با انتشار یک بیانیه رسمی 


و ۱2۶ «کوفی انان» نخریب خانه‌های فلسطننیان 
e‏ ۱ را نقض آشکار حقوق بین‌الملل دانست 
زمان امضای رسمی پروتکل الحاقی از سوی ایران اعلام شد 


صفحه ۱۶ 


رئیس جمهوری در اجتماع هزاران نفر از دانش آموزان بسیجی: 


پسیجی باید پیستاز وحدت: 


۱[ جاحی وبادی کید 


- ا ۲۸-۴ اکتیر ۲۰۰۳ -شماره۲۰-۲۲۹۰۶صفحه‎ ET 


اظهار ات‌سخنگوی دو لت در بار ۀ پروتکل 
الحادی»نیر و گاه بوشهر و باز سازی‌عراق 


۰ ريال -به همراه ۸ صفحه ضمیمه اطلاعات و۱۶ صفحه‌نیازمندیهای تهران‌بزرگ 


به پيشنهاد ایران 
اجلاس وزیران آموزش و پرورش 
کشررهای اسلامی, اذرماه در 
تهران برگزا می‌شود 


مجلس جوانان کشورهای اسلامی تأسیس 


آمریکایی‌ها. اسرائیلی‌ها وجنگ‌طلبان مخالف بیانیه تهران بودند و متاسفانه مایل نیستیم کی ا ۰ 
در داخل هم عده‌ای با این جنگ‌طلبان همسویی داشتند فرصت‌هایی را که ۱ ی ِ صفحه 
امضای همه موافقت‌نامه‌های بین‌المللی روال قانونی دارد برای حضوردر ‏ | تصویب انین‌نامه حل مشکلات 


دانشگاهها در دولت 


بازسازی عراق وجود 


الحاقی گفت: به محض اينکه ما اجازه امضای 
دارد. از دست بدهیم 


موافقتنامه مقدماتی را بدهیم و پس از امضای آن» 
مجددا این موافقتنامه در دستور کار دولت و 
کمیسیونهای دولت قرار می گیرد و پس از بررسی 
در کمیسیون لوایح به مجلس ارائه می شود. 
تاریخی برای ارائه ان به مجلس نمی توان 
مشخص کرد. 

رمضان زاده در پاسخ به این سئوال که اران 
e‏ ای وا ا 
العاقی ارائه می دهد. اظهار بی اطلاعی کرد 


بقیه درصفحه ۲ 


سرویس سیاسی: «عبدالله رمضانزادهسخنگو و 
دبیر دولت گفت: جمهوری اسلامی ایران بر اساس 
بیانیه نست چهار جانبه در تهران» فعالیت های 
غنی سازی اورانیوم خود را به حالت تعلیق در 

می‌آورد و تاکنون این اقدام عملی نشده است. 

سخنگوی دولت در مورد تاریخ توقف 
غنی سازی اورانیوم گفت: هنوز تاریخی برای آن 
مشخص نشده است. 

به گزارش ایرناء رمضان زاده این اظهارات را 
دیروز در نش سست هفتگر با خبرنگاران بیان کرد. 
ارائه لایحه دولت به مجلس, در زمینه پروتکل 


صفحه ۲ 


خانه‌های جهانگر دی ایران در داخل 
و خارج کشور ایجاد می شود 


نخستین خانه ایران در خارج. در پاریس و خانه جهانگردی ایران 
در یزد راه‌اندازی می‌شود 0 
س ا قرارداد تولید سوا 
اندوه ساز مسکن برودی 1 u‏ 
فی می شوند ۰ رنو امضا شد 
معرلی یسر سواری ال ٩۰‏ با سرمایه گذاری مشترک 
این کار در راستای جلوگیری از ضرر 


درایران تولید خواهد شد 
وزیان مردم در پیش خرید واحدهای تولید سواری ال-٩‏ در مرحله اول سالانه 


۷۰۰ هزار دستگاه است 


هيات وزیران تصویب کرد میان ایران و فرانسه 


رانندگی باوسیله نقلیه فاقدب رگ معاینه 
قنی ممنوع می سود 


خودروهای صفر تا دو سال پس از تولید نیاز به اخذ برگ معاینه فنی ندارند 


صفحه۲ 
در ماه رمضان ممنوعیت تردد خودروها در منطقه مرکزی تهران 
یک ساعت کاهش بافت 
رازاشت ی زارش دوذ ۱ ری نظرها واندیشه 
عاشقانه‌سرا 


از: محمدرضاً محمدی آملی 


خانواده و | جتماع 


تو هميشه زنده 


می‌مانی 


بامنوچهرآتشی ۳۹۹ شروع کرد 


روزه اهل دل 3 


رضا رفیع اصفحه۲ 


صنعت مزاحم یا مراحم شهر 


علی نوذرپوراصفحه۴ 


اجرای آیین | 
سنتی نقاره زلی در 
سردر باغ ملی 


صفحه ۶ 7 صفحه ۷ 


جناب استاد اکبر مالکی 
مدیر و مربی دلسوز و پرتلاش گروه فرهنگی ورزشی جاوید 
با کمال تاسف در گذشت خواهر گرامیتان را به شما و خانواده ارجمندتان 
تسلیت گنته. از درگاه پروردگار یگانه برای آن مرحومه آمرزش و برای 
جنایعالی و بازماندگان محترم صبر سلامتی و سرافرازی خواهانیم 
اعضای گروه فرهنگی ورزشی جاوید تج ج نساد نسان تجربی - ریاضی 


درماه مبارک رمضان درهای بر کت 
و رحمت و مغفرت را گشوده اند. 
مدرسه عالی شهید مطهری 
برنامه های عمومی مدرسه عالی شهید مطهری(ره) درماه مبارک رمضان 
۱ اقامه نماز جماعت ظهر و عصر به امامت 
حضرت آیت الله امامی کاشانی 
۲.بعد از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر, سخنرانی, بمدت نیم ساعت 
توسط حجج اسلام آقایان حاج علیاکبری و دکتر چیتسازبان 
۲ شیها از ساعت ۲۱ الی ۲۲ قرائت و تفسیر قرآن کریم توسط حضرات آیات و 
اساتید معظم آقایان امامی کاشانی. خزعلی. دکتر سید محمدباقر حجتی 


شرکت شهرکهای صنعتی فارس در نظر دارد عملیات 
احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی آب باریک 
را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط (که دارای 
رتبه‌بندی در رشته ابنیه و تاسیسات می‌باشد) واگذار نماید. 
و 4 لذا از متقاضیان محترم دعوت بعمل می‌آید جهت 

قراردادهای شرکت واقع در بلوار زند روبروی دانشکده 


مديرعامل محترم مجتمع آلومينيوم المهدی 
جناب اقای مهندس طاهرپور 


انتخاب آن شرکت بعنوان «اولین صادرکنندۀ نمونه کشور در سال ۸۲» و دریافت 


لوح تقدیر از ریاست جمهوری ای ایران را به جنابجانی و سایر همکاران ۳ پزشکی مراجعه نمایند. 
٤‏ مراسم احیاء توسط حضرت آیت الله امامی کاشانی محترم تبریک عرض نموده. پیشرفت و سربلندی آن مجتمع را از خداوند متعال رای معارف ۱ + 3 3 فا 
۳ ۳ ۰ 2 ۳ 9 0 + 00 +۰۰ 
ا , رزومندیم. E N E‏ تاریخ بان ش کت شه رکهای صنعتی رس 
ر لی شهید مطهری (ر فوریفت سوک تون کان لا خی جامعه‌شناسی فلسفه نکات برگزیده . _ 2 با 
وعلوم اجتماعی ومنطق 
پنج‌شنبه نکات‌برگزیده نکات برگزیده نکات برگزیده نکات برگزیده نکات برگزیده 


اطلاعیه دبیرخانه شورای 


7 ee 
زارت مورا اسای‎ 
نان راکش ی‎ 9 


آکهی مزایده بز رگ اموال منقول, شمش زیو ر آلات 
و مسکو کات طلا و املاک و مستغلات ۰۳۸ 


رجوع به صفحه أل 


هزماب روم اطلام ر 


مناقصه 


تقویم آزمون های سال ۱۳۸۲ 


۳ e 


سازمان حفاظت محیط زیست 
معاونت آموزش و برنامه‌ریزی 


سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
اطلاعیه 
طر 2 ار تقاء سیستم های 


رجوع به صفحه ۱۷ 


فراخوان پنجمین دوره 
اعطای جایزه ملی 

محیط ریست ایران 

خرداد سال ۱۳۸۳ 


شماره ۱۱۰/۸۲/۴۲۱اکت م 


انواع خودرو مستعمل موسسه ویژه کوثر 
جع به صفحه ۱۳ 


۷۱/۳۳۲ 


خرید درب حوضچه 


شرکت مخابرات استان فارس 


خرید ده هزار متر کابل پلاستیکی شرکت مخابرات استان فارس 


رجوع به صفحه ۲ 


شرکت کابل باختر (سهامی عام) 
در مورد فروش ساختمان | داری و وسائط نقلیه 


۸۱/۳۸ 
خرید اقلام اتصالات 


AY! 


شرکت مخابرات استان فارس 


ار ی 


مناقصه 


رجوع به صفحه ۳ شرکت مخابرات ایران 


[ گهی مناقصه 
شماره ۸۲/۱۳۹ 
شرکت مخابرات ایران در نظر دارد نگهداری تاسیسات مرکز 


ماهواره اصفهان را پراساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات 
موجود به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید 


۹۳ 
اجرای عملیات توسعه شبکه 


۷/۳ 
خرید اقلام لوله گالوانیزه 


شرکت مخابرات استان فارس 


شرکت مخابرات استان فارس 

رجوع به صفحه ۲ 
لذا داوطلبان شرکت در مناقصه با در دست داشتن معرفینامه از 
تاریخ نشر آگهی در ساعات اداری به دبیرخانه اداره کل خرید و 
قراردادها واقع در خیابان شریعتی ‏ بالاتر از چهارراه شهید 
کروی کر سای اسان ار د تا ات کل سوم 
اطاق ۳۰۵ مراجعه و پس از دریافت معرفینامه. مبلغ یکصد هزار 
ریال (۱۰۰۰۰۰ریال) به حساب شرکت مخابرات ایران نزد بانک 
ملی شعبه شریعتی واریز و با ارائه فيش مربوطه اسناد مناقصه 
را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مذکور را 
امضاء و مهر نموده و به ضمیمه پیشنهاد قیمت خود حداکثر تا 
ساعت ٥‏ روز سه شنبه مورخ ۸۲/۹/۱۸ بنشانی فوق‌الذکر تسلیم 
نمایند ضمنا جزئیات مربوطه به میزان سپرده و محل افتتاح پاکات و 
سایر موارد در اسناد مناقصه درج شده است. 


شرکت مخابرات ابران 
معاونت تدارکات و پشتیبانی تولید 
SITE:WWW.IRANTELECOM.IR‏ 


ردعوت به همکاری) 
یک موسسه آموزشی در تهران در نظر دارد کارهای تایپ کامپیوتری خود را به صورت کارمزدی (رکوردی) به افراد 
ای با رات رت د ای کا ر امس د ا د هرا ادا ا 
افراد واجد شرایط در صورت تمایل می‌توانند ظرف مدت ه روز از تاریخ انتشار این آگهی فرم ذیل را تکمیل 
و به همراه مدارک دال بر تخصص و تجربه در زمینه مربوط به صندوق پستی ۱۹۳۹۰-1۹۷ (کارگزینی) ارسال نمایند. 


نام ونام خانوادگی: نام پدر: تاریخ تولد: 
شماره شنأسنامه: مدرک تحصیلی: رشته تحصیلی: 


ETE 


شرکت مخابرات ایران 
“ 4 * 
گھی تجدید مناقصه 
شماره ۸۷۳/۳۰ 

شرکت مخابرات ایران در نظر دارد از طریق مناقصه عام به صورت 
صددرصد ریالی نسبت به خرید ٩‏ قلم دکل خود ایستا (به تعداد ۳۲ 
دستگاه) در دو بخش سبک و سنگین براساس اسناد مناقصه اقدام نماید لذا 
کلیه داوطلبان شرکت در مناقصه می‌توانند همه روزه در ساعات اداری 
با ارائه معرفینامه به دبیرخانه اداره کل خرید و قراردادها واقع در خیابان 
دکتر شریعتی بالاتر از چهارراه شهید قدوسی (چهارراه قصر) ساختمان 
شماره ه مخابرات طبقه سوم اتاق ۳۰۲ مراجعه و پس از دریافت نامه 
واریزوجه بهمبلغ ۸۰۰ ریال (دویست هزارریال)نزد باک ملی شعبه 
دکتر شریعتی و ارائه رسید بانکی اسناد مناقصه را دریافت و با توجه 
کامل به مندرجات آنها پيشنهاد خود را در سه پاکت لاک و مهر شده 
الف .ب ج تا ساعت ۱۵ روز سه‌شنبه ۸۲/۸/۱۳ به دبیرخانه اداره کل 
خرید و قراردادها تسلیم و رسید دریافت دارند میزان سپرده شرکت در 
مناقصه و سایر شرایط در اسناد مناقصه قید گردیده است. 
ضمناً فروشندگان می‌بایستی حداکثر تا تاریخ ۸۲/۸/۷۱ نسبت به نهائی 
نمودن 1.03 و مشخصات فنی با بخش فنی شرکت مخابرات ایران 
اقدام و تأئیدیه لازم را اخذ نمایند. 


شرکت مخایرات ابران 
معاونت تدارکات و پشتیبانی تولید 
SITE:WWW.IRANTELECOM.IR‏ 


ی م۰ EOE‏ 

آگهی فر اخوان نخست مناقصه شماره ۸۳/۰۵ 
سازمان قطار شهری شیراز در نظر دارد عملیات اجرایی سازه تونل 
نیمه عمیق و دیوار !1-۷۵1 در حد فاصل ایستگاههای قصردشت 
تا 1-211 بعد از ایستگاه چمران مربوط به خط یک قطار شهری 
شیراز بطول تقریبی ۱/۱ کیلومتر با برآورد اولیه ۲۳ میلیارد ریال را 
تا د ار را ان تاه ی ناما 
هیئت وزیران به پیمانکاران دارای رتبه ۷ راهسازی و ظرفیت کاری 
از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارجاع نماید لذا به موجب 
این فراخوان از پیمانکاران واجد شرایط دعوت بعمل می‌آید جهت 
خرید اسناد توان اجرائی کار از تاریخ درج این آگهی به مدت ده 
روز به شرکت هگرا واقع در تهران ۔ خیابان مطهری ‏ خیابان مفتح 
جنب پمپ بنزین . کوچه درفش .پلاک ۲۳ تلفن: ۰۸۳۰۱۹۳۹ ۸۸۳۳۳۹۷ 
مراجعه و با پرداخت مبلغ ده هزار ریال اسناد فوق الذکر را دریافت 
دارند و حداکثر تا پایان ساعت اداری روز ۸۱/۸۱۷ اسناد توان 
اجرایی را تکمیل و به دفتر مدیریت طرح در شیراز به آدرس: شیراز 
. بلوار ستارخان . کوچه شماره ۲6.سمت چپ بن بست اول . طبقه 
دوم . تلفن: ۰۷۱۱۰5۲۸۹۹۷۱۲ تحویل فرمایند. ضمناً هزینه درج آگهی 
به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

سازمان قطار شهری شیراز ‏ 


۱۳ 
عشق و طرب و باده به وقت سحر افتاد 
افطار به می کرد برم پیر خرابات 

گفتم که تو راروزه به برگ و ثمر افتاد 
از ادیب و عارف وارسته. خواجه عبدالله انصاری در 
«کشف الاسرار» نقل شده است: «تو روزه موّمنان رابه زبان شریعت 
شنیدی, اکنون «روزة عارفان» را به زبان طریقت از اهل حقیقت 
بشنو. اگر تو تن به روزه دادی, ایشان دل را به روزه دادند. تو از 
بامداد تا شامگاهان روزه داری و ایشان از اول تا آخر عمر روزه 
دارند. میدان روزه تو یک روز است و میدان روز انان یک عمر. 
شبلی یکی از مریدان را گفت: توانی روز؛ همیشگی گیری؟ 
روزه باشی؟ و پس به دیدار خداوند روزه را بگشایی. 
برای شرکت در ضیافتی بی نظیر صلا زده می شوند و بساط سبزو سادۂ 
ان شیا نت بر سیط دیاع ال :اسان گ ترده ی یری رای به 
وسعت همه ملک و ملکوت .باران رحمت الهی که باریدن می گیرد. 
باید که دل را از روی زمین خاکی برداشت و زیر باران رفت و. .. (دوست 
را زیر باران باید دید . باران نرم رمضان می‌بارد تا يبنة زنگار گرفته 
«قلوب الناس» به صفا و طراوتی دیگر نشیند و جان و روان غبار گرفتة 
ایشان به زلال این بارش لطیف و لطف آمیزء پاک و پیراسته شود. 
مولای عارفان علی(ع)می‌فرماید: این ماه را رمضان از آن گفتند 
ی ی و ی و 
مهر خود بسوزد. گاه در ات تش دارد گاه در آب. گاه تشنه, گاه غرقاب. 
نه غرقه را سیر سيراب و نه تشنه را خواب» ». و زبان حال ایشان است که: 
در عشق تو بی سریم» سرگشته شده 

وز دست مید ما سررشته شده 

بگداخته و سوخته و کشته شده 
در فلسفه صوم و صیام» تنهایک روی روزه» تحمل مشقات 
و مشتقات کین ی گرسنگئ وتاء‌ثیرات مفید ان در بهبود 
متابولیسم جسمانی است ؛ و بسیار روزه دارانی که فقط از همی 

جنبة عواید ظاهری و فیزیکی آن بهره برمی گیرند و دیگر هیچ 
CS‏ او ار 
و تقویت عزم و ارادهٌ روحانی بر ترک محرمات و شهوات نفسانی 
است. رمضان از این منظر ماه «مانور معنوی» و به نمایش گذاشتن 
توان رزمی نفس ناطقه در مصاف با اژدهای هزار سر مکاره و 
سحاره نفس دهیمه شیطانی ا بالسو ء» نت 
ران یی شرفو را E‏ 

بی منفعت از دست دهیم E‏ 


فرصت طلایی» ا جز زج و ضجرت جوع و عطش نمیب و 


عایدمان نگردیده و در پایان» باز همان باشیم که بودیم. .همان ادم 
سا یا همان معا صفات و صو ات یبای که بر حبطه 
و حوزۀ وجودش سایه افکنده بود. پس باید که دیدۀ بصیرت 
وعالی را دریافت. به تعبیر زیبای شمس مغربی باید گفت: 
نظر رانغز کن تانغز بینی 
گذر از پوست کن تا مغز بینی 
پیر طریقت» خواجه عبدالله انصاری می گوید: ۱ «اینک ماه رمضان 
آمد که هم بسوزد و هم بشوید. به آتش گرسنگی تن ما را بسوزاند 
و به اب توبه» دلهای گناه کاران را بشوید... ماه رمضان که شریف ترین 
ماههاست؛ موسم معاملت تو دانسته؛ماهی که در ان کناهان امرزیده» 
دیوها رانده» درب بهشت گشوده و درهای دوزخ بسته می‌شود.» 
گر بسوزد گو بسوز و گر نوازد» گونواز 
خا شق آن به کو میان آب و آتش 
تا بدان اول بسوزد» پس بدین غرقه شود 
چون ز خود بی خود شود. معشوقش اندر بر بود 
آن صاحبدل که در ار ین ماه پرمعرفت بر درجات معرفت قلبی 
خویش بیفزاید» منجلای تجلیات حضرت دوست می شود. جامی 
که ریزشگاه شراب طهورای محبت او خواهد بود. رمضان که 
برافتد و خحمخانة نفس رذیله فرو ریزد و بتخانة وجود از لوث 
وجود تمامی اصنام فرودین مادی و اهریمنی پالوده و بیراسته گردد 
که به فرموده مولانا: «مادر بتهاء بت نفس شماست». این بت که 
فرو افتد» وقت آن است که بدرود کنی زندان را .موسم آن است 
که جام جان تهی گشته از هر شراب نفسانی جهان را روز به روز» 
ساعت به ساعت و لحظه به لحظه با قطرات ناب شراب شبنم 
آسای مهر و تولای دوست سرشار ساخت. به تعبیر عارفانه عطار: 
از می عشق تو مست افتاده ام 
بر درت چون خاک پست افتاده‌ام 
رمضان, هنگامه سفر از «خودزمینی» خویش تا فراسوی سمت سبز 
بی انتها حضور «خودآسمانی» است. هنگام درگذشتن از «بادیه»‌های 
کپ وه یقن » کوبیدن بر در میخانه دوست و در 
جرگة سرمستان و دلباعتگان پاکباز حق درآمدن و «باده‌ی عشق و تجلی 
جلوات جمال و جلالش را.لاجرعه .سر کشیدن. 
کوتاه سخن ان که رمضان. درهای میخانه معرفت و مغفرت 
اسای دوسیف .سحرتأسحر .باز می شود تا ساکنان حریم خلوت 
دل .افطار تا افطار .روزه در آن بگشایند و دیده بر روی منور ساقی 
گشایند» که اهل دل رایک چنین درخت روزه‌ای در پایان ماه به 
برگ و ثمر می نشیند. «شجره طوبی»یی که حاصل پالایش خاک 
وجود از ذره‌های تعلق و تعین جز اوست. پس قدر این میخانه 
عارفانه را بدانيم و از کف با کفایت ساقی اش ساغرهای معرفت 
ستانیم که چون ماه رمضان به هلال نشیند و محو گردد ما نیز در 
حالت سکر و صحو عارفانه خویش در محیط انوار و جذبات 
و تغابن» دست بر روی دست زنیم که ای دل غافل: 
قرب یک ماه به میخانه اقامت کردم 
قاتا رمضان بود و ندانستم من 


در بود 


مھ کے 
1 ۳ 
کهی مزایده 
شماره ۸۱۹٩‏ - ۸۲ - 

شرکت توانیر در نظر دارد تعداد ۸ قلم انواع دیزل ژنراتور 
و ۷ قلم انواع ترانس موجود در طرح نیروگاه شهید 
رجایی واقع در کیلومتر ۲۰ اتوبان قزوین - تهران را از طریق 
مزایده عمومی به فروش برساند. 
متقاضیان می‌توانند جهت دریافت شرایط مزایده حداکثر تا 
ساعت ٩‏ صبح روز دوشنبه مورخ ۸۲/۸/۱۹ با در دست داشتن 
رسید واریز مبلغ ده هزار ريال به حساب شماره ۷۹۳ 
خزانه‌داری کل نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 
(قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران) و يا به حساب 
شماره ۸۳۲۱۰۸۵۰ بانک تجارت شعبه توانیر (قابل واریز در 
کلیه شعب بانک تجارت) به نشانی تهران - میدان ونک - 
خیابان برزیل - شرکت توانیر - ساختمان مرکزی - 
همکف - اداره دییرخانه مراجعه نمایند. 
#توجه: کمیسیون گشایش پاکات مزایده فوق الذکر روز 
دوشنبه ۸۲/۸/۱۹ برگزار خواهد گردید. 

روابط عمومی و آموربین الملل شرکت تواثیر 
نشانی سایت اینترنتی:1۳/۱600675عز ۱۷۲۱۷۱۸۰۵۷۵۲ 
0/۵۱۵۱ الف 


بقیه از صفحه اول 
0 ذاخر سندی امریکا 
خبرنگاری از سخنگوی 
دولت پر سید: مقامات امریکایی 
از بیانیه نشست چهارجانبه در 
تهران ابراز ناخرسندی کرده‌اند. 
آیا دولت ایران پا سخ قانع کننده 
به آنها داده است؟ 
رمضان زاده در پاسخ گفت: 
ما هیچ وقت در فک فکر اقناع 
آمریکایی ها نبودهایم و تصمیماتی 
که می گیریم بر اساس مصالح ملی 
و منافع ضور بوده است. 
وی افزود: می کنیم در 


دنیاء آمریکایی ها سرائیلی ها و 
مجموعه جنگ مخالف این 
بیانیه بودند. 

متاسفانه در داحل هم عده‌ای 
ام جک تا موی 
داشتند. 

0موضع تهران 

رمضان زاده در پاسخ به این 


سغوال که اگر اروپایی‌ها به 
تعهدات خود در نشست تهران 
عمل نکنند» موضع نظام چه 
خواهد بود. گفت: تعهدات و بیانیه 
طرفینی بوده و طبیعتا ما نیز تا 
حدی که دیگران پایبند تعهداتشان 
باشند, به آنچه که گفته‌ايم عمل 
فی کی 
وی تاکید کرد: اگر چه موضع 
اصولی ما هنوز هم همان مواضع 
اصولی است که ما نیازی به سلاح 
هسته‌ ای در دکترین دفاعی 
خودمان نداریم و داشتن فناوری 
هسته ای را حق قطعی خودمان 
می‌دانیم. 

0 زمان امضاء 

سخنگوی دولت در پاسخ به 
سئوال خبرنگاری که با استناد به 
سخنان وزیر خارجه پرسید: چرا 
دکتر حرازی گفته است» پروتکل 
الحاقی رابیستم يا بيست و دوم 
نوامبر امضا می کنیم؟ گفت: 
امضای همه موافقتنامه های 
بین المللی روال قانونی دارد و 
روال قانونی آن» بستگی به دستور 
کار دستگاههای مختلف دارد. 

وی افزود: مثلا ممکن الست 
موضوعی دو هفته در دستور کار 


دولت باشد اما به دلیل طولانی 
شدن مذاکرات در مورد موضوعی 
دیگر» آن موضوع باقی بماند. 

رمضان زاده اضافه کرد: در 
این زمینه هم باید درخواست 
وزارت امور خارجه برای اجازه 
امضای مقدماتی به دولت برسد. 

پس از ان دولت اجازه 
امضای مقدماتی موافقتنامه را 
خواهد داد که هنوز این 
درخواست به دولت نرسیده است 
و تاریخ دقیقی رانمی‌توانم تعیین 


0مذاکره با آمریکا 

خبرنگار دیگری سئوال کرد: 
موافقت تهران با سه کشور 
اروپایی» گمانه‌زنی ها را مبنی بر 
اینکه امریکا نیز ممکن است نوعی 
مذاکره با ایران را شروع کند» 
افزایش داده است. 

ایا ایران حاضر به مذاکره در 
مورد القاعده با آمریکا هست یا 
حير ؟ سخنگوی دولت در پاسخ 
گفت: در مورد مذاکره با امریکاء 
اعلام آمادگی‌ها از نظر ما کفایت 
نمی کند» گامهای عملی برای رفع 
بی اعتمادی و سوء ظن نسبت به 
ایران باید برداشته شود. 

0مراجع مذهبی 

یک خبر نگار آمریکایی 
سئوال کرد: آیا همانگونه که بین 
مسئولان ايران اجماعی در مورد 
عدم استفاده از سلاح هسته ای 
وجود دارد. این اجماع در میان 
مراجع مذهبی هم وجود دارد؟ 
به نظریه صریح مقام معظم رهبری 
که در مقام مرجعیت هستند و نیز 
نظر رئیس جمهور و بسیاری 
مراجع دیگرء اعلام می کنیم» هر 
گونه سلاح کشتار جمعی در 
مذهب ما جایی ندارد و ما قائل به 
استفاده از آن نیستیم. 

0اتهام به دولت 

رمضان زاده در پاسخ به 
سئوال خبرنگاری که نظر او را در 
مورد متهم شدن دولت به نفوذی 
آمریکا و خارجیان از سوی برخی 
محافل خبری و منتقد دولت 
پرسید, اظهار داشت: سابقه همه 


۲ هزار نفر از جانبازان در طرح 
سرویس اجتماعی: بیش از ۱۲ هزار نفر از جانبازان و خانواده‌هایشان 


در طول ماه 


مبارک رمضان در ضیافت افطار شرکت خواهند کرد. 


حجت الاسلام والمسلمین عیسی خلیلی مسئول روابط عمومی و 
دبیر ستاد اقامه نماز اداره کل امور جانبازان تهران بزرگ بر پایی سنت 
حسنه افطاری دادن به روزه داران بهره مندی جانبازان و خانواده هایشان 


از ز فضائل ماه رمضان و تجدید خاطره این عزیزان در این 
برکت رااز اهداف اصلی این طرح ا 
و رن در قالط ے سس ا ا با 


۰ ماه پر فیض و 
جمع کثیری 
بارک رشان 


با شرکت در مراسم افطاری که در تالارهای عمومی تهران برگزار می شود 


از فضائل این ماه بهره مند می شوند. 


تصویب آئین نامه حل مشکلات رفاهی 
اعضای هبات علمی دانشگاهها در دولت 


سرویس اجتماعی: دکتر 
محمدرضا عارف معاون اول 
رئیس جمهوری گفت:طرح 
انتقال زندان اوین به خارج از شهر 
واختصاص فضای ان به 
دانشگاههای شهید بهشتی و علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی شهید بهشتی دردولت در 
دست بررسی است. 

دکتر عارف دیروز پس از 
زديك از نیمازستان شهداش 
تجریش در جمع اعضای هبات 
علمی و مسئولان این دانشگاه 
ابراز امیدواری باتصویب 
نهایی این طرح» مشکل 
دانشگاههای شهید بهشتی وعلوم 
پزشکی وخحدمات 2 
درمانی شهید بهشتی در زمینه 
فضای آموزشی مرتفع شود. 

وی همچنین از طرح ایجاد 
«اورژانس پاسخگو» » درنقاط 
مختلف کشور در دولت خبر داد 
و گفت:در صورت تایید نهایی این 


آکپی مداثصه 
۱۳۹۷۵ 


شرکت کشت و صنعت کارون در ذذ 


طرح» حدود ۴۰ اورژانس پاسخگو 
در نقاط مختلف کشور برای ارائه 
خحدمات تخصصی درمانی ایجاد 
خواهد شد. 

دکتر «محمدرضا عارف» 
معاون اول رئیس جمهوری از 
رئيس ومسئولان بیمارستان 
شهدای تجریش خواست تا 
ظرف سه هفته ایند طرح جامع 
بازسازی و نوسازی این 
بیمارستان را از طریق وزارت 
بهداشت, تقدیم دولت کنند. 

معاون اول رئیس جمهوری 
در بخش دیگری از سخنانش با 
اذعان بروجود مشکلاتی در زمینه 
اعضای هیات علمی دانشگاهها و 
بویژه پزشکان.از تصویب ایین 
نامه ای در دولت برای حل 
مشکلات رفاهی اعضای هیات 
علمی دانشگاهها خبر داد و گفت 
امیدوارم با اجرایی شدن ن این 
ا حل شود. 


۳۳ 


نظر دارد حمل مواد سوختی 


خود را به مقدار ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ لیتر از مبادی تعیین شده شرکت نفت از 
طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 
متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می‌توانند به جز ایام تعطیلی 
به یکی از مراکز زیر مراجعه و پاکت پیشنهادی قیمت خود را 
حداکثر تا ساعت ٩‏ صبح روز یکشنبه ۸۲/۸/۱۸ منحصرا به مرکز 


شرکت تحویل نمایند. 


0 کلیه پیشنهادات در همان زمان در مرکز شر کت بارکتایی و 


قرائت خواهد شد. 
۲ اراته چک ٥‏ کل مبلغ 


پیشنهادی به عنوان سپرده شرکت در 


مناقصه به همراه سایر اسناد الزامی است. به پيشنهادات واصله بعد 
از تاریخ مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
۳) هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده یا برندگان مناقصه 


می‌باشد. 


مرکز شرکت: شوشتر ۱۷ کیلومتری غرب شوشتر 


-شرکت کشت 


و صنعت کارون . حوزه معاونت بازرگانی (امور قراردادها) 


تلفن: ۰٦۱۳۹۲۰۲۸٤۹۱‏ 
فاکس: ۰16۱۲۲۳۸۰۵۹ 


دفتر تهران: میدان ونک ‏ خ ملاصدرا .خ کردستان شمالی ‏ پلاک 


3 
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دفتر اهواز: امانیه ‏ خ سقراط بین عارف و لقمان پلاک ۲۳ تلفن 


۳۳۸۰و ۳۳۳۸۲۲۲ 


شرکت کشت و صنعت کارون 


اعضای دولت. از آن کسانی که 
این مسائل را مطرح می کنند» 
روشنتر و واضح تر است و 
خدماتشان در دفاع از منافع ملی 
برای همه مشخص است. 

دبیر دولت با اشاره به 
سیاست تنش زدایی دولت گفت: 
ما امضای این بیانیه راحرکتی در 
جهت تنش زدایی و ادامه 
وعده‌های آقای خاتمی به مردم 
به اتفاق جامعه ایرانی به امضای 
این بیانیه اطمینان خاطر 
بخشیده اند. 

0 نیروگاه بوشهر 

رمضان زاده در پاسخ به سئوال 
خبرنگاری که پرسید» آیا درست 
است که گفته می شود فعالیت 
نیروگاه اتمی بوشهر به مدت دو 
سال معلق خواهد ماند» گفت: این 
مساله را تکذیب می کنم. تاخیر یا 
تعلیقی در فعالیت های نیروگاه 
هسته‌ای بوشهر نداریم. 

سخنگوی دوات 
افزود:نیر و گاه بوشهرخارج از 
مباحث مربوط به پروتکل الحاقی 
است و روند خود را ادامه می دهد. 

رمضان زاده همچنین در 
پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر 
اینکه ایران چه زمانی قرارداد باز 
پس دادن زباله‌های هسته‌ای رابا 
روسیه امضا خواهد کرد» گفت 
فعلا مشغول بررسی هستیم و به 
محض آماده ونهایی شدن اسناد 
اقدام خواهیم بم گرد: 

۳ با استناد به 
اظهارات اخیر رئیس مجلس از 
رمضان زاده سئوال کرد: جرا 
وزارت اطلاعات با قرائت 
گزارش زهرا کاظمی مخالف 


است ؟ رمضان زاده در پا 
دفعه قبل که قرار بود ۳ 
کمیسیون اصل ٩۰‏ در مجلس 
قرائت شود. درست یک روز قبل 
ز برگزاری جلسه اول دادگاه بود 
که وزارت اطلاعات نظرش بر 
ین بود برای اینکه روال حقوقی 
دادگاه تحت تأثیر قرار نگیرد» این 
گزارش در آن مقطع خوانده نشود. 
ما بعد از ان اعلام شد که وزارت 
طلاعات هیچ اظهارنظری در مورد 
وظیفه قانونی و ذاتی مجلس است. 
نخواهد داشت. 

0بازسازی عراق 

خبرنگار دیگری سئوال کرد: 
اه سارت مکی که 
از عراق متحمل شده‌ایمء راه حل 
NES‏ 
مشارکت در بازسازی عراق وجود 
ندارد؟ سخنگوی دولت در پاسخ 
گفت: مطالبات ما و درخواست 
غرامت جنگی همچنان در دستور 
کار وزارت خارجه و مجموعه 
دستگاههای ذیربط قرار دارد و در 
این مورد هیچ شکی نداریم. 

رمضان زاده توضیح داد: 


بحث اعطای کمک به عراق نبوده 
بلکه آنچه آقای خرازی اعلام 
کرده اند وام اعتباری برای استفاده 
شرکت‌های ایرانی و یا شرکت 
کالاها و خدمات ایرانی استفاده 
کنند» بوده و این روالی است که 
همه کشورهای دنیا در جهت 
منافع خودشان این کار را انجام 
می دهند. 

سخنگوی دولت تاکید کرد: 
فا به هیچ وجه مايل نیستیم 
فرصت هایی را که برای حضور 
در بازسازی عراق وجود دارد» از 
دست بدهیم و این گام از این 


جهت بوده است. 

0مذاکره در ژنو 

خبرنگاری در مورد صحت 
و سقم برخی اخبار در مطبوعات 
مبنی بر اغاز مذاکرات ایران و 
آمریکا در ژنو سئوال کرد که 
سخنگوی دولت تصریح کرد: 
هیچ اطلاعی از مذاکره‌ای که با 
آمریکایی‌ها شده باشد, ندارم و 
حداقل دولت در جریان نسست. 
حتمال می دهید. مذاکراتی باشد 
که دولت از آن خبر نداشته باشد؟ 
رمضان زاده در پاسخ گفت: :من 
سخنگوی دولتم و از بقیه اطلاعی 
ندارم. 

0قرارداد نفتی 

سخنگوی دولت در پاسخ به 
سئوالی در مورد قراردادی که 
کویت با عربستان در حوزه نفتی 
ارش امضا کرده و نیز موضع ایران 
در این زمینه» گفت: انتظار ما از 
همسایگانمان که دارای روابط 
خوبی نیز با آنها هستیم این است 
که به رامش منطقه و مانم تقایل 
در همه زمینه ها توجه کنند. 

وی تصریح کرد: این حوزه 
نفتی (آرش) مطابق همه اصول 
حقوق بین الملل دریاهاء حوزه نفتی 
مشترک» محسوب می شود و ما 
انتظار داریم مسائل مربوط به 
حوزه‌های ای 
دو جانبه حل شود درغیر اینصورت 
ما نیز اقدامات خود را یکطرفه در 
این زمینه شروع می‌کنیم. 

۵ برنامه چهارم 

رمضان زاده در پاسخ به 
سئوالی مبنی بر اینکه آیا برنامه 
چهارم توسعه زودتر از لایحه 
بودجه سال ۱۳۸۳ تقدیم مجلس 
خواهد شدء گفت: این امر بستگ 


جوانان فردا روزه خود رادر کنار رئیس جمهوری افطار می‌کنند 


سرویس اجتماعی: عده ای 
از جوانان فردا روزه خود را با 
رئیس جمهوری و اعضای 
شورای عالی جوانان افطار 
خواهند کرد. 

هنرمندان» ورزشکاران» 
دانشمندان جوان» برگزیدگان 
تخوارزمی» جوانان معا له 
روزنامه نگاران جوان» جوانان 
قرآن آموزء فرزندان معظم شهدا 
و جوانان. فعال سازمانهای 
غیردولتی جوانان از جمله این 
جوانان هستند. 


به گزارش روابط عمومی و 
امور رسانه ای سازمان ملل 
پانزدهمین جلسه شورای عالی 
خاتمی» رئیس جمهوری برگزار 


می شو د: 
در این جلسه راهکارهای 
عمل اه ملۍ جوانان در خوزه 


ها مشو ر حرق راان تراه 
ارتقاء مشارکت جوانان» مجمع 
جوان و نیز برنامه های توسعه 


استاندار تهران اعلام کرد: 


زبايی مد از رون نابات در شاک نان مونو است 


سرویس سیاسی: دکتر علی 
جمع معاونین» مشاورین ق 
فرمانداران استان تهران ارزیابی 
مردم از چگونگی برگزاری 
انتخابات هفتمین دوره مجلس 
شورای اسلامی را در میزان 
مشارکت انان موثردانست و گفت: 
مردم بهتر از هر گروه و یا جناحی 
روند برگزاری انتخابات راارزیابی 
خواهند نمود و با توجه به آگاهی 
انان این ارزیابی تأثیر مستفیمی بر 
ميزان حضورشان در انتخابات 
خواهد داشت. 

دکتر رحمانی با تاکید بر لزوم 
سعه صدر و اجرای دقیق قانون 
انتخابات توسط همه مسئولین 
برگزارکننده و ناظر اعم از شورای 
نگهبان, هیاتهای اجرایی» نظارت و 


فزود: در بررسی صلاحیت 
کاندیداها اصل بر برائت و صحت 
فراد است مگر آنکه مراجع 
چهارگانه وزارت اطلاعات. 
دادستانی کل» سازمان ثبت احوال» 
داره تشخیص هویت و پلیس 
معتبری مبنی بر عدم صلاحیت در 
ختیار هیاتهای اجرایی و نظارت 
قرار دهند. استاندار تهران خحطاب 
به فرمانداران استان گفت: هیاتهای 
جرایی با ترکبی از معتمدین مردم 
در بخشها و شهرستانها ستون 


فقرات انتخابات محسوب 


می شوند و بر همین اساس 
ضرورت دارد فرمانداران استان 
تهران در هیاتهای اجرایی دقیقاً 
خواست و نظر مردم را لحاظ کنند. 


معاو نت امور دهبار بها راه‌اندازی شد 


سرویس اجتماعی: به گزارش روابط عمومی 


سازمان شهرداریهای 


کشور, معاونت امور دهیاریها در جهت تقویت سازمانهای محلی و توسعه 


پایدار روستایی و تاثیر گذاری مطلوب در برنامه‌ریزی منطقه‌ای از جمله 
جلوگیری از جابجایی بی رویه جمعیت. در سازمان شهرداریهای کشور 
راه اندازی شد.بنابر این گزارش. این معاونت وظیفه برنامه ریزی» 
سیاستگذاری و هماهنگی امور دهیاریها به عنوان مدیران منتخب شوراهای 
اسلامی روستایی را بر عهده خواهد داشت.گزارش روابط عمومی سازمان 
شهرداریها در پایان افزود: دکتر علی نوذرپور طی حکمی از سوی معاون 
هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور و ریاست سازمان شهرداریهای کشورء 
مسئولیت راه‌اندازی حوزه معاونت امور دهیاریها را عهده دار شد. 
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شرکت مخابرات استان فارس 


"+۳ 


شرکت مخابرات استان فارس درنظر دارد نسبت به اجرای 
عملیات توسعه شبکه کابل. برگردان و ترمیم مسیر مرکز 


اد 


از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از 


پیمانکاران واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید از تاریخ 
انتشار آگهی در ساعت اداری به اداره خرید و قراردادهای 
این شرکت واقع در خیابان هفتم تیر ساختمان مالی - 
تدارکاتی طبقه دوم مراجعه و ضمن واریز مبلغ ۲۰/۰۰۰ 
(بیست هزار ریال) به حساب شماره ٩۰۰۱۹‏ بانک ملی شعبه 
مخابرات اسناد مناقصه را دریافت و با توجه به مفاد آن 
پيشنهاد قیمت خود را تنظیم و حداکثر تا ساعت ۱ مورخه 
۵ به نشانی فوق تسلیم نمایند. 

آدرس سایت اینترنتی شرکت مخابرات استان‌فارس: 
۷۷۷۷۰۳۱۳۸1۳۱۵ ۷۷ 


ش رکت مخابرات استان فارس 


۳ 


منابع و اشتغال براساس (۱0۲) 
بررسی می شود. 

این گزارش می افزاید: پیش 
نویس برنامة نقش و عملکرد 
نهادها و سازمانهای مسئول در 
امور جوانان کشور و نیز ایین نامه 
شورای علمی, پژوهشی سازمان 
على خوانان: اساسفانت 
خیرین ازدواج از حمله 
موضوعاتی است که مورد بررسی 
قرار خواهد گرفت. 


سه شنبه ۶ آبان ۱۳۸۲- ۲ رمضان ۲۸-۱۴۲۴ اکتبر ۲۰۰۲ -شمارهع۲۲۹۰۶ ۴ 


اظهارات سخنگوی دولت درباره پر وتکل الحاقی. نیرو گاه پوشهر و بازسازی عراق 


به مراحل تصویب آن در دولت 
دارد که امیدواریم در نیمه دوم آبان 
این کار در جلسات دولت شروع 
شود و احتمالا دولت برای این 
مساله حلسات فوق العاده ای 
خواهد داشت. 


سرویس شهرستانها: 


آیت الله العظمی مکارم شیرازی در پیامی حلول 
ی 
ین پبام با اشاره به این کهماه زمضان 
فرصت بسیارخوبی برای بازنگری اعمال گذشته و 
اصلاح عيوب و زدودن زنگار غفلت و گناه از 
دلهاست» از پاک کردن کینه ها از سینه ها و تقویت 
پیوندهای الفت و مسبت و نشاندن نهال دوستی در 
دلها و حرکت به سوی وفاق ملی و اشتی عمومی به 
را 

در این پیام امده است: : برکات ماه رمضان 


ایشان در ار 


پیام تبریک خاتمی به مناسبت 
روز ملی ترکیه 

تهران . خبرگزاری جمهوری اسلامی: 

سرویس سیاسی: اقای سیدمحمدخاتمی 

رئیس جمهوری با ارسال پیامی روز ملی ترکیه 

رابه اقای «احمد نجدت سزر)» رئیس جمهوری 


این کشور و دولت و ملت ترکیه تبریک گفت. 


(E aa 


الم نیقی إلى رانك و جیهم EE‏ 


رو فیه قرات ات پرحمتك با e‏ 


خداوندا مرا در این روز به سوی موجبات خوشنودیت نزدیک 
فرما و از خشم و کیفرت دور ساز و مرادر این روز به خواندن ایات 
قرانت توفیق ده» به مهرت ای مهربانترین مهربانان. 


پام تبریک آپت الله العظمی مکارم شیرازی به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان 


می تواند منشاء تحول در جامعه باشد و حتی مسائل 


سیاسی رابه بستر سالمی هدایت کند و با تقویت روح 


اتحاد دشمنان را مایوس سازد. 


در ماه 


اعلا م کردند. 


آیت الله العظمی مکارم شیرازی در این پیام 
هرگونه کمک انسانی را از وظایف مهم مسلمانان 
مبارک رمضان دانستند و تجهیز جوانان و 
توجوانان به اخلاق دینی و آشنایی بیشتر با تعالیم 
اسلامی و مفاهیم عالی قرآن و ادعیه پرمحتوای 
این ماه را سدی در برابر تهاجم فرهنگی دشمن 


یت ال العظمی مکارم شیرازی در این پیام 
خطاب به مبلغان دینی و ائمه جماعات اورده اند: با 
برنامه ریزی از این فرصت برای برچیدن انحرافهای 
عقیدتی و فساد اخلاقی استفاده ونقشه شوم دشمنان 
اسلام را خنثی کنند. 

در این پیام ابراز امیدواری شده است مراجع و 
مسئولان دینی طرحی جامع برای رویت ماه بریزند 
که در اخر ماه مراسم عید فطر و نماز عید باشکوه 
هرچه تمامتر برگزار شود. 


ویژه برنامه های ایام ماه میارک رمضان اعلام شد 


بازارجه خیربه جشن رمضان هر شب از ساعت ادر تالا بزرگ ايران بربا می شود 


با ایام ماه مبارک رمضان, بازارچه 
خیریه جشن رمضان هر شب از 
ساعت ٩در‏ تالار بزرگ ایران برپا 
می شود. 

به گزارش روابط عمومی 
کمیته امداد امام خمینی(ره» این 
بزارچه ضمن عرضه محصولات 
تولیدی خانواده بزرگ کمیته امداد 
به مرک بر گران» پایرای اغاق ي 
احسان انان نسبت به نیازمندان 
نیز است. 

در این بازارچه همچنین 
غرفه های طرح اکرام ایتام برای 
آزادی زندانیان نیازمند برای 
دریافت کمکهای مردمی و غرفه 
4 ۱ ۴ 

کمیته امداد امام خمینی(ره) 
مردم نیکوکار را به حضور در این 
بازارچه خیریه دعوت کرد. 


0«حشن ضیافت رمضان» در 


رانندگی با وسیله نقلیه فاقد برک 
معاینه فنی ممنوع می شود 


سرویس سیاسی: هیات 
وزیران آیین نامه ای رابه تصویب 
رساند که براساس آن رانندگی با 
وسیله نقلیه فاقد برگ معاینه فنی» 
ممنوع می شود و دارندگان این 
وسایط نقلیه مکلفند که برای انجام 
معاینه فنی اقدام کنند. 

«عبدالله رمضان زاده» دبیر و 
سخنگوی دولت دیروز به 
خبرنگاران گفت: آیین نامه اجرایی 
نحوه انجام معاینه فنی و صدور 
پرگه معاینه فنی وسایط نقلیه 
موتوری زمینی با هدف بهسازی 
محیط زیست و کاهش الودگی هوا 
بخصوص در شهرهای بزرگ 
تنظیم و تصویب شد. 

وی تصریح کرد: براساس 
یکی از مواد این ایین نامه 
خودروهای صفر تا دو سال پس ۱ 
تولید نیاز به انجام معاینه فنی و 
نصب برچسب معاینه فنی ندارند. 

رمضان زاده همچنین از 
تصویب لایحه الحاق یک تبصره 
به ماده ۶۰ اصلاحیه قانون برنامه 
سوم با قید یک فوریت خبرداد و 
اظهارداشت:با این لایحه شرکت 
ملی نفت ایران اجازه می یابد تامبلغ 
ارزی معادل چهارهزار مبلیارد ریال 
از محل صادرات نفت خام مازاد 
برای واردات بنزین به صورت 
خرید مستقیم و یا معاوضه. اقدام 
:کت 


1 


سخنگوی دولت گفت:با این 
رقم میزان بئزین وارداتی در سال 
جاری به یک میلیارد و ۵۰۰میلیون 
دلار می رسد.وی افزود: همچنین 
در جلسه هيات وزیران مشکلات 
صنعت چای و چایکاران و نحوه 
واگذاری تسهیلات اعطایی به 
چایکاران کشور مطرح و مقرر شد 
که وزارت امور اقتصاد و دارایی 
صمن بررسی موضوع سیک به 
تعیین دستگاه تأمین کننده وامهای 
چایکاران و وصول تسهیلات 
پرداختی به کارخانجات چای اقدام 
نماید.رمضان زاده اظهارداشت: 
هيات وزیران همچنین مبلغ چهار 
میلیارد ریال اعتبار برای 
توسعه. مرمت و بازسازی 
رستورانهاء سلف سرویس ها و 
خوابگاههای دانشجویی اختصاص 
داد. 

سخنگوی دولت افزود ِ 
همچنین مصوب شد که 
معافیت های موضوع مصوبات 
قانونی در مورد قطعات و تجهیرات 
ماشین الات خطوط صنعتی. 
معدنی و بسته بندی که تا سال 
گذشته معتبر بوده و برای انها تا 
سال ۸۱در وزارت بازرگانی ثبت 
سفارش شده اما تاکنون ترخیص 
نشده‌اند» با تایید وزارت خانه‌های 
ذی ربط این معافيتها در سال جاری 


ر 
e‏ 
شرکت مخابرات استان فارس 

۸۲/۲۲۱ 
شرکت مخابرات استان فارس درنظر دارد نسبت به خرید دو هزار 
ار ۳ 
از کلیه تولید کنندگان و فروشندگان واجد شرایط دعوت به عمل 
می‌آید از تاریخ انتشار آگهی پيشنهاد قیمت خود را همراه با یک 
فقره چک تضمینی به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال (دو میلیون ریال) در وجه 
شرکت مخابرات استان فارس حداکثر تا ساعت ۱5 مورخه ۸۳/۸/۱6 


به نشانی شیراز - خیابان هفتم تیر ساختمان مالی - تدارکاتی اداره 
خرید و قراردادها (تلفن: ۲۲۰۷۲۰۶) تسلیم نمایند. 


شرایط مناقصه: 


۱. به پيشنهادات مشروط مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده 


۲ لوازم ارسالی بایستی مطایق با استانداردهای شرکت مخابرات 


ایران باشد. 


۳ شرکت مخابرات در رد یا قبول یک یا کلیه پینشهادات مختار 


است. 


.٤‏ محل تحویل انبار شرکت مخابرات فارس (شیراز) می‌باشد. 
آدرس سایت اینترنتی شرکت مخابرات استان فارس: 


WWW SHIRAZTEL.CO.IR 
شر کت مخابرات استان فارس‎ 
۳ 


فرهنگسراهای تهران 

به مناسبت فرا رسیدن ماه 
رمضان: ماه یاف الى ي 
مهمانی خداء مراسم و برنامه های 
فرهنگی برای جوانان در تمام 
فرهنگسراهای تهران برگزار 
می شود. 

برنامه های فرهنگی» هنری 
و تفریحی این اماکن همراه با 
اجرای نمایش عروسکی» تردستی 
و دیگر بخش های متنوع خواهد 
بود. 

جلسات ختم قرآن؛ 
مسابقات فرهنگی هنری در رشته 
های خوشنویسی, خاطره نویسی» 
برگزاری مسابقات درس هایی از 
نهج البلاغه از عمده ترین برنامه 
های فرهنگسراها است. 

برگزاری نخستین جشن 
رمضان در نیمه اول ماه رمضان» 
تقدیر از نونهالان روزه گیر و 
افطاری در مبادی ورودی شهر از 


می رساند: مساجد سراسر کشور 
پس از مراسم غبارروبی و 
عطرافشانی دهه سوم ماه شعبان 
المعظم آماده پذیرایی از میهمانان 
خدا در این ماه پربرکت است. از 
احاد ملت انتظار می رود با حضور 
پرشور خود در مساجد بویژه 
شبهای احیا با هرچه باشکوهتر 
برگزار شدن مراسم این ماه مبارک 
موجبات تقرب به خداوند و 
خشنودی بقية الله الاعظم ارواحنا 
لتراب مقدمه الفدا رافراهم سازند. 
۷ کتابخانه مساحد استان 
تهران در ماه رمضان ققویت 
می شوند 

همزمان با فرارسیدن ماه 
مبارک رمضان» ۲۵۷ کتابخانه 
مساجد استان تهران توسط کانون 
های فرهنگی هنری مساجد 
تقویت می شوند. 

«علی پروانه» رئیس کانون 
های فرهنگی» هنری مساجد 


دیگر برنامه های فرهنگسراهای استان تهران با بیان این مطلب» 

تهران است. افزود: «تاکنون بیشتر مساجد» 
0اطلاعیه مرکز رسیدگی به کتابهای موردنیاز را دریافت 

امور مساجد به مناسبت فرارسیدن کرده‌اند و سایر مساجد نیز کتاب 

ماه مبارک رمضان های موردنیاز را باید از کانون ها 
به اطلاع عموم روزه داران ‏ تحویل بگیرند». 

۲ 3 


توضیع و تصحیح 
در آگهی گشایش اولین دوره دکتری مهندسی و ریاضی دانشگاه 
مازندران که در صفحه دوم مورخ ۸۲/۸/۳ چاپ شده بود افتتاح و 
بهره‌برداری ۱4 پروژه عمرانی صحیح است که ضمن پوزش از 
کوا کان ین له هرس کر 


ee‏ کی 

اکهی مرایده 
موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی در نظر 
دارد ضایعات آهن ‏ لوله ‏ نبشی . کانال کولر آبی و 
انواع باطری کارکرده خود را از طریق مزایده 
عمومی به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت 
کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 0۷۰۰۳۸۲ 
تاک ۳۳۲ امور قراردادهای موسسه رازی تماس 
و جهت بازدید و دریافت فرم شرکت در مزایده از 
زمان چاپ آگهی به مدت پانزده روز به جز روزهای 
به محل موسسه رازی واقع در حصارک کرج (بلوار 
دکتر شهید بهشتی نرسیده به دانشگاه تربیت معلم) 


موسسه تحقیقات وا کسن و سرمسازی رازی 


شرکت مخایرات استان فارس 
AP/YF’o‏ 
شرکت مخابرات استان فارس درنظر دارد نسبت به خرید ده هزار 
متر کابل پلاستیکی ۷11۳ ۲۰۰/۰۲ از طریق مناقصه عمومی اقدام 
نماید. لذا از کلیه تولید کنندگان و فروشندگان واجد شرایط دعوت 
به عمل می‌آید از تاریخ انتشار آگهی پيشنهاد قیمت خود را همراه 
۱ 
وجه شرکت مخابرات استان فارس حداکثر تا ساعت ۱ مورخه 
۶ به نشانی شیراز - خیابان هفتم تیر ساختمان مالی - تدارکاتی 
اداره خرید و قراردادها (تلفن: ۲۲۰۷۳۰) تسلیم نمایند. 


شرایط مناقصه: 

. به پيشنهادات مشروط. مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده 
نخواهد شد 

۲ لوازم ارسالی بایستی مطابق با استانداردهای شرکت مخابرات 


۳ شرکت مخابرات در رد یا قبول یک یا کلیه پيشنهادات مختار است. 
.٤‏ محل تحویل انبار شرکت مخابرات فارس (شیراز) می باشد. 
۵ ارسال نمونه الزامی است. 

ارس انت ارت 
أارس:SHIRAZTEL.CO.1R. WWW‏ 


شرکت مخابرات استان فارس 
۵ 


شرکت مخابرات استان 


به کوشش 


اطزایات 


دکتر عبدخدایی. معاون وزیر و رئیس سازمان ایرانگردی و جهانگردی 


خانه‌های جهانگر دی ایران در دا خل و خار ‏ کشور ایجادمی شود 


سر ویس فرهنگی 
خانه‌های ایران در کشورهای 


: غلامعلی رجایی 


ابا یی سار شوایس جوز شل ازنابه 


ورد اوعد مهم 


باید بماند و اداره شود و باید اداره اش به 


دست علما باشد. اگر ما افرادی را بشناسیم که مواهبی دارند و لیاقت 
اداره حوزه رادر اینده می توانند داشته باشند وظیفه ماست که انان 
راوارد صحنه کنیم و به حوزه معرفی کنیم تا کم کم در اجتماع 
شناخته شوند و فردایی که ما نیستیم بتوانند حوزه را اداره کنند. 

ایت‌الله کریمی» پاسدار اسلام» ش ۸ ص ۶۰ مرداد ۶۱ 


علاقه او به تحصیل چیزی نبود که پوشیده باشد اما با توجه 

به ضرورت های اول انقلاب آگاهانه از دانشگاه و درس و قال وقیل 
علم دل کند. علتش را که پرسیدند. گفت: ان‌شاءالله مساله دانشگاه» 
بعد از تثبیت انقلاب من تا این رسالت را تحقق نبخشم و دل 
مسلمین را شاد نگردانم» نمی توانم در کلاس درس حاضر شوم. 
راوی: همسر سردار رشید اسلام» شهید اسماعیل دقایقی 


۴ روزنامه و ۱۹ نشریه جدید 
مجوز انتشار گر فنند 


سرویس فرهنگی: هيات 
نظارت بر مطبوعات» در جلسه 
اخیر خود با انتشار ۲۳ نشریه 
موافقت کرد. 

به گزارش روابط عمومی 
معاونت امور مطبوعاتی و 
تبلیغاتی» مدیر کل مطبوعات 
روزنامه, ۲ هفته نامه یک دهفته 
نامه ۱۱ماهنامه و ۴ فصل نامه به 
تست خانواده نشریات کشور 
می پیوندند. 

مهرنوش جعفری گفت: 
چهار روزنامه به نامهای «(صبح 
اقتصاد» به صاحب امتیازی و 
(پاس جوان» به صاحب امتیازی 
باشگاه فرهنگی .ورزشی پاس و 
مدير مسئولی مصطفی اجرلو» 
«فناوران اطلاعات» به صاحب 
امتیازی مؤسسه فرهنگی» هنری 
دیباگران تهران و مدیر مسئولی 
سعید سعادت صانعی وروزنامه 
«رایانه و فناوری» به 
صاحب امتیازی و مدیر مسئولی 


وی اظهار داشت: همچنین 
هفته نامه های «ندای نیمروز) به 
صاحب امتیازی, شورای شهر 
زابل و مدیرمسئولی علیرضا 
باغبانی و «عصر رایانه» به 
صاحب امتیازی و مدیر مسئولی 
رامین کریمی جزو نشریاتی 
هستند که با درخواست انها 
موافقت شد: 

لازم به ذکر است» دو 
هفته‌ نامه «(ورزش و تندرستی) به 
صاحب امتیازی و مدیر مسئولی 
روبن شاهوردی. ماهنامه 
(برداشت اول»به صاحب امتیازی 
مرکر برزسیهای استراتویک 
ریاست جمهوری و مدير 


(۳۵ MT 
& 


شرکت مخابرات استان فارس 1 
شرکت مخابرات استان فارس درنظر دارد نسبت به خرید اقلام 
مشروحه ذیل از طریق مناقصه عمومی 


مسئولی محمد رضا تاجیک» 
ماهنامه «جاده‌های سبز) به 
صا حب امتیازی اتحادیه 
شرکتهای تعاونی مسافربری 
کشور و مدیر مسئولی محمد 
عدالتخواه. ماهنامه «ابنیه» به 
صاحب امتیازی و مدیر مسئولی 
علیرضا زمزم» ماهنامه «پزشکی 
و زن» به صاحب امتیازی و مدير 
ماهنامه «مدیران امروز» به 
صاحب امتیازی و مدیر مسئولی 
«صنعت ريخته گری» به صاحب 
کار خانجات صنعت ريخته گری 
و مدير مسئولی عبدالحمید 
قدیمیء ماهنامه «زمین. معدن» 


| متیا زی 


فرآوری» به صاحب امتیازی و 
بصیریء ماهنامه (پرسیمرغ) به 
صاحب امتیازی و مدير مسئولی 
سید علی علوی نسب. ماهنامه 
«(دانش خودرو» به 
صاحب امتیازی و مدیر مسئولی 
محمد رضا زرین» دو ماهنامه 
«دانشور رفتار» به صاحب 
رسول روشن جلی» فصانامه 
«صنایع مفتولی ایران» به صاحب 
امتیازی و مدير مسئولی داود 
فرزام» فصلنامه «برداشت دوم) به 
صاحب امتیازی مرکز بررسیهای 
استراتژیک ریاست جمهوری و 
مدير مسئو لو محمدر ضا 
تاجیک» فصلنامه «گاما» به 
صاحب امتیازی و مدیر مسئولی 
امیرآقامحمدی و فصلنامه 


«راهنمای دامپزشکی» به 
صاحب امتیازی سازمان نظام 
استان اصفهان و 
مدیرمسئولی حمزه فضلیخانی 


پز شکی 


اقدام نماید. لذا از کلیه 


های 
جهانگردی در استانهای کشور 
ایجاد خواهد شد 

دکتر محمد طه عبد خدایی» 


خا رجحی و حایه 


معاون وزير و رئیس سازمان 
Ty‏ 
ظهر دیروز در نشستی با 
نمایندگان رسانه های جمعی با 
بیان مطلب بالاء تصریح کرد که 
بهترین راه تبلیغ برای جذب 
توریسم؛ ایجاد خانه های ایران 
در کشورهای دنیاست. 

وی افزود: در این ارتباط» 
خانه ایران در پاریس مرمت و 
بازسازی خواهد شد و هر ماهه 
یکی از استانهای کشور. 
دیدنی ها و سوغات خود را در 
انجا معرفی خواهد کرد. 
همچنین نخستین خانه 
جهانگردی ایران در يزد 
راذاندازی شه اس 

دکتر عبد خدایی با تاکید بر 
ایک براع, لے ساسا 
نخست باید فرهنگ گردشگری 
داخلی راه بیافتد تا جهانگردی 
توسعه پابد. گفت: سیاست 
توسعه گرد شگری ایران 
پراساس توسعه گردشگری 
داخلی» منطقه ای و قاره ای 


استرار شك هانیت: 

وی گفت: در اجرای ین 
سیاست. تعداد میهمانانی که 
امسال ازمنطقه خلیج فارس به 
ایران آمده اند نسبت به سال قبل 
دو برابر شده است. 

وی همچنین به اجلاس 
جهانی جهانگردی که اخیرآدر 
چین برگزار شد, اشاره کرد و 
گفت: در اجلاس امسال ۱۳۶ 
کشور جهان شر کت داشتند که 
هیات ایرانی در گفتگوها و 
ارتباطات کاری با همتایان 
خارجی خود تاکید داشت که 
ایران نیز در سبد جهانی تبلیغات 
قرار گیرد و از تبلیغات سوء عليه 
ایران» جلوگیری شود. 

رئیس سازمان ایرانگردی و 
جهانگردی با تاکید براینکه امنیت 
های 
ایران ده همراه 


و جاذبه توریستی 
میهمان 
نوازی مردم ماء شاك دهنده آن 
وی تصرح کرد: از این به 
پس» همه گردشگران داخلی و 
خارجی بیمه می شوند. این بیمه 
تنها مربوط به حوادث نمی‌شود. 
بلکه بیمه پزشکی را نیز شامل 


می شود. البته به شرط آنکه با 
آژانس های مسافرتی سفر کنند. 

وی افزود: مردم باید 
مسافرتها و گردش های خود را 
بوسیله اژانس ها و تورهای 
مسافرتی انجام دهند. 

1 
برای آن که هزینه گردشگری 
اورا شام شود از تجریباک 
کشور چین استفاده خواهیم 
کرد. جرا که معتقد هستیم. 
گردشگری زمانی سودرسان و 
سرمایه بر گردان است که ارزان 
باشد. 


سرویس فرهنگی: ۱۵ اثر و 
بنای تاریخی شهرستان شهریار» 
پس از طي مراحل قانونی در 
فهرست اثار ملی کشور قرار 
گرفت.به گزارش روابط عمومی 
میراث فرهنگی استان تهران, این 
آثار شامل پل هاء محوطه‌ها و 
قلعه های تاریخی و یک بنای 
امامزاده است.پل های تاریخی 
«ابرسان بادامک»» اپل دختر 
بادامک» و پل «ابرسان ورامینک» 
سه پل تاریخی متعلق به دوره 


اجلاس وزیران آموزش وبرورش کشورهای اسلامی آذرماه در تهران برگزارمی شود 


جوانان کشورهای عضو کنفرانس 
پيشنهاد مجلس دانش اموزی ایران تاءسیس 


اسلامی (0۷۳)م رکب از مجمع 


می‌شود. 


نوجوانان مسلمان e‏ 


توسعه ارتباطات جوانان i‏ اسلامی و 
ترویج متردم سالاری با رویکردهای اسلامی و 
استفاده از توانمندیهای علمی و تجارب کشورهای 


عضو سازمان کنفرانس 
پيشنهاد تاء 

وزرای آموزش و پرورش کشورهای اسلامی که 

آذرماه امسال در تهران برگزار می شود به طور 


س ا مت فد اجلاس 


رسمی اعلام خواهد شد. 


تیم کرت ها 


گفتنی است» در طرح پیشنهادی» مجلس 
جوانان کشورهای اسلامی» یک نهاد غیردولتی و 
غیرانتفاعی و غیروابسته است که اعضای آن از ميان 
جوانان ۱۴ ت۲۵ سال انقخاب من کت ندب هریت 
در این مجلس افتخاری است. 


نشان افتخاری فردوسی به گسترش دهندگان زبان فارسی اعطا می شود 


سرویس فرهنگی: چهارمین 
مجمع بین المللی استادان زبان و 
ادبیات فارسی در منشور نهایی 
خود پيشنهاد کرد به کسانی که در 
راه گسترش زبان و ادب فارسی 
ی کوشند» نشان افتخاری 
«فردوسی»اعطاشود. 

به گزارش ستاد خبری 
چهارمين مجمع بين المللى 
استادان زبان و ادبیات فارسیء 
امضاکنندگان این منشور» ضمن 
شاره به پشتوانه غنی فرهنگی و 
بشری زبان فارسی در جهان 
امروز» ظرفیت های انسانی و 
اخلاقی این زبان رابرای رسیدن 
به جهانی صلح امیز و به دور از 
خشونت و کین خواهی مورد 
تاکید قرار دادند. 

در بخش دیگری از این 
منشور با اشاره به این که هریک 
از کرسی های زبان فارسی در 
کشورهای جهان, به پشتیبانی و 
حمایت بی قیدوشرط جمهوری 


اسلامی ایران» نیازمندند» آمده 
ایجاد پایگاه های رایانه ای 
فروشگاه کتاب» ارسال مستقیم 
کتاب و نشریات. ارسال وسایل 
کمک اموزشی سمعی و بصری» 
اعزام استاد متخصص و اموزش 
زبان فارسی, ایجاد تسهیلاتی 
برای اعزام کوتاه مدت و 
پلندمدت استادان فارسی» فارسی 
ایران تحقق یابد. 
E‏ این منشور 
و اینترنتی برای ایجاد 
وب گاه‌های مجهز» تهیه برنامه ها 
ونرم افزارهای لازم با استفاده از 
متخصصان بر جسته جهان به 
منظور آموزش ارزان و عمومی 
علاقمندان زبان فارسی در 
سراسر جهان مورد نیاز است؛ 
برتقویت زبان فارسی, به عنوان 
عامل وحدت بخش ميان 


17 تسس 


TORT‏ ری مزاند 


HH مات‎ 


منطقه ویژه اقتصادی خرمشهر را از طریق مزایده. به 
فروش برساند. 


لجستیک واقع در خیابان ایرانشهر - کوچه شهید دهقانی - 
شماره ۲۸- طبقه سوم تحویل نمایند. 


ا 


| 


2 5 بل ا hi‏ 


۴ 
یت تا سس 


بازدید از اقلام یاد شده ظرف ۱۵ روز پس از تاریخ نشر 
آگهی پیشنهادات خود را درپاکت دربسته به واحد حقوقی . 


۳ 2 


۱۱۱ ری مزاید | MM‏ 


برخی از ضایعات آهن‌آلات (دم قیچی) خود واقع در 


کشورهای فارسی زبان ایران. 
افغانستان. تاجیکستان و بخش 
عمده ای از آسیای میانه تاکید 
کردند. 

امضاء کنندگان این منشور 
پیشنهاد دادند به منظور قدردانی 
از خدمات کسانی که در راه 
گسترش زبان و ادبیات فارسی 
شود. 

این منشور» در پایان» 
ضرورت ایجاد دبیرخانه دائمی 
ادبیات فارسی در تهران را مورد 
تاکید قرار داد. 


امتحان عملی معرفی شدگان رشته های تریبت بدنی 
وعلوم ورزشی ۱۴ بان ماه برگزارمی شود 


سرویس فرهنگی: تاریخ برگزاری امتحان عملی معرفی شدگان 
در رشته های نیمه متمرکز تربیت بدنی و علوم ورزشی» اعلام شد. 

سازمان سنجش آموزش کشور با اعلام این مطلب افزود:امتحان 
عملی آن دسته از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های 
نیمه متمرکز تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاهها و مؤسسه های 
اموزش خالی دوره های روزانه» شبانهء پم نور» موسسه‌های آموزش 
عالی غیرانتفاعی شمال . آمل» دانشگاه امام رضا(ع) و کاردانی 
دانشگاههای زنجان و يزد که در تاریخ های تعیین شده موفق به 
شرکت در مراحل مصاحبهء محاینه و آزمون عملی نشده الد صرفآً روز 
چهاشنبه ۱۴ آبان ماه در دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه 
تربیت معلم تهران» حوزه برادران و دانشکده تربیت ينی و علوم 
ورزشی دانشگاه تهران حوزه خواهران» برگزار خواهد شد. 

گفتنی است. داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر باید به 
هفته نامه پیک سنجش روز دوشنبه ۵ مهرماه مراجعه کنند. 


قاجار است. بنابراین گزارش 
محوطه پاستاني «بابا سلیمان» 
متعلق به عصر اهن و اغاز دوره 
تاریخی و نقوش صخره‌ای کفترلو 
متعلق به دوران اسلامی نیز از دیگر 
آثار ثبت شده شهرستان شهریار 
هستند.قلعه های تاریخی «فجیر» 
متعلق به دوران سلجوقی «دهشاد» 
متعلق به دوران قاجاریه و قلعه 
«پامب و خلی» متعلق به دوران صفویه 
نیزاز دیگر بناهای ثبت شده دراین 
شهر ستان ده 
می روند.تبه های تاریخی «قلعه 
دکین» مربوط به دوران سلجوقی» 


«حصار سالیوش)» متعلق به دوران 
تاریخی و هزاره اول قمری 
میلادی» «سلبی تپه شهریار»متعلق 
به هزاره اول میلادی» «اق 
داشی تپه» متعلق به هزاره اول 
میلادی» «اق تبه امیریه) مربوط به 
دوره سلجوقیان و تپه تاریخی 
«خاوه» متعلق به دوره سلجوقیان 
نیز در این فهرست ملی جای 
گرفته‌اند. گفتنی است بنای تاریخی 
امامزاده «شاهزاده حمزه) مت 

دوران قاجاریه نیز از دیگر بناهای 
منحصر به فردی است که در این 
شهرستان به تست رسیده است: 


دانش مدار شو ند 


سرویس فرهنگی: بیشتر 
سازمان های کشور در زمینه 
جمع آوری و طبقه بندی 
اطلاعات فعالیت می کنند, 
درحالی که انها باید دانش مدار 
شوند.به گزارش ایرناء دکتر 
«عبدالله جاسپی» رئیس دانشگاه 
ازاداسلامی» در دومین روز 
کرای اوس متام انسانی؛ 
تراکم و فزونی اطلاعات را از 
مشکلات جوامع امروزی ذکر 
کرد و افزود: خلاصه سازی 
اطلاعات. تبدیل اطلاعات به 
دانش و ایجاد سازمان های 
دانش مدار در سازمان ها 
ضروری است.وی با بیان این که 
در فرایند «یاد گیری» اطلاعات و 
اموزش تبدیل به تغییر رفتار در 
فرد می شود افزود: در 
کشورهای پیشرفته آموزش به 
معنای تربیت انسان هایی اس 
که اطلاعات رابه دانش تبدیل 
کنند.جاسبی یاداور شد: در 
دهه های قبل. اطلاعات به 
عنوان دارایی سازمان ها مطرح 


می شد درحالی که امروزه 
اطلاعاتی که تبدیل به نواوری و 
خلاقیت شود ثروت محسوب 
می شود. 


سه‌شنبهآبان ۲-۱۳۸۲ رمضان ۲۸-۱۴۲۴ اکتبر ۲۰۰۴ -شماره۲۲۹۰۶ ۳ 
برای عمل به وظایف خود و استفاده صحیح از این رسانه 
اعتراض شورای نظارت برسازمان صداوسیمابه 
استفاده جناحی و انحصاری از این رسانه 


سرویس فرهنگی: شورای 
نظارت برسازمان صداوسیما در 
مصوبه اخیر خود به اتفاق اراء 
نسبت به سه موضوع مهم به 
رئیس این سازمان تذکر داد. 

شورای نظارت با اشاره به 
عدم تمکین سازمان صداوسیما 
نسبت به اصل ۱۷۵قانون اساسی 
نقض مکرر قانون خط مشی 
کلن و اضول برنامه های سازمان 
صداوسیما و عدم همکاری 
مطلوب مدیریت این سازمان با 
شورای نظارت در جهت اجرای 
کامل قانون نظارت رایادآور شد. 

این شو را 1 
برخوردهای بعضا ناصواب 
صداوسیما با بعضی از منتقدان و 
همچنین نحوه ی پاسخگویی به 


همچنین 


هیات تحقیق و تفحص مجلس 
شورای اسلامی را نامناسب 
دانسته و واکنش نادرست در 
قبال اظهارات برخی از اعضای 
شورای نظارت برسازمان و 
استفاده از تعابیر موهن و مغایر با 
شئونات اسلامی را مورد 
نکوهش قرار داد.شورای 
نظارت در اعتراض خود با بیان 
مواردی از استفاده جناحی. 
انحصاری» اختصاصی و تبلیغاتی 
به نفع بعضی از افراد با گرایش 
های خاص» در شبکه های 
مختلف صداوسیما از جمله 
شبکه های استانی را مغایر 
رسالت یک رسانه ملی عنوان 
کردایی مورا تاي به رین 
سازمان صداوسیما, با تاکید 


برضرورت پرهیز از اقدامات 
غیراصولی یاد شده» خواهان 
پاسخگویی مطلوب تر این 
رسانه ملی به نیازهای تفریحی 
جامعه و بارور ساختن اوقات 
فراغت عمومی از طریق اجرای 
برنامه‌های سالم تفریحی شد و 
تصریح کرد: اجتناب از هرگونه 
برخورد گزینشی با سلیقه خاص 
جناحی و سیاسی» پذیرش 
انتقادات و نظرات سازنده 
مردمی. همکاری عادلانه و 
بدون تبعیض با قوای سه گانه در 
انجام وظایفشان. انعکاس 
صادقانه و شفاف وقایع و اخبار 
مهم ایران و جهان» مواردی 
هستند که سازمان صداوسیما 
باید به آنها توجه کند. 


مدیرکل روابط عمومی این وزارتخانه تشریح کرد 


بر نامه های وزارت ارشاد به مناسبت ماه ما رک رمضان 


سروس فرهنگی: ۵ 
نمایشگاه قرآن در ۲۵ استان کشور 
به مناسبت بیست و پنجمین سال 
پیروزی انقلاب اسلامی, همزمان 
با ماه مبارک رمضان برگزار 
مئ شود 

علیرضا تابش مدیرکل دفتر 
وزارتی و روابط عمومی وزارت 
فرهنگ و ارشاداسلامی با اشاره 
به مطلب بالاء برگزاری جام 
رمضان در برخي مساجد کشور» 
اجرای تفسیر قران در ۳۰۰ مسجد 
کشور, ۳۰ افطار در ۳۰ مسجد 
بزرگ تهران» اجرای ۵هزار برنامه 


«ویگن» د رگذشت 


0تهران .خبرگزاری جمهوری 
داد» «ویگن» خواننده موسیقی پاپ 
پیش از انقلاب اسلامی ایران» پس 
از پشت سر گذاشتن یک دوره 
بیماری» در شهر لس انجلس امریکا 


درگذشت. 


«ویگن دردریان», آهنگساز و 
نوازنده» روز یکشنبه بدرود حیات 


بی .بی .سی » گزارش کرد: 
اذرماه ۱۳۸ در شهر همدان متولد سنك واز 


وی هشتم 


دوران جوانی به عنوان آغازگر موسیقی پاپ و جاز ایرانی به 
محبوبیت فراوانی دست یافت تا انجا که به عنوان سلطان جاز ایران, 
مشهور شد. ویگن در استانه پیروزی انقلاب اسلامی, به آمریکا کوچ 
کرد و پس از مدتی وقفه در زمینه موسیقی. فعالیت خود را از 


ویگن, علاوه بر موسیقی, در زمینه سینما نیز فعالیت داشت و در 
دهه های ۳۰ و ۴۰ خورشیدی در چند فیلم سینمایی حضور یافت. 


(طرح تلاوت نور» در ۵ هزار 
مسجد کشور و برنامه سفره 
گر فان سا را ار 
برنامه‌های این وزارتخانه ویژه 
مساخد در ماه میرک رمضان ذکر 
کرد و گفت: از یک هزار و ۲۷۵ 
کتابخانه مساجد کل کشور تعداد 
زیادی به شکل شبانه روزی در 
ایام ماه مبارک رمضان پذیرای 
علاقمندان هستند. 

وی افزود: سرفصل 
برنامه های تصویب شده 
یازدهمین نمایشگاه بین المللی 
قرآن کریم تهران, شامل بخش 
شورای هم آهنگی تبلیغات 

اسلامی اعلام کرد: 
نظاهرات‌ضد استکباری 
دانشجویان‌سیزده ابان 

برگزارمی شود 

سرویس سیاسی: دومین 
جلسه کمیته دانشجویی ستاد 
برگزاری مراسم یوم‌الله ۱۳آبان 
ضمن نهایی کردن برنامه‌های 
ویژه یوم الله ۱۳ آبان» نحوة 
برگزاری فظاهرات 
ضداستکباری دانشجویان را 
اعلام کرد. 

به گزارش روابط عمومی و 
امور بین الملل شورای هماهنگی 
تبلیغات اسلامیء تظاهرات 
ضداستکباری دانشجویان تهران 
بان با تشم در تقایل مسجد 
دانشگاه تهران اغاز می شود. 
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های رایانه, جوان, هنری» سر 
قرآن و اندیشه» دانشجویانء ماوراء 
ازدریچه سینماء »امام خمینی(ره)و 
قران و بک اتار وی است, 

مدیرکل روابط عمومی 
وزارت ارشاد. همچنین به نمایش 
یک ضد وان فیلم سینمایی در 
تقد بش مستند داستانی. 
تجربی و پویانمایی با مضامینی 
همچون پیامبران» ائمه و اولیاءء 
مقدسین» فرشتگان. مناسک و 
تبیین های دینی و اخلاقی» کتاب 
مقدس و احکام شریعت اشاره 
کرد. 

تابش اظهار داشت: بنیاد 
افرینش های هنری نیاوران در 
ماه مبارک رمضان ایینی باعنوان 
«ایین و مناسک ماه‌مبارک 
رمضان» را با حضور گروهی از 
شخصیت های فرهنگی و دینی و 
نیز سفیران و دیپلمات های 
کشورهای اسلامی مقیم» همزمان 
با شب میلاد حضرت امام 
حسن مجتبی(ع)» برگزار خواهد 
کرد.علیرضا تابش با بیان این که 
این ایین به بیان اداب فولکوریک 
مردم تهران در ماه مبارک رمضان 
در سال های گذشته می پردازد. 
گفت: اجرای سخنرانی درباره 
ادبیات فولکوریک رمضانء اجرا 
سرودهای ویژه این ایام و پخش 
جروه آختایی با این ماه مناری 
رمضان و برپایی سفره حقیقی 
افطار و خالی از تشریفات زاید از 
دیگر برنامه های این ایین است. 


«آب و زندگی یک پیوند حیاتی است» 


چیزی‌دا ذند. و 
من 9 


ی 


رے 


شرکت آب وفاضلاب استان تهران 
(سهامی خاص) 


اجه منافقطاه 026 
این شرکت ۶ دستگاه میتی لودر مجهز به تیفه 
آسفالت بر باعمق ۶۰سانتیهتر را از طریق‌مناقصه 
| عمومی خریداری می‌نماید؛شرکت کنندگان 
می‌توانند از تاریخ درج آگهی ظرف ده روز اسناد 
مناقصه را ازدبیرخانه مرکزی دریافت (خیابان فاطمی - 
خیابان حجاب) و پيشنهاد خود را تا ساعت ۱۵:۳۰ 

شرکت آب وفاضلاب 


این شرکت در نظر دارد جهت تعمیرات اساسی ۶ سل" از مخازن ذخیره فرأورده های 
نفتی خود با مشخصات ذیل .از خدمات پیمانکاری استفاده نماید. لذا کلیه پیسانکار انی که 
دارای توانائی انجام کار می‌باشند.ستو انند اقا ار ف سفت نک هق پس از انتشارآگهی 
مومت سوم با در دست داشتن تصویر اساسنامه و سوابق کاری معتبر در زمینه تعمیرات 
مخازن به امور قراردادهای شرکت مرا جعه داید پدیهی انت در صورت تایید صلاحیت 
از پیمانکاران واجد شرابط برای شرکت در مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد. 


اا ا e‏ 


تولید کنند گان و فروشندگان واجد شرایط دعوت به عمل می آید 
از تاریخ اتضار آگهی فاد قیبت خر د راهتراه با نک فتره چک 
تضمینی به مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (ده میلیون ریال) در وجه شرکت 


نشانی شیراز - خیابان هفتم تیر ساختمان مالی- تدارکاتی اداره 
خرید و قراردادها (تلفن: ۲۳۰۷۲۰۶) تسلیم نمایند. 
-١‏ لوله گالوانیزه نمره "۱ رزوه دار 

۲- لوله گالوانیزه ۲/۵ 

۳- لوله گالوانیزه ۳ اينچ رزوه دار 

٤ لوله پست گالوانیزه نمره‎ -٤ 

شرایط مناقصه: 

۱- به پيشنهادات مشروط مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد 


۰ عدد 


۰ عدد 


-٤‏ محل تحویل انبار شرکت مخابرات فارس (شیراز) می‌باشد. 

-٥‏ اسال نمونه الزامی است. 

ادرس سایت اینترنتی شرکت مخایرات استان‌فارس: 
۱۱۵/4 


مخاپرات استان فارس حداکفر تا ساعت >۱ مورخه ۸۲/۸/۵ به | 


۰ عدد | 


۰ عدد . 


۲-لوازم ارسالی بایستی مطابق با استانداردهای شرکت مخابرات اران باشد. . 
۳- شرکت مخابرات در رد یا قبول یک یا کلیه پيشنهادات مختار است. | 


شرکت مخابرات استان فارس ۱ 


زر فر رنه 
fy‏ 
AY‏ 
۳۰۳۹ 


۳-۶۲ 


FUEL 


FY 


۱ کھت 
J7.1 KEROSENE‏ 


14.44 23.52 


TT 
14.04 


14.64 37.17 


۱4,۵4 299 


۱4.3 37.17 


ی 


ق نے ارا بے جع مف 
نض | ده .| 


یک ]۲۳ اصیضراسی._. و ق | تیاعر ۲ لہ 


آگپی‌مزایده 


لیر گت سو‌ساية گذاری سال‌سان ضايع ملي ابران و لالا ذم 
تشر دارن تعتاد ۰ کح معلذل ‏ از سام شر قت 
سر مالیه گطازی وه آذرین را بطور یتجا و به صورت تقد از 
طریق‌مزلبد.ه واگذار تابد , متفاضیلن می‌توانتد عبت ذریافت 
شرم شر کت درسزایده و اراله پیشلعادات نود فز تاریخ ۷ ۷۷ 
لفایت بایان وشت اداری 1۷۷۳ به دفار شر قت سرمایبه 
گذاری سازمان صتایم علی‌لیران والع دد 

یرال - طیسابان فلیعسر بخد ال طپابان وخیسة فستطردی ملوار 
اسفند یار پل کب ۳٩‏ تسلیم و رسید درباشت نعایندبا تتیای حاوی 
پپسلسپاذات راص اعت ۰ 4 اس سورخ ۲ ا ۱ 
درردفتر شر کت‌سرمایه گند از ی ساز سان‌ضفایع شود ه خوذهد شد. 
حقسوز پیشب اد دهند کان در جلسه عد کورآزاد می‌باشد. 
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شرکت مخابرات استان فارس درنظر دارد نسبت به خرید اقلام 
مشروحه ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه 
تولید کنندگان و فروشندگان واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید 
| از تاریخ انتشار آگهی پیشنھاد قیمت خود را همراهبا یک فقره چک 
| تضمینی به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰ ریال (ده میلپون ریال) در وجه شرکت 
مخابرات استان فارس حداکثر تا ساعت ۱4 مورخه ۸۲/۸/۱۶ به 
نشانی شیراز - خیابان هفتم تیر ساختمان مالی - تدارکاتی اداره 
خرید و قراردادها (تلفن: ۲۳۰۷۳۰۶) تسلیم نمایند. 
۱. بست لوله پست نمره ٤‏ (گالوانیزه گرم) 

۲ بست گلابی (گالوانیزه گرم) 

[۳. پایه رکاب ۸۲ سانتی (گالوانیزه گرم) 

> بواسطه پایه رکاب (گالوانیزه گرم) 

ه. قلاب نگهدارنده مهار کابل (گالوانیزه گرم) 

1 طاوه مهار ۳۰ (گالوانیزه گرم) 


AP/PIA 


۰ عدد 
۰ عدد 
۰ عدد 


۰ عدد 


۰ عدد 


۰ عدد 


ابت 
شتاور | 


۱ 
ا 


mida eme) md COL 


6.5 


نشانی : شیر اژ - کیلومتر ۲۲ جاده شیرا - اصغیان - اداره مر گزی- (([طبقه اول اتاق ۳۷ ۲۲ 
تلفن : ۰۷۱۱۱۸۳۱۷۵۴۷۲-۹) د اخلی : ۳۵۷۷-۳۶۷۷ تلفاکس : ۲۷۱۱۱۸۳۱۵۶۴۶ 


رواب قحوامی 


شرهت پاپلر مقت شمر از 


۷. کلیپس نمره ۱۲ (گالوانیزه گرم) 
۸ توپی بدون کابل 


.٤‏ محل تحویل انبار شرکت مخابرات فارس (شیراز) می‌باشد. 
ه. ارسال نمونه الزامی است. 


2 عدد . 
۰ عدد 
۰ متر 
۰ متر 
۰ عدد ا 


۰ کیلو 


۰ عدد 


٩.نوارقیری‏ حوضچه 

.زیپر روکشی کابل نوری۸ 

۱.کلیپس نمره ۸ (گالوانیزه گرم) 

۲ سیم مهار ۷ لا 

۳ میله مهارچشمی 

٤‏ نگهدارنده پست ۱ زوجی تیری (گالوانیزه گرم) 
شرایط مناقصه: 

۱. به پيشنهادات مشروط. مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده 
نخواهد شد. 

۲.لوازم ارسالی بایستی مطابق با استانداردهای شرکت مخابرات 
ایران باشد. 

۳. شرکت مخابرات در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 


۰ عدد 


WWW 1۸1۳1۵۴‏ 
شرکت مخابرات استان فارس 


| تهران علاقمند است متخصصین زیر را دعوت به همکاری نماید. 
۱ - مدیر تولید - مهندس تاسیسات - حداقل ۱ سال سابقه و تجربه 
در تولید دیگ بخار و دیگهای فولادی 

۲ مدیر امور مهندسی تاسیسات - میس تاسیضات - 
حداقل ۴ا ا و تجربه در کرای ا 
بخار و دیگهای فولادی 

| ۳- مسئول تحقبقات بازار -مهندس تاسیسات - حداقل ۲ سال | 
سا کار ماد 

از علاقمندان تقاضا میگردد سوابق علمی و تجربی خود را به 
۱ صندوق پستی ۱۵۸۱۵/۲۷۳۷ ارسال نمایند. 


۱1111111۳۲۲۳۲۳2۲ 
| 1 من زانده 


شهرداری باقرشهر درنظر دارد تعدادی خودروی سبک. 
موتورسیکلت و اموال منقول خود را به صورت کلی از 
طریق مزایده عمومی به فروش رساند. 
لذا متقاضیان حقیقی وحقوقی می‌توانند حداکثر تا یک 
۱ هفته پس از درج آگهی جهت دریافت اسناد مزایده و 
بازدید به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند. 


تلفن تماس جهت هماهنگی ۵۲۰۳۷۱۰-۱۳ 
سعید استاد فرج | 


شهردار باقر شهر . 


شرکت مخایرات استان فارس 
AP/PPV‏ 
| شرکت مخابرات استان فارس درنظر دارد نسبت به خرید 
دویست عدد درب حوضچه با کلاف از طریق مناقصه 
عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه تولیدکنندگان و فروشندگان 
واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید از تاریخ انتشار آگهی 
ا یاد قیمت کدرا همراه با یک فاره چک ی ع 
۰۰ ریال (یک میلیون ریال) در وجه شرکت مخابرات 
| استان فارس حداکثر تا ساعت ۱5 مورخه ۸۲/۸/۱4 به نشانی شیراز - 
| خیابان هفتم تیر ساختمان مالی - تدارکاتی اداره خرید و 
قراردادها (تلفن: ع۲۳۰۷۳۰) تسلیم نمایند. 
| شرایط مناقصه: 
۱. به پيشنهادات مشروط مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر 
داده نخواهد شد. 
۲ لوازم ۳۳ بایستی مطابق با استانداردهای شرکت 
۲ شرکت مخابرات در ری قبول یک یا کلیهپشنهادات مار است, 
4 محل تحویل انبار شرکت مخابرات فارس (شیراز) می‌باشد. 
آدرس سایت اینترنتی شرکت مخابرات استان‌فارس: 
WWW SHIRAZTEL.CO.IR‏ 


ش رکت مخابرات استان فارس 


اطزاعات 
e‏ 2 


صنعت. مزاحم با 
مراحم شیر 
على نوذرپور 


از همان زمان که صنعت پا به درون شهر نهاد و يا شهر به 


واسطه صنعت پدید آمد» تعارض آن با حیات شهر هویدا بود. چه 
آن که کالبد شهر در زیر بار سنگین صنعت قرار گرفت و با شدت 
گرفتن فعالیتهای صنعتی تحمل زیرساخت های شهری کاهش 
یافت شبکه حمل و نقل ظرفیت پاسشگویی به نیازهای صنعت 
را از دست داد و برای سایر کاربری‌های مسکونی, آموزشی, درمانی 
و... ایجاد مزاحمت کرد و از جهت دید و منظرء» زشتی پدید آورد. 
هوا را آلوده نمود. ضایعات و زائدات سمی و خطرناک تولید کرد 
آلودگی صوتی به وجود آمد و آلودگي فاضلاب راموجب شد و 
از جهت ایمنی مشکلات جدی پدید آورد. 

از این رو برنامه‌ریزان شهری را وادار به تامل و تفکر نمود و 
این سئوال را فراروی مدیریت شهری قرار داد: 

. شهر بدون صنعت قادر به حیات نیست و با صنعت نیز 
تعارض های جدی پیش گفته پدید می آید. این تناقض چگونه 
قابل حل هست؟ 

در پاسخ به سئوال مذ کور نه منطقه بندی صنعت مطرح شك 
وله بدین معنی که صنایم و 
ی a‏ ماما هر بلکه هدف 
از منطقه بندی عبارتست از دسته‌بندی صنایع و خدمات مختلف 
بر اساس صنایع شهری و صنایع غیرشهری و استقرار انها در 
مکان های مناسب درون و بیرون شهر. اينکه در برخورد با 
مزاحمت های کالبدی و زیست محیطی این ن صنایع چه راهکاری 
باید اندیشید؟ آیا صرف بررسی اجمالی توسط کارشناسان 
شهرداریها و طرح مشکل در کمیسیونهای بند ۲۰ ماده ۵ قانون 
شهرداریها و اتخاذ تصمیم درخحصوص تعطیلی کارگاه ها و 
و 21 
معاش می کنند, دون بررسی های دقیق کارشنسیتصسیم گیری 
نمود؟ آیا نیازی به دسته‌بندی صنایع تولیدی و خدمات فنی نیست 

اشکال عمده استقرا ر صنایع و کارگاه‌های تولیدی و مات فش 
در شهر چیست؟ شرایط و ضوابط عام و خاص ساماندهی صنایع چیست؟ 
برای تعیین تکلیف مدیریت شهری در این خصوص چه باید کرد؟ 
و پژوهش های متعدد در ابعاد مختلف موضوع ساماندهی صنایع 
شهری» ضوابط و معیارهای فنی» بهداشتی و شهرسازی تدوین 
شده و پس از تصویب مراجع ذیربط قانونی, در طرح های توسعه 
شهری مورد اقدام قرار گیرد و شهرداریها در برخورد با صنایع 
موجود مبتنی بر مطالعه و پژوهش» نسبت به برخورد با ناساز گاری 
ا 
و حریم شهرهاء زمينة انتقال انها را فراهم نمود. 

خوشبختانه وزارت کشور مطالعه ای را تحت عنوان (بررسی و 
تدوین ضوابط و معیارهای ساماندهی صنایع شهری به انجام رسانده 
ابیت کم و ای وا عاو امن هی ماع 
می تواند بسیار موثر باشد» این پژوهش گرانقدر بیش ازدو سال است 
کهبه‌اتمام رسیدولی ازنتایج آن‌بهره برداری‌نشدهاست. 


شماره‌ویژه هجدهمین‌سالگرد 


در شماره ۰ می خوانید: 
برندگان جوایز نوبل ۲۰۰۳ 


چگونه باید تدریس کرد؟ پوکی 


بسیجی‌باید پیشنازوحدت. آزادی‌و پیشرفت کشو ر باشد 


سید محمد خاتمی رئيس 
جمهوری» صبح امروز در 
اجتماع هزاران تفر از 
کرد: بسیج متعلق به نظام» ملت 
و رهبری 
وجه المصالحه جنگهای 
۳۳ 

رئیس جمهوری گفت: 
بسیج باید محکم و استوار در 
برابر این که مورد سوءاستفاده 
باندها و حناحها قرار گیرد. 
ایستاد گی کت 

اقای خاتمی تلاشهای 
نیروی مقاومت بسیج در 
عرصه های مختلف؛ به ویژه 
دوران انقلات؛ دفاع مقدس و 


| ست و نبا بل 


۰ میلیارد ريال وام به 
دانشجویان نوبت دوم 
پرداخت می شود 


سر ویس فرهنگی 
تشکیلات وزارت علوم. 
تحقیقات و فناوری اعلام کرد 
که مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال برای 
پرداخت وام به دانشجویان 
شبانه و نوبت دوم دانشگاهها 
احتصاص یافت. 

محمود شمس ده 
خبرنگار ایرنا گفت: این وام» از 
محل تبصره سه بودجه سال 
۲ توسط بانکهای ملن و 
صادرات ده دانشجویان 
دانشگاهها وابسته به وزارت 
علوم و وزارت بهداشت 
واگذار می شود. 


سازند گی ۳ ستود و گفت: 
بسیج باید از خودش دفاع کند 
و بسیجیان اجازه ندهند که این 
میراث بزرگ انقلاب در 
کشاکش های سیاسی و باندی 


از بين برود. 
بايد بازی قدرت را به 


قدرتمداران وانهاد» گفت: 
ماباید خحواستار و حدات » 
همبستگی» ایمان» استقلال» 
آزادی و پیشرفت کشور باشیم 
و بسیجی باید در این زمینه‌ها 
پیشتاز باشد. 

آقای خاتمی تاکید کرد: در 
جهان امروز ما خواستار یک 


معاون تامین و توزیع 
کالای وزارت بازرگانی با بیان 
اینکه مصرف کالاهایی از جمع 
قند» شکر و روغن در ماه مبارک 
رمضان افزايش می یابد گفت: در 
و شکر و روغن اعلام خواهد 

طالب پور در مصاحبه با 
کالابرگها بصورت سراسری در 


نظام اخحلاقی و پیشرو هستیم 
و بسیجیان باید پیشتاز این تفکر 

وی تصریح کرد: از بسیجی 
نباید ترسید» باید به بسیجی عشق 
ورزید و بسیجیان باید کاری کنند 
که دیگران به او عشق بورزند. 

رئیس شورای عالی امنیت 
یسیو داوس یل 
مقاومت و پایمردی در دفاع 
مقدس دانست و گفت: امروز نیز 
بسیجیان باید الگوی جوانان 
باشند. 

رئيس جمهوری که در 
سالن امام علی(ع) ستاد مشترک 
سپاه پاسداران آتقلاب اسلامی 


بخشهای عشایری» روستایی و 
شهری اعلام می شود. 

طالب پور با مان اینکة 
موجودی قند و شکر کافی است 
گفت: روغن نیز بزودی به شبکه 
های توزیع منتقل می شود که 
امیدواریم هفته آینده کالابرگ 
روغن رااعلام کنیم. 

وی گفت: : همچنین از 
محل مصارف تنظیم بازار برای 


تامین نیاز مناطق محروم و 


آب‌بخشی از غرب تهران امشب قطع می شود 


سرویس اقتصادی: به دلیل 
دستگاه شیر فشارشکن به قطر 
۰میلی متر در محدوده شرکت 
٩‏ ساعت آب قطع خواهد شد. 
به گزارش روابط عمومی 


سر مایه گذاری په 


فرآورده هاینسوز آذر 
داروپخش 

کمک فنرایندامین سای 
قند اصنهان 

بانک کا رآفرین 
دارویی لقمان 

تکسرام 

سرمایه گذاری البرز 


شرکت انب و فاضلاب استان 
تهران در محدوده زیر از ساعت 
۲ امشب الى ۶ صبح روز 
چهارشنبه آب قطع خواهد شد: 
2 از شمال محد‌وده به: 
خیابان شاقن نصرت و 
اقہال آشتیانی حدفاصل 
خیابان های ۱۶ آذر و خوش. 
- از جنوب محدوده به: 
خیابان آزادی حدفاصل میدان 
انقلاب و خیابان خوش. 
-از شرق محدوده به: خیابان 
کارگر حدفاصل میدان انقلاب 
و خیابان نصرت. 
5 از غرب محد‌وده به: 
خیابان خوش حدفاصل 


و در جمع اعضای شورای 
فرماندهی واحدهای پیشگامان 
بسح دانش آموزی سخن 
می گفت. از دانش آموزان 
بسیجی خواست به این سه 
پرسش که نسبت میان اخحلاق 
وسیاست چیست؟ اخحلاق در 
پایگاهی دارد؟ موانع سیاست 
کم ات پاسخ دهند. 

اقای ند از 
تا اثار خود را در قالب مقاله. 
شعر» سرود و نقاشی ارائه 
دهند. 


خحاتم 


افزايش توزبع سہمیه فند وشکر, روغن نبانی, شیروگوشت مرغ ذرماه‌رمضان 


مصرف کنند گان عمده مانند 
کار گران» کارمندان و ایثار گران 
سهمیه هایی تخصیص يافته 
است. 

از آغاز ماه مبارک رمضان 
سهمیه شیر خانوار از ۳۵۰۰ تن 
به ۳۰۰۰ تن در روز می رسد. 

معاون تامین و توزیع 
کالای وزارت بازرگانی برای 
تامین مرغ در حدنیاز استانها 
اعلام آمادگی کرد و گفت: با 
هماهنگی سازمان میادین شوه 
و تره بار در ۳۰ بازار میوه و تره 
بار غرفه رایگان به 
تولید کنندگان خرما اختصاص 
یافته است تا این کالا با قیمت 
۰درصد پایین 
عرضه شود. 


تر از قیمت بازار 


سرکتهای معتبر 
انبوهساز مسکن برودی 

تج دی ت 

سرویس اقتصادی: بزودی 
نام شرکتهای انبوهساز معتبر و 
مورد تایید. از سوی وزارت 
مین و شهرسازی منتشر 
می شود. در صورت عملي شدن 
این امره مردم می توانند با آرامش 
خاطر و بدون ا از 
سو ءاستفاده های ا .اقدام 
ی سار 
خود کنند. 
۳ این 5 > در ہے افرایس 
اگهی های گوناگون مندرج در 
با 
غیرمعتبر در ارتباط با پیش فروش 
و واکذاری مسکن ایجاد شده 
ست کر کا ۱ 
اطلاعات نادرست» دادن وعده و 
وعیدهای توخالی و در نتیجه 
جلب اعتماد هرز دا با ت 
قراردادهای یکسویه 9 
از خریدارء به تعهدات خود عمل 
نکرده و موجبات ضرر و زیان 

ادامه این روند موجب 
وزارت مسکن و شهرسازی و 
نی قوه فصانبه نده است. 

از انجا که تعریف مشخصی 
برای جرم واقع شده در این گونه 
موارد وجود ندارد. مقرر شده پس 
از جمع آوری اطلاعات و 
مدارک» این موضوع در هيات 
دولت مطرح شود. 

همچنین پس از استعلام از 
انجمن صنفی انبوهسازان مسکن» 
لیست شرکتهای مورد تایید. اعلام 
خواهد شد. 


سه‌شنبه۶آبان ۲-۱۳۸۲ رمضان ۲۸-۱۴۲۴ اکتبر ۲۰۰۳ -شماره۲۲۹۰۶ ۱ 


میان‌ایران‌و فرانسه 


قرارداد تولیدسواری «ال-1۰) رنو امضا شد 


پاریس . خبرگزاری 
جمهوری اسلامی: 

قرارداد نهایی ساخت 
خودرو رنو در ایران» در پاریس 
بین سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران (ایدرو) و شرکت 
رنو فرانسه به امضا رسید. 

این قرارداد توسط «رضا 
ویسه» معاون وزير صنایع و 
رئیس سازمان گسترش و 
نوسازی صنایع ایران و «لویی 
شوایتزر» رئيس شرکت رنو 
فرانسه و با حضور جمعی از 
مقامات دو کشور در پاریس 

صنایع خودروسازی ایران 
در برنامه ریزی خود قصد تولید 
سالانه ۰ هزار تا یک میلیون 
خودرو» با سرمایه گذاری یک 
شرکت معتبر بین المللی تولید 
خودرو را در کشور دارد. 

مذاکرات اولیه قرارداد تولید 
خودرو رئو «محصول مشت رک 
زمستان سال ۸۱در پاریس آغاز 
شد و یادداشت تفاهمی بین 
«ویسه» و «شوایتزر» در تهران به 
امضا رسید. 

مهمترین ویژگی قرارداد 
همکاری دو کشور ایران و 
فرانسه در ساخحت خودرو رنو 
نسبت به قراردادهای پیشین» 
تولید مشترک خودرو در 
کشورمان با سرمایه گذاری 
مهترک طرف ایرانی ز یک 
شرکت خارجی و مشارکت 


برای رسیدگی خارج از نوبت 


قطعه سازان بخش خصوصی 
کشور در تولید قطعات ید کی 
خودرو مورد نظر است. 

«لویی شوایتزر! رئیس 
شرکت رنو فرانسه در مراسم 
امضای این قرارداد گفت: 
مقامات ایران و فرانسه برای به 
ثمررسیدن این طرح تمام توان 
و تلاش خود را بکار گرفتند و 
امروز ما شاهد تحقق این امر 

وی افزود: ما با تمام دانش 
و امکانات خود تلاش خواهیم 
کرد که این قرارداد به مرحله 
اجرادرآمده و به حقیقت تبدیل 
شود. 

ر یر که را 
ابراز امیدواری کرد که خودرو 
رنو «محصول مشترک» از 
اواسط سال ۲۰۰۶ میلادی وارد 
ر ایران بتوانند 
از ان استفاده کنند 

وی گفت:تولید خودروی 
رنو در ایران بطور حتم نشانگر 
پیوند »اعتماد متقابل »همکاری 
شایسته و اطمینان طرفهای 
فرانسوی وایرانی است * «رضا 
ویسه» معاون وزیر صنایع و 
رئیس سازمان گسترش و 
نوسازی صنایع ایران نیز در این 


مراسم گفت:سال گذشته 
شرکت رنو فرانسه بهترین و 
مناسبترین پیشنهاد را به ما ارایه 
کرد و براساس این پيشنهاد 
گروههای یز و 
کارشناسی طرفهای اي ان و 
فرانسه وارد مذاکره شدند و بعد 
از یکسال این قرارداد به مر حله 
نهایی رسید. 

وی افزود:در چارچوب 
این قرارداد خودرو «ال )٩۰‏ در 
ایران تولید شده و در بازار ایران 
جایگزین خودروهای قدیمی و 
یا از رده خارج خواهد شد. 

معاون وزیر صنایع گفت 
طی تیف سال گکلاشیته ایران 
سیاست های توسعه صنعت 
خودروسازی رابازنگری کرده 
تا بتواند در صنعت خودرو به 
رقابت در بازارهای جهانی 
بپردازد. 

وی نهایی شدن این قرارداد 
را حاصل تلاش و همکاری 
صنایع خودروسازی سایپا» 
ایران خودرو و گروه ایدرو 
دانستت و افزود: تولید این 
خودروی جدید در ایران نقطه 
عطفی برای 


23 صرص 


صخعت 


خودروسازی کشورمان خواهد 
بود. 


طرح الفین هشتم پتر وشیم ی آروند 


در دستاجرا است 


سرویس اقتصادی: در راستای توسعه صنعتی و انطباق با اهداف 


مجلس, پرونده قتل زهرا کاظمی را به قوه قضاییه 
و دادسرای‌انتظامی قضات ارجاع داد 


سرویس پارلمانی: گزارش 
کمیسیون اصل ٩۰‏ مجلس شورای 
اسلامی در مورد رسیدگی به به علل 
کشته شدن خانم زهرا کاظمی» عکاس 
و خبرنگار ایرانی .کانادایی» در جلسه 
علنی امروز مجلس شورای اسلامی. 
مطرح شد و مقرر گردید که طبق 


قانون یک نسخه از آن برای ارجاع به 


خیابان های اقبال و ازادی. دادگاه صالح دراختیار قوه قضاییه قرار 
گفتتی است تانکرهای آب گیرد و نسخه دیگر جهت رسیدگی به 
در ساعات قطع اب در منطقه تخلفاتی که در مراحل نخست 
مستقر من باشد. بازداشت زهراکاظمی» صورت گرفته, 
ویژه برنامه‌های‌قلمرو غرب 
سازمان‌فرهنگی‌هنری شپرداری 


به دادسرای انتظامی قضات ارسال 
شود تا بطور خارج از نوبت مورد 
رسیدگی قرار گیرد. 

در گزارش کمیسیون اصل ٩۰‏ 
اظهارات دادستان تهران» مبنی 
برتوجیه علت مرگ زهراکاظمی و 
بازداشت ۲ روزه مسوّول حفاظت 
اطلاعات زندان اوین و ازادسازی او 
و مجموع اظهارات معاونان وزارت 
اطلاعات و نیز تغییر اظهارات اولیه 
شهود مستقر در زندان راجع به 


خانم کاظمی» »از جمله نکات تردید 
برانگیز ماچرا > اعلام شده است. 
بنابراین گزارش: این اظهارات؛ 


حکایت از نابسامانی و آشفتگی در 
رفتار مقصران اصلی حادثه و انحراف 
مسیر واقعی پرونده دارد. 

در گزارش همچنین امده است: 
جایگاه ۲ نفر قاضی مورد اشاره در 


گزارش هيات ویژه و علت 
حضورشان در ساعات موردنظر و 
نحوه حضورشان باید مورد بررسی 
قرار گیرد. 

گزارش خبرنگار پارلمانی 
اطلاعات حاکی است: احمد ناطق 
نوری» نماینده نور» ضمن مخالفت با 
قرائت این گزارش, آن را موجب 
خدشه دار شدن حیثیت نظام 
جمهوری اسلامی دانست و 
حجت الاسلام والمسلمین کروبی» 
در پاسخ به وی با انتقاد از نفس عمل 
انجام شده در مورد خانم کاظمی. 
اظهارداشت: می دانم شماهم مثل من 
0 

ثت گزارش بلامانع اعلام شده 
ا 
امیدوارم افرادی که این عمل را انجام 
دادند بزودی معرفی شوند. 


و سیاستهای کلان بخش صنعت و همچنین صادرات و تولید مواد 
کی کیم ایر افرود اکر ان هتم توسط شرکت 
پتروشیمی اروند در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام(ره) در 
دست احداث است. 

ااجرای ان طرح: تولید مواد با ارزشس؛ همچون ۳6و انیلن گلایکول 
و دیگر محصولات جانبی جهت تامین نیاز بازارهای داخلی و بین 
E‏ 

وسیعی ی دسج ا ی دارند. از ۷6 در تولید محصولتی 
فاضلات ِ شیمیایی و نیز انواع ورق و فیلم » لوازم خانگی و 
کابل استفاده می‌شود. ضمن اينکه ازآتبلن گلایکول جهت تولید الباف 


مصنوعی» ضد یخ. > ضد جوش و ماده آبگیر در پالایشگاه بهره گیری 
می شود. 


سکه‌بهارآزادی(طرح‌قدیم) 
سکه‌بهارآ زادی(طرح جدید) 
نیم‌سکه‌بهارآزادی 
ربع سکه‌بهارآزادی 


۰ ريال 
۰ ریال 

۰ ریال 
۰ ريال 


یک‌کرم‌طلای۸اعبارخام 
دلارآمریکا 
بورواتحادیه‌اروپانی 
پوندانگلستان 


۰ریال 
۶۰ریال 
ريال 
۰ ریال 


۵فرهنگسراها و خانه های فرهنگ قلمرو غرب سازمان فرهنگی 
هنری شهرداری تهران, با برنامه های مختلف مذهبی, فرهنگی» هنری» 
ورزشی و اجتماعی به استقبال ماه مبارک رمضان رفتند. 

در آستانه ماه مبارک رمضان, ماه ضیافت الله قلمرو غرب سازمان 
فرهنگی هنری شهرداری تهران» ویژه برنامه های قرآنی را همراه با 
تورهای زیارتی و سیاحتی و مسابقات ورزشی تدارک دیده است. 

روابط عمومی قلمرو غرب سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران با اشاره به اینکه تمام مراکز تحت پوشش این قلمرو در برگزاری 
این برنامه ها شرکت دارند. افزوده است: همه روزه جلسات تفسیر 
قرآن و نهج البلاغه» قرائت و ختم قرات ا انس باقرآن 
و ائمه اطهار (ع) ویژه اقشار مختلف مردم تشکیل می شود. 

این روابط عمومی» بازدید از نمایشگاه ه علوم قرآنی و موزه امام 
على( (ع» تجلیل از خادمان قرآن کریم» بر گزاری مسابقات حفظ قرآن, 
احادیث» اذان, نقاشی» طراحی» حطاطی و عکاسی و برگزاری مراسم 
شبهای قدر و شهادت مولای متقیان(ع» برگزاری نماز عید سعید فطر 
و برگزاری جشن ولادت امام حسن(ع) را از برنامه های ویژه ماه 
مبارک رمضان این قلمرو ویژه شهروندان ساکن در غرب تهران اعلام 
کرد. 

براساس این گزارش, برگزاری شبهای شعر ویژه برنامه های 
نغمه رمضان, ایستگاه نقاشی» سو گواره» جلسات فلسفه و احکام و 
نیز مسابقات مختلف ورزشی و تورهای زیارتی مسجد جمکران و 
شهدای گمنام کلکچال از جمله برنامه های قلمرو غرب سازمان 
فرهنگی هنری شهرداری تهران در ماه مبارک رمضان است. 

شهروندان محترم می توانند برای اطلاع بیشتر با شماره تلفن ۴۰۸۱۰۲۸ 
تماس حاصل نمایند. 


استخوان تلویزیونهای پلاسمایی 
می‌آیند. نثاندرتالها و انسان مدرن 
صوت به جای انگشت نگاری 
عوامل مور بر یادگیری رایانه‌ها 
ساعت بیولوژیکی شما را تغییر 
می دهند فرهنگ لغت تشریحی 
کامپیوتر واینترنت آنتروبی» جهان و 
هستی و انسان فقط به کرمهای 
ضدافتاب اکتفا نکنید و.. 

در ویژه نامه نجوم ا ا 

ریشه‌های نجومی در شعر به دنبال یک آواره" داستان سفر به 
فضا؛ ؛از رویا تا واقعیت خسوف ۰سال آینده ماهء دوست قدیمی 


گهی دعوت به مجمع عمومی‌عادی 
به طور فوق العاده 
alla » 5‏ 0 ت ۰ * alk a a‏ 
ش ر کت تعاونی مصرف کا رگران شبلات و آبزیان 
(نوبت دوم) 
بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم تعاونی مصرف شیلات می رساند جلسه مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده ( نوبت دوم ) شرکت در روز چهارشنبه مورخ ۸۲/۸/۲۱ ساعت ۱ در 
محل نمازخانه ساختمان مرکزی شیلات ایران واقع در تهران- خیابان دکتر فاطمی غربی- 
شماره ۲۵۰ برگزار می گردد. 
دستور جلسه : 
- انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل هیات مدیره 
از همکاران محترم که تمایل دارند به عنوان عضوهیات مدیره در خدمت اعضاء تعاونی 
مصرف باشند تقاضا می‌شود درخواست کتبی خود را به دفتر تعاونی مصرف ارائه نمایند. 


هیات مدیره شرکت تعاونی مصرف شیلات 


آگهی پرداخت سودسها 


بدینوسیله باطلاع کلیه سهامداران محترم که در تاریخ برگزاری مجمع 
عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵( سهامدار شرکت پوده‌اند 
کلیه سهامداران از روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۲/۸/۱4 به ترتیب حروف 
القبا به شرح جدول ذیل‌الذکر آغاز خواهد شد. به همین جهت از 
سهامداران محترم تقاضا دارد باتوجه به حرف اول نام خانوادگی خود 
در روزهای مشخص شده هر هفته با دردست داشتن کارت شناساتی 
معتبر شخصا یا توسط وکیل قانونی خود از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ به 
محل دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان شهید دکتر بهشتی- شماره 
۹ واحد سهام مراجعه . سود سهام خود را دریافت نمایند. 

هیئت مدیره 


فرآورده‌های نسوز 
یرومح رکه 

ماشین سازی نیرو محرکه 
آذ رآب 

بسته بندی ایران 
سایپادیزل 

کاشی الوند 


وا گر 
۱ کهی "ایدم 
2 

شرکتی در نظر دارد اقلام مازاد ذیل را از طریق مزایده به فروش رساند. 
علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ 
۲ تا ۱۳۸۲/۸/۱۸ در اوقات اداری با شماره تلفن‌های 
۰۲۱۰۰ تماس حاصل نمایند. 
شرکت در رد یا قبول هریک یا تمامی پیشنهادات مختار می‌باشد. 
۱- قطعات ید کی وسایط نقلیه ‏ ۴- کمپرسورتبریز06۷۱۶۰ 


۲- آهن آلات ضایعاتی ۵- کمپرسور ]212 
۳- بلد وزر کاترپیلار ۷۲۷ ۶ کمپرسوراع20۶ 


ونی چان باه وا ی ای 
قم نه پاب ایی ام قا 


1 ۰ 0 0 ۰ 0 0 0 0 ۰ 0 ۰ 0 
عم مه سا اد مد مد مد داد اد مد چد عد مد جع چد کل مد چد ع عٍ عد چد عد 
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زمین بازگشت سفینه‌های مرگبار گالیله برای هميشه مرد! به شکار 
هلال ماه رمضان بروید 

اطلاعات علمی» ماهنامه علمی موسسه اطلاعات است که اول 
هر ماه به منظور ارائه نظرات و تحقیقات تازه و درج مقاله ها رویدادها 
واخبار علمی و فرهنگی, در جهت ترویج آگاهی‌های دانش پژوهان 
و علاقمندان در بخش‌های: علوم پایه/علوم انسانی/علوم پزشکی/ 
فنی مهندسی/ کشاورزی/ گفتگو با اساتید» دانشجویان, مخترعان » 
مبتکران و... چاپ و منتشر می شود. 

اساتید. دانشجویان, دانش آموزان» مراکز علمی و فرهنگی. 
کتابخانه‌های دانشگاهها و کتابخانه‌های مدارس» مساجد, فرهنگسراها؛ 
می توانند با تکمیل و ارسال فرم اشتراک (در هر شماره چاپ می شود) و 
یاتماس با شماره تلفنهای ۲۹۹۹۳۴۷۱۷۲ و ۲۹۹۹۳۵۱۴ مشت رک مجله شوند. 


جلوگیری از هدرروی آب 
و مدیریت مهار آب ضروری‌است 


یک استاد دانشگاه گفت: با تو جه به شرایط اقلیمی و محدودیت 
منابع آب در ایران» > جلو گیری از هدرروی آب و مدیریت در مهار و 
تقال آن ضروری است. 

دکتر «پرویز کردوانی» در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری 
اسلامی افزود: ی 
آبی فقیر است. بنابر اد ین در مورد استفاده صحیح از منابع موجود باید 
بیش از سایر کشورها حساس باشد. 

وی تصریح کرد» با ادامه روند کنونی مصرف آب نه تنها در ایران, 
بلکه در جهان معضل کم ابی تشدید خواهد شد. از این رو مهمترین 
اقدام در این زمینه ارتقای سطح آگاهی عمومی است. 


۳ 
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ارتام مندرج در این جدول مربوط به تغییرات قیمت سهام در بورس تهران تاساعت ۱۸ دیروز امت 
هرگونه اشکال درارفام جدول فوق از ناحیه اطلاعات مندرج در پیگاهالکترونیکی بورس تهران اسن 


پسمه تعالی 
مجمع عمومی عادی سالیانه ش رکت تعاونی مسکن(۲ 
کا رکنان مجلس شورای اسلامیی 
راس ساعت ۱4 روز شنبه ۸۲/۹/۸ در محل نمازخانه عترت واقع در 


محوطه اداری مجلس برگزار می گردد. 
دستور جلسه: 


شنبه ها : الف.ب.پب 


یکشنبه ها : ت.ت.ج.ج.ح.خ.د.ذر 
شرکت مخابرات استان تهران 
اذاره کل منطقه ۴ تلفن شهری 
آگهی مناقصه شماره ۵۳۱ ۸۲/۴ 
عملیات نگهداری شبکه کابل هوایی و6 :۴ 
م رکز تلفن شهدای چیتگر 

اداره کل منطقه ٤‏ تلفن شهری درنظر دارد عملیات نگهداری 
شبکه کابل. هوایی و .۳ مرکز تلفن شهدای چیتگر تابعه 
خود را به شرح مندرج در اسناد مناقصه به یک پیمانکار واجد 
شرایط (اشخاص حقوقی) واگذار نماید. 
لذا کلیه داوطلبان شرکت در مناقصه می‌توانند ظرف مدت 
۳ روز از تاریخ انتشار آگهی همه روزه و در ساعات اداری 
به استئناء پنجشنبه وایام تعطیل رسمی به دییرخانه این اداره 
کل واقع در بلوار آیت ا... کاشانی. بعد از جنت آباده ضلع 
شمالی میدان پارک کودک. ساختمان شهید کلانتری طبقه 
اول اطاق ۰ با در دست داشتن معرفینامه معتبرو فیش بانکی 
مبنی بر واریز مبلغ ٥۰/۰۰۰‏ ریال به حساب جاری ٩۰۱۰۲‏ بانک 
ملی شعبه پردیس کد ۱۲۰۱ جهت دریافت اسناد مناقصه و 
تسلیم پیشنهاد قیمت حداکثر تا ساعت ۱4۳۰ روز یکشنه 
مورخ ۸۲/۸/۱۸ مراجعه نمایند 
بدیهی است این اداره کل در رد هریک یا تمامی پیشنهادات 
واصله مختار می‌باشد. .¥167 ¥ ¥ 

روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران 
۰ /م الف 


دوشنبه ها : ژ ژس.ش».ص.صض .ط. ظ 


۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 
۲- بررسی وتصویب بیلان مالی 
۳- انتخاب اعضاء علی البدل هیئت مدیره و بازرس اصلی و علی‌البدل 
-٤‏ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد خسارت وارده به تعاونی توسط 
بعضی از اعضاء و نحوه ادامه عضویت آنان 


منتهی به سال ۱۳۸۱۲ 


سه شنبه ها : ع.غ.ف.ق. کت گت.ل 


چهارشنبه ها: م.ن»۵.9.ی 


هیئت مدیره 


بسمه تعالی 


ج آگهی تجدید مناقصه شماره ۸۲/۵۷۶۲ 
اذاره کل تدا رکات و خدمات 


شرکت مخابرات استان تهران در نظر دارد نسبت به خرید سیستم پیام رسان مشترکین ۷ مرکز ترانزیت و سیستم پیام‌رسان‌ریز 
مکالمات (شارژینگ) سایت استقلال (شامل: طراحی, تامین تجهیزات. نصب و راه‌اندازی, تهیه نرم افزارهای مربوطه و...) از طریق 
مناقصه اقدام نماید. 

داوطلبان شرکت در مناقصه (اشخاص حقوقی). می توانند از تاریخ انتشار این آگهی با در دست داشتن معرفینامه و در وقت اداری 
به اداره امور عمومی - واحد تدارکات - واقع دربزرگراه کردستان - تقاطع خ سهیل - ساختمان شاهد - طبقه ششم - اتاق 1۰۷ مراجعه 
نموده و پس از واریز مبلغ ۰۰.ر۸۰ (هشتادهزار) ریال اسناد مناقصه را خریداری و با توجه کامل به مندرجات آنها پيشنهاد خود را 
حداکثر تا ساعت ۱/۲۰ روز یکشنبه مورخ ۸۲/۹/۹ به نشانی فوق تسلیم و رسید دريافت دارند. 

ضمنا داوطلبان شرکت در مناقصه میبایست با مراجعه به اداره کل رایانه واقع در طبقه ٤‏ به نشانی فوق الذکر (اطاق 4۳) حداکثر تا 
تاریخ ۶ نسبت به نهایی نمودن 10M‏ اقدام نمایند. (آخرین مهلت مراجعه برای تعیین وقت پبررسی LOM‏ ۸۲/۸/۱۵). 


اطلاعبه دبیر خانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی 
تقویم آزمون‌ های سال ۱۳۸۲ 
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(۷ 


پذیرش دستیار فوق تخصصی | ۱۳۸۲/۱۲/۱۳۹ | تاریخ اعلام نتیجه: تا ساعت ۲۰/۳۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱ 


(شفاهی) 


پنجشنبه ۱۳۸۲/۱۲/۱6 | تاریخ اعلام نتیجه: سه هفته پس از برگزاری آزمون (روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران) 


۵ مالف ۲ الف اداره کل تدارکات 9 خدمات 


نحل رل 
به گفته کارشناسان» یکی از 
راههای مو ثر در ایجاد اشتغال در 
جامعه, سرمایه گذاری در فن آوری‌های 
پیشرفته مانند بیوتکنولوژی است و 
از انجا که کشور ما در بیوتکنولوژی 
سنتی از پیشینة خوب و قوی 
برخوردار است» توسعه فن اوری 
زیستی در ایران با استفاده بهتر از 
دانش آموختگان کنونی و تربیت 
گارشتاسان آینده می تواند بسیان 
ثمربخش باشد و در عین حال به 
رشد و شکوفایی بخش های 
گوناگون تولید و صنعت» کمک کند. 
مشروط ر بر آن که مشکلات توسعه 
دهندگان و تولید کنندگان ازمیان 
برداشته شود و بستر مناسبی برای 
رشد بیوتکنولوژی و تولیدات مرتبط 
باان» فراهم اید. 
دکتر محمدعلی ملبوبی» رئیس 
انجمن ژنتیک ایران و عضو هیأت 
علمی مرکزملی تحقیقات مهندسی 
ژنتیک و تکنولوژی زیستی دربارۀ 
موانع تولید فن اوری زیستی در 
ایران می‌گوید: موانم رامی‌توانیم به 
۲دسته تقسیم کنیم. » که بخشی از ان 
به تولیدکنندگان فن آوری و بخش 
دیگری به استفاده کنندگان از آن, 
بازمی گردد. تولید کنندگان فناوری» 
پژوهشگرانند و براثر پژوهش است 
که فناوری به دست می اید و ممکن 
است سطوح مختلف داشته باشد. 
مشکل بزرگی که برای ایجاد 
یک فناوری به فعالیت پژوهشگران 
بازمی گردد» این است که باید تلفیقی 
از همکاری متخصصان در رشته 
های مختلف وجود داشته باشد, که 
به معنی تشویق «کارگروهی» است 
و متاسفانه اين امر در بين 
پژوهشگران ایرانی بسیار ضعیف 
اتت: مواقعی هم که «کار گروهی) 
انجام می‌گیرد. تلقی عده ای این 
است که به دلیل دوستیء با یکدیگر 
همکاری کنند و بر این اساس» 
فعالیتی رابه انجام برسانند. حال آن 
که منظور این نیست. مدیر گروه باید 
تشخیص دهد برای این که یک کار 
تا اخرین مرحله پیش برود» به چه 
تخصص هایی 
متخصصان موردنظر را وارد گروه 
کند و به صورت جمعی, به فعالیت 
مشغول شوند. این مسئله» بسیار مهم 
است و بايد به ان توجه کرد چرا 
که برای پیشرفت راهی به جز کار 
گروهی وجود ندارد و به صورت 
منفرد» کاری صورت نمی گيرد. 
مالکیت فکری در بیوتکنولوژی 
دکتر ملبوبی سپس درمورد 


نیاز است تا 


اطاایات 


مالکیت فکری در بیوتکنولوژی 
می گوید: در بیوتکنولوژی معمولا 
پژوهش هایی که برای رسیدن به 
یک فناوری وجود دارد. به محض 
ن که به مرحله تولید می رسد قابل 
تقلید است و از این رو ارائه فن 
وری به بازاره ریسک بالایی دارد. 
بنابراین اگر نتوان صاحب آن 
فن آوری و فکر را پشتیبانی کرد. 
نگیزه ای وجود نخواهد داشت که 
پژوهشگر به تحقیقاتش ادامه دهد. 
برعکس اگر «مالکیت فکری» فن 
وری رابه رسمیت بشناسند و از 
الق یبا تن 
پژوهشگران می توانند به راحتی 
محصولاتشان را به بازار ارائه دهند. 
ما چون چنین شرایطی فراهم 
نیست. انتقال تکنولوژی تلآ 
در کشو ر و انجام فی شود 
از سوی دیگر» به طور معمول 
وقتی که یک محصول تولید می شود 
به تولبد کننده واگذار خواهد شد که 
این تولبد کننده می تواند سرمایه گذار 


حقوفی کنل 


آنها تکنولوژی است .بسیار مطرح 
است .وقتی محقق پژوهشی را انجام 
داد و قابل عرضه شد ان را ثبت 
می کند و بعد با سرمایه گذار قرارداد 


می بندد و سپس شرکت تولیدی 
راه می‌اندازند. 
بیوتکنولوژی و بخش خصوصی 
دکتر ملبوبی با بیان این که 
نقش بخش خصو صی در 


بیوتکنولوژی درکشور ما نزدیک به 


رئیس انجمن ژنتیک ایران 


است. اين همان پژوهشی است که 
باید وارد مرحله و کاربردی شود. 
یعنی بنیان علمی فناوری در اینجا 
گذاشته می شود. پژوهش‌هایی که 
به نظر می رسد متنوع و پراکنده اند, 
ارزش خود را دارند و معمولاً در 
دانشگا ههای دولتی هم انجام 
می شوند که پراکندگی و تنوع آن‌ها 
نعمت است. نهایت این که نباید کار 
دراین جا متوقف شود. پژوهش های 


دکتر بهزاد قره باضی. ریس 
پژوهشکدة بیو تکنولوژی کشاورزی 


فن آوری زیستی و تأملی در ابعاد گوناگون آن -(۵) 


بدون ابجاد فن آوری, هموارهمصرف کننده باقی می مانیم 


8 رئیس انجمن ژنتیک ایران: 
برای ایجاد یک فن اوری بر تلفیقی از همکاری متخصصان 


ولی متأسفانه 


«کارگروهی» در میان پژوهشکران ایرانی. 


بسیار ضعیف است 


8 در بیوتکنولوژی پژوهش هایی که برای رسیدن 


به یک فن آوری وجود دارد. به محض آن که به مرحله تولید می‌رسد. 


مشکل عمده در بیوتکنولوژی 
این است که این امر بسیار تخصصی 
است. یک محقق باید برروند تولید 
ناظر باشد. کمااین که در کشورهای 
قح یز همین شوه اعبال فده 
است. بحت اقتصاد و دانایی از این 
جا امده است که ایا درست است 
که پژوهش را به بیوتکنولوژی 
تبدیل و بیوتکنولوژی را به بازار 
عر ضه کنیم؟ اگر خود محقق 
تولیدکننده شود, بهتر است و این 
که محقق را درکنار تولیدکننده و 
اقتصاددان بگذاریم در 
بیوتکنولوژی بسیار مهم است. 
درجهان غرب و بخصوص 
آمریکا تشکیل شرکت‌هایی که 
مبنای تکنولوژی دارند.یعنی سرمایه 


شرکت مخایرات استان تهران 
WWW.TCT.IR‏ 


صفر است. می گوید: آن چه هم که 
وجود دارد. بخش خصوصی به 
معنای واقعی ان نیست» بلکه از نظر 
می کنند» وابسته به دولت اند. در 
این جا برخلاف آن که فکر می کنیم 
دولت باید حد واسط باشد» بخش 
خحصوصی حد واسط است و این 
مشکل عام کشور است که هنوز به 
ان توجهی نشده است. 

وی با بیان این که در زمینه 
تولید فناوری دانشگاه‌هاء مراکز 
پژوهشی و مراکز تولیدی وجود 
دارند. می گوید: نقش دانشگاه‌هاء 
تحقیقات کنجکاوانه است. انها 
معمولا تحقیقات متعددی را انجام 
می دهند که گاهی خیلی ارزشمند 


م رکز توسعه صادرات ایران 


قابل تقلید است و از اینرو ارائه فن آوری به بازار, 


ریسک بالایی دارد 
پراکنده موردی وجود دارد که 
می توانند وارد تکنولوژی شوند. 
موارد پادشده باید شناسایی شوندء 
که معمولا خود پژوهشگران 
می توانند آنها را شناسایی کنند. در 
مراکز پژوهشی باید از علمی که در 
دانشگاه‌ها تولید شده است استفاده 
شود و پژوهش های کاربردی لازم 
e‏ 
نیم اعلا م کنیم به فناوری 

1 
دست اورده ایم. . نقش پژوهش در 
دانشگاه‌ها هم جا نیفتاده است و 
برخی از پژوهشگران گمان می کنند 
باید تولید فناوری کنند. عده‌ای هم 
فقط به آموزش فکر می کنند. این 


جمهوری اسلامی ایران 
وزارت باز رگانی 


فکر که دانشگاه حرف اول تولید 
فناوری را می زند» بسیار کم است 
حرکت اولیه در دانشگاه ها انجام 
می شود و باید اجازه داد طرح ها و 
ایده‌ها در آنجا آزمایش شوند, تا به 
تولید فناوری بیانجامد. زیرا نقش 
مراکز پژوهشی تولید اموزش 
نیست» بلکه تولید فن اوری است. 

تکنولوژی و مراکز پژوهشی 

دکتر ملبوبی در ادامه سخنانش 
می گوید: درحال حاضر مراکزی 
مانند سازمان پژوهش هاء نقش 
فناوری را برعهده دارند. یعنی بعد 
از پژوهش کاربردی» پژوهش 
توسعه‌ای انجام می شود و نتایج به 
دست امده پژوهشی که قابلیت 
تکنولوژی شدن را دارد» به 
تکنولوژی تبدیل و سپس وارد بازار 
تولید می شود. درهای این قبیل 
مراکز پژوهشی بايد به روی همه 
محققان باز باشد. یعنی باید اجازه 
دهند هر تحقیقی که قابلیت 
فن اوری شدن را دارد و هر شخص 
در هر دانشگاهی که هست. بتواند 


ان پروژه را انجام دهد. این موضوع 
در مورد مراکزی که تولید فناوری 
دارند مانند سازمان پژوهش‌ های 
علمی و صنعتی, با جهاد دانشگاهی 
بیشتر مطرح است و قانون گذاران 
هم بايد به ان توجه کنند. 

دکتر ملبوپی با اشاره با اینکه 
پژوهشگر باید اجازه داشته باشد 
کارهایش را در اینجا و آنجا انجام 
دهد, می افزاید: وزارت صنایع 
قدم‌های بلندی درراه حضور بخش 
خصوصی در بیوتکنولوژی برداشته 
است و نوع تسهیلات نیز نشان 
دهنده نگرش روشن و خوب آنها 
به موضوع است و به این توجه 
دارند که بخش خصوصی باید 
تقویت شود. ولی‌ما در ساختار 


اقتصادی مان مشکلی داریم که از 
رژیم گذشته به ما به ارث رسیده 
است. این مشکل به این تلقی 
نادرست برمی گردد که گویا دولت 
موظف است همه کارها را انجام 
دهد, در صورتی که بسیاری از امور 
باید توسط بخش خصوصی انجام 
شود. بخش خصوصی می تواند 
تخصصی و فوق تخصصی کار کند 
و چون به دنبال تولید یک کالای 
خاص است» می تواند تمام ليرو و 
تخصص اش راروی ان کالا متمرکز 
کند. این درحالی است که در بخش 
دولتی, تحقیقات مختلف انجام 
می شود. درست نیست تمام نیروی 
خود را روی یک کار بگذاریم. ما 
می توانیم توسط مراکز خصوصی 
روی چندین کالا متمرکز باشیم و 
در تمامی آنها فعالیت کنیم. معنای 
این نکته این است که بخش 
خصو صی می تواند.در تمامی 
زمینه ها فعالیت داشته باشد, و 
ارزش آن نیز به همین ویژگی است. 


گمان می کنم مشکل کشور ما در 


تفکر علمی حاکم بران اشیت که 
منشاء ان دانشگاه‌های غرب و 
بخصوص اروپا است و این که 
دانشگاه‌ها مسئول تولید علم اند. 
شئوناتی دارند و نمی دانند 
که به دنبال کارهای مادی باشند. 
این مساله باعث توقف ورود 
متخصصان ما به فعالیت های 
صنعتی شده است. 

در بیوتکنولوژی این 
مساله حادتر است. ولی در 
رشته های مهندسی تا حد 
زیادی مشکل حل شده 
است» زیرا یک مهندس در 
یک شرکت مشاوره می دهد 
و یا کارهای تولیدی را 
افو یرب ای ۳-9995 بل 


آگهی تصمیمات ش رکت باز رگانی مهندسی سماپاک کارتن 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۷۵۲ 


طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸۲/۱/۳۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸۲/۲/۹ 


واصل گردید: 
تیاده ۳ 


شرکت مخایرات استان تهران 
اداره کل منطقه ۵ تلفن شهری 


آگهی مناقصه شماره ۲/۵۵/۱۷ 


اداره کل منطقه ه تلفن شهری درنظر دارد عملیات 
پاسخگویی امور مشترکین مراکز (شهید قندی. 
شهید رمضانی. بعفت) و (آیت اله ایروانی. شهید نواب 
صفوی) و (شهید بختیاری. شهید منتظری) خود را به 
پیمانکار واجد شرایط و دارای رتبه بندی سازمان مدیریت 
و برنامه‌ریزی واگذار نماید. لذا داوطلبان شرکت در 
مناقصه می‌توانند از تاریخ نشر آگهی با ارائه معرفی 
نامه کتبی در ساعات اداری به واحد خرید و قراردادهای 
این اداره کل واقع در خیابان ۱۵ خرداد غربی - روبروی 
درخوانگاه ساختمان اداره کل منطقه ه تلفن شهری - طبقه 
اول مراجعه و پس از واریز نمودن مبلغ 5۰/۰۰۰ ريال به 
حساب ٩۰۱۰۲‏ بانک ملی شعبه پردیس کد ۱۲۰۱ به نام شرکت 
محایرات استان تهران با ارانه رسد بانکی استاه م تافص 
را دریافت و با توجه به مندرجات آن پيشنهاد قیمت خود 
را تنظیم و حداکثر تا ساعت ۱4/۲۰ روز دوشنبه ۸۲/۸/۱۹ 
به نشانی فوق تسلیم نمایند. 

روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران 
۹ الف 


اطلاعیه 


به اطلاع کلیه صادرکنندگان محترم چای می‌رساند با عنایت 
به مصوبه شماره ۳۹/۸۳۹۱ مورخ ۱۳۸۲/۳/۲۱ شورای محترم 
اقتصاد در خصوص پارانه صادراتی چای داخلی. به استناد 
آیین نامه اجرایی بند پ تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ در 
اسرع وقت نسبت به ارائه مدارک ذیل به مدیریت کشاورزی و 
صنایع غذایی واقع در مرکز توسعه صادرات ایران اقدام نمایند. 
لازم به ذکر است که حداکثر مهلت مقرر جهت ارائه مدارک تا 
پایان وقت اداری مورخ ۱۳۸۳/۱/۳۱ تعیین می گردد. 
۱- عضویت درلوح فشرده بانک اطلاعات صادرکنند گان(01) 
کر اه اس راز 

ا ا 
با 


وزارت جهاد کشاورزی 
شرکت سهامی شیلات ایران 


شرکت سهامی شیلات ایران در نظر دارد یک قطعه زمین واقع در شهرستان بندرانزلی .خیابان پاسداران 
معروف به آستان یک را از طریق مزایده عمومی به صورت نقد و اقساط به فروش رساند. لذا متقاضیان 
حقیقی و حقوقی می‌توانند تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۸۲/۸/۱4 (بجز ایام تعطیل) به آدرس: 
ا ا ا ا ا ا 
بودجه و تشکیلات و یا در آنزلی به آدرس غازیان ام بل ۱۳ 


۱٠۰‏ - ایستگاههای کرج الی زیاران و تپه سفید 


| تا ساعت ٩‏ صبح روز دوشنبه مورخ ۸۲/۸/۱۹ - اداره امور اداری 


plot |‏ الف 


جر 
شرکت مخابرات استان یزد 
بح 
شرکت مخابرات استان یزد در نظر دارد اجرای عملیات کابل کشی | 
فییرنوری مسیر گوجر - راور به شرح اسناد مربوطه را از طریق مناقصه 


شماره ۸۳/۷۱ 


| عمومی به بخش خصوصی واگذارنماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد 


تا را کے 
به واحد قراردادهای این شرکت واقع در خیابان آیت ... شهید | 
مطهری - ساختمان مرکز اداری - اتاق ۰۸ مراجعه و پس از ارائه 
ی ی ری 
مرکزی یزد اسناد مناقصه را دریافت و با توجه به مندرجات آنها را مهرو . 
امضاء نموده و به ضمیمه پيشنهاد خود حداکثر تا ده روز از تاریخ اتتشار 


این آگهی به نشانی فوق‌الذکر تحویل نمایند. جزئیات مربوط به 


میزان سپرده و تاریخ افتناح پاکت‌ها و سایر موارد در اسناد مناقصه درج 


| گردیدهاست. ضمنا شماره تلفن 0۲۵۰۳۰۳ آماده پاسخگویی به سئوالات . 


متقاضیان خواهد بود. بدیهی است این شرکت در رد هریک یا تمام 
پیشنهادهای واصله مختار می‌باشد. 
شرخت مخایرات استان برد | 


وزارت راه و ترابری 
راه آهن‌جمهوری اسلامی ایران 


نام سازمان مناقصه گذار: راه آهن جمهوری اسلامی ایران 
شماره مناقصه: ۸۲-۲۹-۰۸ 
| موضوع مناقصه: تعمير و نگهداری دو ساله دستگاههای علائم 


الکتریکی ایستگاههای مشروحه ذیل: 


۲ - ایستگاههای آپرین الی محمدیه 

۳ - ایستگاههای ری الی بیابانک 

٤‏ - ایستگاههای شهریار الی نودژ 

٥‏ - ایستگاههای لشکری وملکی 

مهلت و محل دریافت اسناد: ۱ 
حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۸۸۷ اداره کل أ 
تدارکات به نشانی - تهران میدان راه آهن - ساختمان شهید کلانتری - . 


اداره کل تدارکات به نشانی فوق أ 
زمان تشکیل جلسه مناقصه و قرائت پيشنهادها: ساعت ۲ صبح 
روز دوشنبه مورخ ۹ - اداره کل تدارکات 


برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت وزارت راه و ترابری 
WWW.IRANETS.COM‏ 


۱ و سایت راه آهن 00(۷. ۰112111۷ ۱۷۱۷۷۷ مراجعه نمایید. 


اداره کل تدارکات راه آهن | 


بیوتکنولوژی این گونه است. 
نقش نظارتی محققان 
درزمینه ورود محقق به تولید 
چجیست, که دکتر ملبوبی پاسخ 
می دهد: در بیشتر انجمن ها کاری 
صورت نگرفته است. این موضوع 
که شخص دانشگاهی شئوناتی دارد 
ونباید وارد کارهای مادی شود در 
انجمن ها بسپار مطرح است. 
بسیاری از انجمن هاء فکر می کنند 
تشکیلاتی هستند که باید تحقیقات 
خودشان را انجام دهند و ارتقاء 
علمی به اعضای شان بدهند و 
کارشان به همین موارد محدود 
باشد؛ در صورتی که اینها تنها بخشی 
از وظایف انجمن‌ها است. انجمن ها 
موظف اند کارهای تخصصی را به 
صورت تشکیلاتی» برای جامعه 
نظارت. هدایت و مشاوره را داریم 
که برای بالابردن سطح اگاهی 
ی توانند در سیاست های 
بیوتکنولوژی نقش اساسی داشته 
فعالیت هایی که درکشور انجام 
می شود» نظارت کنند و این ن که جه 
محصولاتی از تکنولوژی تولید 
من شود وچاد وره می شود و 


سه شنبه۶آبان ۱۳۸۲ ۲رمضان ۲۸۰۱۴۲۴ اکتبر ۲۰۰۳ -شماره۲۲۹۰۶ 


نیز درخصوص مواد تکنولوژی 
واردانی باید نقش داشته باشند. البته 
اضل کار باید زیرنظر دولت باشد: 
ولی محققان هم باید نظارت داشته 
باشند که این کارها آیادرست انجام 
می شود یا نه؟ 

پا رک های فن آوری 

وی سپس در مورد نقش 
پارک های فن اوری در توسعه 
بیوتکنولوژی اظهار می دارد:. تجربه 
کشورها نشان می دهد ایجاد 
«پارک های تکنولوژی» بسیار خوب 
جواب داده است. در بیوتکنولوژی 
این مسئله بسیار مطرح است ونیاز 
داریم مکان‌هایی برای آين علم ایجاد 
e‏ و e e‏ 
ادش کر هرکدام ۳ از 
زیرساخت‌هایی که فناوری را تولید 
کارهای فناوری اهمیت زیادی قائلم 
و معتقدم کارهای خوبی در این 
زمینه شروع شده است که موفق 
خواهند بود. بخشی از این موانع 
یه کی یر ات مغو 
پژوهشگران به عنوان تولیدکنندگان 
فناوری است. انان باید گروه‌هایی 
رابا تخصص ‌های مختلف تشکیل 
دهند تا بتوانند پژوهش هایشان رابه 
فناوری وجود دارد که باید از 
لحاظ پشتیبانی حقوقی به حد 
قابل قبولی برسد. 

پژوهش و بیوتکنولوژی 

دکتر بهزاد قره یاضی» رئیس 


عرصه بیوتکنولوژی, ایجاد فناوری 
و تولید دانش» سرعت سرسام اوری 
دارد و در بسیاری از رشته‌ها سرعت 
۲ برابر شدن اطلاعات گاهی ۳۰یا 
۰سال و در علوم زیستی حدود ۲ 
سال است. 

در مورد بیوتکنولوژی و 
بیولوژی مولکولی گفته می شود که 
این سرعت زیر یک سال است. 
عصر خود را می‌داند ۶ماه بیهوش 
شود و سپس به هوش بیاید, فقط 
سا ودانش آن زمان را 
می‌داندء که این موصن در مورد 
یک فرد. جامعه. دانشگاه و یک 
سازمان اقات شر صدق 
می کند. بنابراین اگر در این عرصه 
عقب بمانیم. در ز شرایطی که سابقه 
عظیمی برای ایجاد فناوری و دانش 
وثبت آن‌ها در جهان وجود دارد. 
در همه عرصه‌ها باید واردکننده آنها 
باشیم» که این مساله فقط به خود 
بیوتکنولوژی به مفهوم یک علم یا 
فناوری مربوط می ر و 
می دهد. اه زوس کی ۳۹ 


ان کان خرس فل فرعت هانی که دخان 
تکنولوژی دارند. بسیار مطرح است و 

ولتی بز وهی قایل عرضه ن 

محقق ان را ثبت می‌کند وهمراه 

با سرمایه گذار» شرکت تولیدی 


پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی 
در مورد نقش پژوهش در توسعه 
بیوتکنولوژی می گوید: فناوری» 
مولود پژوهش است و بدون انجام 
تحقیق» دستیابی به فناوری تنها از 
طریق خرید ان» امکان پذیر است. در 
بعضی از زمینه ها نیز از طریق سرقت 
فناوری و حالتی که از ان به عنوان 
(مهندسی معکوس» یاد می کنیم. 
امکان دسترسی به فناوری حاصل 
می شود و دنا به سمتی پیش می رود 
که این قبیل کارها به زودی غير 
ممکن می شود. امروزه اگر 
تصورکنيم که دیگران تحقیق 
می کنند» دانشی را به وجود 
می آورند و یک فناوری را ایجاد 
می کنند که ما به راحتی می‌توانیم از 
ان استفاده کنیم» درست و 
امکان پذیر نیست» زیرا یکی از 
ملزومات ورود به سازمان تجارت 
جهانی» محترم شمردن حقوق 
مالکیت فکری است. از اینرو اگر به 
پژوهش نیاز داریم و فناوری ایجاد 
نکنیم» همواره باید خریدار فناوری 
به مثابه یک کالا باشیم. 
سرعت ۲ برابر شدن اطلاعات 
دکتر فره یاضی می‌افزاید: در 


است و اگر خود آن را ایجاد نکنیم» 
یا باید فناوری بخریم (که قیمت 
بسیار بالایی دارد) و یا محصول 
فناوری را (که دران نیز قیمت 
فناوری لحاظ شده اشت )ء 
خریداری کنیم که میان آن‌ها تفاوت 
جدی وجود ندارد. 

امروزه اگر بخواهید گندم 
بخرید یا تراکتوری وارد کنید» یک 
قیمت برای مواد خام اولیه و قیمت 
دیگری برای دانش آن در نظر گرفته 
می شود. بنابراین اگر خودمان 
تولبد کننده دانش باشیم» بای پول 
خرید ان دانش را هم بپردازيم و 
مصرف کننده بافی بمانیم. 

دکتر قره یاضی سپس به اهمیت 
تولید فن آوری اشاره می کند و 
می گوید: گر همه ببینند فردی که 
فناوری را تولید کرده, ثروتمند شده 
است و از نظر گذران زندگی مشکل 
خاصی ندارد» دیگر افراد به دنبال 
تحقیق و پژوهش می روند. در این 
صورت برای پژوهشگر ارزش قائل 
TE‏ 
می یابد. 


ادامه دارد 


شرکت سهامی‌صنایع شیر ایران 


شرکت سهامی صنایع شیر ایران در نظر دارد طراحی. ساخت. حمل ونصب و راه‌اندازی دو دستگاه سختی گیر دوبلکس موردنیاز مجتمع کارخانه های 
شیر پاستوریزه پگاه گلستان را از طریق انجام مناقصه عمومی اقدام نماید. داوطلبین شرکت در مناقصه می توانند همه روزه به استثنای روزهای 


تعطیل جهت دریافت برگ شرایط شرکت درمناقصه و همچنین کسب اطلاع بیشتر 


به آدرس تهران - 


خبلیان ولیمصر - بالافر از خیلبان 


میرداماد -خیابان قبادیان - شماره ۰۷ و یا گرگان - میدان بسیج - مجتمع کارخانه‌های شیر پاستوریزه پگاه گلستان مراجعه و پيشنهادات خود را 
SS E‏ اک اک AAA‏ 


۱. از ضروریات رانندگی بویژه دراتوبان 


ها و جاده ها اردوگاه 


۲ - دربدری و بی خانمانی ۔ استانی در 


غرب ایران 


۳ مربوط به ملت .به جا آوردن تنگه ای دراروپا ۱ 3 
٤۔‏ واحد طول برابر یک قدم ‏ زبردستی - 


وام دهند ه و بستانکار 


۵.مناسب تر۔ آسوده ‏ خسیس پس نمی دهد 


نفی عرب 


7 جزیره ای در جنوب ایران فتحی و ۵ 


جو انمردی ِ 


اشاره تاکیدی به دور 


یل وی اک یک کک ۶ 


(نام نوعی سرو) 
۸ تشکیلات 


۶ 
- مخقی و سر به مهر 


9 مکر و حیله ۔ از اساطیر یونانی ۔ نام 


سابق مشکین شهر 


٠ ۳‏ كِِ .فلانی ۔شاعراسپانیایی 10 ا _ 


بودن جوی خون .پول قبلی آلمان 


۲ ر های فرنگی ۰ برع دای ۳ NEH LLI‏ با 1 


قصه l4‏ کشتی رزمنده 
٤۔ورزش‏ دو یا چهار نفره با 


با راکت های 1۵ 1 ۰۱ 


دسته بلند و توپ پردار آب که... ميره قورباغه ابوعطا می خونه 
۰ واحد مقاومت الکتریکی . مخترع آمریکایی فونوگراف 


عمودی: 


پا یتخت 


 )ادناگوا«‎ 


نوعی انگور درشت و دراز 


۲ «مولای ما»و کنایه از خالق مثنوی ‏ تایلندسابق . قرن 
۳ عقیده ‏ آنچه بهره رساند . تمام کننده 


 وجگنج‎ . آغوش‎ . ٤ 


۵ دیدونظر.پیک کاغذی -«کاری...» بازیگر انگلیسی «داستان فیلادلفیا» 


7 ملاقات . گریه و ناله نشانه اختصاری سازمان پیمان مرکزی 
۷- اقیانوس ملایم .سخن چین -روز 


۸۔ مکعب عدد یک . جنبش و حرکت کردن .شهر تشنه فریب ۔ 


بوی رطوبت 


٩-رجل‏ کشور عربی قاره آفریقا سیاهرگ 
۰ علامت و سمبل .بازیگر نقش شوذب در سریال معصومیت 


از دست رفته ‏ عبادتگاه مسیحیان 


۱ رفیقان . هوشمند و شریف . جنگ و پیکار 
۲ زن همنشین . مایعی ضدعفونی کننده - پیشوند نفی 
۳ در حال کشیدن ‏ پرده نشینی و پاکدامنی . سوره مردم 


۶6 اسباب خانه شهری در کشور 


هلند ۔ «لی ماروین» در این 


فیلم که با «جین فاندا» همبازی بود جایزه اسکار گرفت 
۵ کنایه از ارزش های اخلاقی در ورزش کشتی . اثری از 


«راییندرائات تاگور» ادیب هندی 


طراح:غلا محسین باغبان 


اطزایات 
شعر عاشقانه زبان فارسی امروز 
که با افسانه نیما آغاز شده» ادوار 


مختلف را با تغییرات و تحولاتی 


| امروز زبان فارسی» در مقایسه با شعر 
دیروزه سمت و سویی دیگر گونه یافته 
واز حالت کلیت به سوی جزیی شدن پیش رفته و در چگونگی 
عالم عاشقانه در زبان شعر نیز جلوه‌هایی تازة اف یافته ا ا 
شاعرانی چون نیماء توللی» نادرپور» | 
شاملو» فروغ فرخزاد» رحمانی و 
مشیری براساس نگاه و بینش عاشقانه 
به هستی در شعر خود به وجود 
آورده اند در نوع نگاه و تماشای عالم 
بیرون» از همدیگر متفاوت اند. 
فریدون مشیری رابا عنوان شاعر 
عاشقانه سرا می شناسیم. شاعری که 
بیش از چهار دهه با مهربانی» صفا 
صمیمیت و صداقت به هستی و 
انسان موجود در ان اندیشیده و ان را 
به زبانی ساده روایت کرده است. زبان شعر 
بهره مند است و هم از گوشه‌ای از وهای زبانی شعر نیمایی سود 
جسته است» تجربه او تجربه انسان امروز از عشق است. از این رو 
همواره معشوق زمینی را می بیند: 
سیه چشمی به کار عشق استاد 
به من درس محبت یاد می داد 


مراازیاد برد آخرء ولی من 
به جز اوعالمی را بردم‌از یاد 
مشیری چون همه عالم و آدم رابا دیدی عاشقانه می‌نگرد. بنابر 
این رنگ شعرهای او رنگی شادی و دلپذیر است. در زبان او کلمات 
تیره و ی ی از 
اهر خواننده ای می فاد 1 دنیای درونی او ارتباط برقرار کند واین 


عاشقانه های مشیری برخاسته از 
نظام اندیشکی اوست. زبان او در 

بیان ساده‌ای از عوالم درونی ساده 
و روان است و چندان فاصله‌ای 


با زیان طبیعی و روزانه ندارد 


ارتباط مدیون زبان شفاف و ساده اوست که معانی رابه راحتی به ذهن 
خواننده انتقال می دهد. زبان ساده مشیری بر گرفته از ادراک و شناخت 
ساده او از هستی است. در شعر عاشقانه مشیری از اولین دفتر با نام 
«تشنه طوفان) تا آخرین ¿ دفتر «لحظه ها و احساس» همواره مثلث عشق. 
عاشق و معشوق وجود دارد. بر پایه همین مثلث» شعر عاشقانه او شکل 
می گیرد» در شعرهای دوره اول »این مثلث در دلبستگی بین دو انسان 
در فضایی رویایی خحلاصه می شود. شاعر عاشق در برابر مخاطب معشوق 
قرار می گیرد و وحدتی از همسانی‌های این دو به وجود می آید .این 
وحدت در عاطفه و احساس شعری به شکل بارزتری تجلی می یابد: 

دیدن روی گل و سیر چمن نیست بهار 
به خدابی رخ معشوق گناه است. گناه 

آن بهارست که بعد ازشب جانسوز فراق 
1 به هم آمیزد ناگه دو تبسم» دو نگاه 
شعر مشیری در بیان مسائل عاشقانه» چهره چندگانه ندارد و خواننده 
فقط یک معنای القاء شده رامی پذیرد. حال انکه در شعر عاشقانه امروزء 
گاه ما با چند لایه بودن شعر روبه‌رو هستیم که از هر لایه ان معنایی 


کشف يا ساخته می شود اما مشیری با بال رویایی عشق پرواز می کند و 
در فضای بیکران طبیعت. مهربانانه به آدمی می‌نگرد. این نگاه از سر 
لطف و صفا و صمیمیت است: 
«نه عقابم» نه کبوتر» اما /چون به جایم آیم در غربت خاک /بال 
جادویی شعر /بال رویایی عشق / می رسانند به افلاک مرا» 
عاشقانه‌های مشیری برخاسته از نظام اندیشگی اوست. زبان او در 


بیان ساده‌ای از عوالم درونی ساده مورا است و چندان فاصله‌ای با 
زبان طبیعی و روزانه ندارد. یعنی حتی هنجارگریزی زبان عاشقانه او 
آنقدر محسوس نیست» بلکه گاه حتی بر اثر تکرار آن در شعر دیگران» 
صورت طبیعی به خود می گیرد. هر شاعری بر آن است تا در شعر خود 


ی شبري شاعر عاشغانه سرا 


محمدرضا محمدی آملی 


به مناسبت سوم | 


طرحی نو در اندازد و شعر خود را از مرتبه معمولی زبانی فراتر ببرد. اما 
تاثیری که تفکر عاشقانه مشیری بر زبان او داشته, نتوانسته جهانی کاملا 
نوو بدیع پدید آورد. . گاه برخی از شاعران در ترسیم عالم درونی خویش» 
دنیای دیگران را به وام می گیرند و می کوشند تا از دریچه آنان به عالم 
و آدم بنگرند. در واقع در شعر این دسته از شاعران به جای خلق و 
آفرینش دنیایی تازه» دنیای قدیم دیگران بازسازی می شود. ی 
چهاردهه شاعری» دنیای عاشقانه شعر خود را افریده است. دنیایی که 
با عشق» عاشق و معشوق معنا می یابد» اما در همه شعرها این دنبا تازه 
پلی که مشیری بین دو دنیای درونی با دنیای بیرون و هستی برقرار 
می کند» پل عشق و مهر و صفاست و از این طریق اندیشه‌ها و عواطف 
خود رابه ذهن دیگران منتقل می کند. اگرچه گاه دنیای عاشقانه شعر 
مشیری با وام گیری از عوالم دیگران به ما عرضه می شود» اما زبان آن به 


بان» سالروز درگذشت استاد فریدون مشیری 


گونه‌ای است که رنگ و بوبی از دنیای شاعر دارد. مشیری پس از آنکه 
توانست دنیای خود را در شعر بیافریند» همواره می کوشد تا این دنیا را 
حفظ کند. او هیچ گاه درصدد آن نیست تا در کنار این دنیاء عوالم دیگری 
برای اندیشه‌های خود بسازد» بلکه همان دنیا را با قلم زبان نقاشی می کند. 

مشیری طی جندین دهه فعالیت شاعری خود. جهان عاشقانه خود 
رابه مرتبه کمال نزدیک می کند؛ اما با گذشت زمان تجربه هنری او غنا 
نمی‌یابد» زیرا در بسیاری از لحظات او منفعلانه در برابر هستی می ایستد. 
حال آنکه «برای دستیایی به شناخت درباره جهان هستی از گذر هنر تنها 
یادگیری منفعلانه بس نیست. بلکه می‌باید به یادگیری فعال همت گماشت. 
یادگیری فعال, یعنی پرداختن به تجربه هنری در فضاهای تازه و در نتیجه 


ناآشنا و نیمه مبهم جهان‌های خیالین, تجربه هنری به نوبه خود یعنی 
کشف و شهود و بازآفرینی.» جهان عاشقانه مشیری کشفی کاملاً حلاق 
و فعال نیست و نمی توان در همه عرصه‌ها عاشقانه‌ها را در مرز کمال دید» 
زیرا زبان ادبی شاعر که بهره مند از تفکر اوست. فرصت کند و کاو در عمق 
هستی را ندارد و نمی تواند همه اجزای هستی رابه شکلی شاعرانه در 
زبانی عاشقانه تجلی دهد اما آن گوشه‌هایی که با زبان مشیری نمایانده 
می‌شوند» زیبا و دیدنی هستند. 

دنیای غیرفعال شاعر ساده می نماید» زیرا صاحب زبان به هستی 
متاملانه ننگریسته است. جهان عاشقانه شعر مشیری» خواننده را غافلگیر 
نمی کند» بلکه خواننده» حتی در بسیاری از لحظات آماده دیدن این دنیاست» 
زیرا فضایی که در این جهان آفریده شده» چندان گسترده و فعال نیست 
و فقط مجموعه‌ای است از اجزای هستی که مهربانانه در کنار هم آمده‌اند 
تا رویتی ساده از همبستگی عاشق و معشوق باشند. 


سه شنبه۶آبان ۲-۱۳۸۲ رمضان ۲۸-۱۴۲۴ اکتبر ۲۰۰۳ -شماره۲۲۹۰۶ س 


دنیای شاعر را زبان شاعر می آفریند و زبان شاعر از تفکر شاعر تغذیه 
می کند و تفکر در حقیقت نمودی از ادراک و دریافت و شناخت ادمی 
از هستی است. 
زبان با کارکردهای مختلفی که در حوزه خیال دارد. می تواند 
تصویرهای گوناگونی از جهان بیافریند. مشیری نیز با استفاده از زبان 
خیالی دنیایی رامی افریند که عشق در آن یگانه موضوع اصلی است. اما 
این دنیا چشم انداز وسیعی از هستی را در بر نمی گیرد. هر قدر شاعر به 
هستی و عناصر گوناگون او متاملانه تر بنگرد دنیای او پیچیده تر خواهد 
بود. دنیای عاشقانه شعر مشیری, دنیای پیچیده‌ای نیست. بنابر این ساخت 
معنایی او نیز گسترده و گوناگون نیست: 
گفتی که:/«چون خورشید زنم سوی توپر/چون ماهء شبی می کشم 
از پنجره سرا/اندوه که خورشید شدی/تنگ غروب!/افسوس که مهتاب 
توت یت را ی 
معنایی گسترده‌ای نیست تا خوانندگان از آن افق ها به شعر بنگرند و هر 
کس تعبیر و تفسیری از آن به دست دهد. 
این تک وجهی بودن شعر برای مخاطب عام بسیار سودمند است» 
زیرا او می تواند به راحتی به دنیای عاشقانه شاعر راه یابد. اما خواننده‌ ای 
که با چنین فضاهایی از قبل آشناست و تجربه هنری بیشتری دارد» انتظار 
کشمکش با دنیای شاعر را دارد تا انچه خود می خواهد بیافریند یا درک 
کند »اما شعر عاشقانه مشیری اجازه این فعالیت ذهنی را به خواننده 
نمی دهد. از این رو خوانند ای که آرام و صبور با ذهنی منفعلانه با شعر 
مشیری روبه‌رو می شود پس از خواندن و اشنایی با دنیای شاعر» نیازهای 
درونی او مرتفع می شود اما برای خواننده‌ای که در پی کشف و شناخت 
است» این تجربه هنری نمی تواند سازنده و افریننده جهان‌های متعدد 
شعر مشیری پیام رابا زبانی ساده و بدون پیچیدگی در اختیار خواننده 
قرار می دهد و خواننده عادی نیز به دنبال کشف معانی دیگری از شعر 
او نیست: «بنفشه‌ای خوشرنگ/دمیده بود در آغوش کوه» از دل سنگ ابه 
کوه گفتم: شعرت خوش است و تازه وتراوگر درست بخواهی, من از 
تو شاعرتر/ که شعرت از دل سنگ است و شعرم از دل تنگ.» 
خواننده پس از خواندن به زودی در می یاد که بنفشه از دل سنگ 
در می آید و شعر مشیری از دل تنگ .بنابر این راه تفسیر تا حدود زیادی 
بسته است. این ویژگی در حوزه شعرهای عاشقانه بیشتر خودش رانشان 
می دهد. 
مشیری بر ان نیست تادر شعر تحلیلی ژرف و عمیق از ضرورت 
عشق در جهان به دست دهد زیرا او در ادراک خود از هستی به چنین 
ضرورتی نیندیشیده انیت از این رو خلاف امدی در زبان او صورت 
نمی گیرد تا ذهن آرام خواننده را برآشوبد و به فضای دیگری رهنمون 
شود. مشیری می توانست از عشق برای تبلور دردهاء ارزوها و ارمان‌های 
انسانی استفاده کند » اما مواجهه ساده‌انگارانه او با هستی » کمتر به چنین 
ضرورتی پاسخ می گوید. او تجربه انسان امروزین را از عشق در شعر 
خود بیان کرده است. تجربه‌ای که بیانگر هجران و فراق من و تو است: 
تمام گنجشکان/که در نبودن تو/مرا به یاد ملامت گرفته اند/تو رابه نام 
صدا می کننداهنوز نقش تو رااز فرا a‏ درختها/ 
لب حوض درون آینه پاک آب می نگرند.» 
شاعر در شعر عاشقانه» کوشیده» دوگانگی عاشق و معشوق را به 
می یابد و نمی توان همه آفاق را برای این تجلی در نظر گرفت. جهانی 
که او می افریند. نشاندهنده وحدت عشق در لحظه های زمینی حیات 
انسانی است. در جهان عاشقانه» مشیری از دو مرحله پا فراتر نمی گذارد 
یا با معشوق زمینی به صورت مستقیم رویارو می شود یا انکه مضمون 
عشق را فریادرس تمام لحظه های زندگی مادی قرار می دهد: 
می سوختم از حسرت و عشق تو بسم بود 
عشق تو بسم بود که این شعله بیدار 
روشنگر شب‌های بلند قفسم بود 


امروز به شهر حسن. همنام تو نیست 
عاشق همه زیر سایه بام تو نیست 
ای دوست» ندانی که دلا رام تو کیست 


ای عشق. نه آگهی که در دام تو چیست 
مسعود سعد سلمان 


دست من و آغوش توء هیهات که یک عمر 
تنهانفسی با تونشستن هوسم بود 
اه«( 
می افریند: «در زمینی که ضمیر من و توست/از نخستین دیدا ر/هر 
سخن» » هر رفتار/دانه‌هایی است که می‌افشانیم/با نگاهی که در آن شوق 
چا« با ام مر 
را آواز بلند) a ut‏ 
رانمی برد. خواننده نیز به همین دلیل در برابر شعرهای او توقف های 
طولانی نمی کند» اما همین خواننده» وقتی این شعر شاملو رامی خواند: 
«دوستت می دارم» بی آنکه بخواهمت» 
با آفرینش جدیدی در حوزه ادبیات عاشقانه روبه‌رو می‌شود. این 
آفرینش با دنیای مرسوم قبلی تفاوتهای اساسی دارد. در گذشته خواننده 
عادت داشت تا خواستن را با دوست داشتن در کنار هم 


پلی که شاعر بین دنیای درون و بیرون 
می زند. پل مهر و صفاست و از این طریق 
اندیشه‌ها و عواطف رابه ذهن دیگران 
بگذارد. اما شاملو با نین ببانۍ که نشانی از نگرش دگ ر گوده 
او به عشق در هستی است. ِ 

ذهنهای مالوف با نظام سنتی عاشقانه رامی آشوبد و چنین 
دنیایی تازه ترسیم می کند. اما مشیری عشق را در هستی در 
روانط سادة بین انسانها که خواستن و خرس انوم اسحت: 
تعبیر می کند. از این روز دنیای شاعرانه او به دنیای خوانندگان 
ساده پسند نزدیک تر است: 

بی تو مهتاب شبی, باز از آن کوچه گذشتم 

همه تن چشم شدم» » خیره به دنبال تو گشتم 

شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم 

شدم آن عاشق دیوانه که بودم 

در نهانخانه جانم گل ياد تو درحشید 

باغ صد خاطره خندید 

عطر صد خاطره پیچید 

دنیای عاشقانه شعرء دنیای ساده‌ای است» زیرا شناخت و ادراک 
شاعر از هستی و عناصر گوناگون او ساده است. او از افق های بیکران 
هستی, بهره تمام نمی گیرد» بلکه می کوشد به بخشی از رویدادهای 
زمینی عشق به اجمال اشارتی کند و در این راه نیز موفق است. نکته 
قابل تامل اینکه ادراک منفعلانه او در برابر هستی سبب نگردید تا او در 
بیان عشق انسانی به ابتذال بگراید» بلکه او با همان نگاه غیر فعال کوشید» 
تجربه انسان را از عشق با زبانی ساده بیان کند» تجربه‌ای که بیانگر 
نجابت روح عاشقانه مشیری است. 

۵ هفته کتاب 


تبلور در رساله خود اموررا در این حالت تنازع یا انتقاد دوجانبه رها نمی 
کند. تیلور» با وفاداری به سنت استدلال دیالکتیکی .دیالوگی افلاطون و هگل 
و همچنین پژوهش های اخیر میخائیل باختین, امکان ایجاد تلفیقی را بررسی 
می کند که بدون صرفنظر کردن از حقوق برابره تفاوت های بشری يا مقوله 
غیریت رانیز مدنظر داشته باشد. وی ميان دوگونه ریسم با سیاست یرال 
دالت اه وان ای جهن شمول بر خر مد ی شماردو موه 
حقوق برا: بر افراد را مانند «برگ برنده»‌ای در برابر دیگر ملاحظات زندگی 
اخلاقی می داند .از دیدگاه تیلور» این نوع لیبرالیسم »امروزه با نام کسانی چون 
جان رالزء رونالد دورکین و بروس آکرمن همراه است. به طور خلاصه این 
رهیافت» جامعه لیبرال را جامعه ای عاری از هرگونه «نگرش ذاتی خاص 
درباب غایات زندگی» و در عین حال «قویً متعهد به احترام برابر به افراد» می 
داند. اولویت های ملحوظ در این رهیافت» «بیش زپیش در دنیای ان ۱ 
آمریکایی و از آن طریق ق (به نون طرحی هزمونیک) در دیگر تقاط جهان غرب؛ 
وزج فا تیلور» خود به نو منعطف ترليبرا ل دمکراسی (نوع دوم که 
حکومت قواعد رابا فهم هردر (وهگل) از تمایز ت توأم می کند و امکان شناخت 
شکل های متفاوت زندگی را فراهم می آورد, نگاه همدلانه ای دارد به گفته 
او جامعه ای با اهداف مشترک قوی» به شرطی می تواند لیبرال باشد که به 
تفاوتها (اهداف متفاوت افراد) احترام گذارد و تضمین کافی برای حقوق 
اساسی داشته باشد». همان کون که 


دارد هر قضاوتی نیز خاص است و به تفسیر کاملاً مستقلی که هیچکدام از 
قواعد موجود. نمی تواند و نباید آن رابه شکل قطعی تضمین کند نیاز دارد). 
از سوی دیگر. اگر تصمیمی با گذر از «هفت خوان» قضاوت» قهری و حتمی 
باشد. صرفا یک «کاربست قابل برنامه ریزی و پیش بینی پذیر) یا قیاس است 
به این معنا که «ممکن است تصمیمی قانونی باشد ولی عادلانه نباشد؛. این 
ملاحظات. دریدا رابه سوی تفسیر و توضیح (انديشه پایان ناپذیر عدالت!. 
رهنمون می گردد. این اندیشه پایان ناپذیر است: 
زیرا تقلیل ناپذیر است؛ تقلیل ناپذیر است زیرا وامدار غیر است» پیش از 
هر قراردادی وامدار غیر است. زیرا غیر از قبل و جود داشته است. ره 
رسد خصیصه ایجابی این (آنديشه عدالت» تقلیل ناپذیر باشد. همچنین 
تقاضای این اندیشه برای دریافت عطایی بی عوض, بدون قدردانی یاحق 
شناسی, بدون محاسبه و بدون قواعدء بدون خرد و بدون عقلانیت.... تقلیل 
ناپذیر است و شالوده شکنی, شیفته این نوع عدالت و شیفته این ميل به عدالت 
استدلال هایی مانند استدلال تیلور یا دریداء به گونه های مختلف در 
نظریه پردازی سیاسی و فمینیستی معاصر رخنه کرده است. .در حوزه نظریه 
سیاسی می توان به اثر بدیع آیریس ماریون یانگ باعنوان «عدالت و سیاست 
ا مان کرد ي 
که آزادی OEE‏ 


سالطی رما نسی‌زندای رأجنی کوتاری ا ا راا پذیری فرو می کاهد. به اعتقاد وی» این 


کبک نشان داد. چنین رهیا یافتی 
اسّت برای طرز برخورد یکسان اهمیت 
پیشتری قائل باشد تا برای بقای فرهنگی 
و بعضی اوقات» بقای فرهنگی را ترجیح 
دهد. از دید بسیاری جوامع که ماهیت 
چند فرهنگی دارند, «انعطاف ناپذیری» 
لیبرالیسم فرایندی» ممکن است ان را «برای جهان اینده» غیرعملی سازد).۷ 

در فلسفه اخبر غرب, توجه به تمایز یا غیریت. نه تنها از دید گاه هردر یا 
هگل, بلکه از دید گاههای پُست مدرن یا پسا ساختار گرایی سیراب می شود. 
این دید گاه ها هرچند اغلب به بی تفاوتی اخلاقی و حتی پوچ انگاری متهم 
می شوند استدلالات اخلاقی خاص خود را دارند؛ استدلال هایی که با تأکید 
بر غیرت ذات گرایی ۱۲00۵9507۱25 )و تفاوت هرچیز با خودش, بر جسته 
شده است و مغایرتی با آموزه های هگل ندارد. این تأکید» » مستلزم ورود به 
بحث تفا وت همنو عانو 1٥ط‏ ۷٥اه‏ و «غیریت» آنهاء فراسوی حکومت قواعد 
(یا به اصطلا ح هگلی» » تفوق هستی) بر مفاهیم) است. در میان متفکرین معاصر 
ا ی رک 
دریدا در مقاله مهمی باعنوان «قدرت قانون» نه تنها دید گاهی تئوریک از 
عدالت مطرح کرد بلکه در واقع عدالت را با شالوده شکنی: 0660051۳10100 
دوری از معنای رایج) «قانون» را به عنوان قاعده ای جهان شمول, در مقابل 
(عدالت» قرار می دهد که همچون مغشوش سازی قواعد به واسطه قدرت 
بی قاعده » امور خاص پا امور محتمل در نظر گرفته شده است. اصطلاح 
الاه ا 
و به لحاظ مفهومی. > صریح و معین» دلالت دارد. برعکس » اصطلاح (عدالت» 
در قوی ترین واولیه تین منیش دلات بر قلمروبیقاعله؛محامبه لیر 
یا «غیرقابل پیش بینی) دارد. مقاله دریداء تا اندازه زیادی» حول محور همبستگی 
و چالش این اصطلاحات دور می زند. 

تفاوت دشوار و بی ثابت عدالت و حق» میان عدالت (پایان نایذیر» محاسبه 
ناپذیر سر کش در مقابل قاعده و بیگانه با یکسانی» ناهمگون و ناهمگرا) و 
عدالت ورزی به مثابه حق» مشروعیت يا قانونمندی» باثباتی و پایداری؛ 
محاسبه پذیر» سیستمی قاعده مند و احکام سامان مند. 

دریدا با استناد به این برداشت» معتقد است دقبقاً در همین شکاف های 
میان حق و عدالت و سرگردانی های قاعده مندی و بی قاعدگی است که 
E‏ و ی 
ال ا رم ارام اس ری رام شمان رنه 
که دریدا موکدا بیان می کند »این واقعیت که «عدالت. فراتر از حق و محاسبه 
است» نمی تواند و نباید بهانه ای برای پایان بخشیدن به مبارزات حقوقی . 
سیاسی» در یک نهاد یا دولت» یا میان نهادها یا دولت ها و دیگران باشد». رابطه 
میان حق و عدالت» رابطه میان تز و آنتی تز یا ایجاب و سلب (منطقی)نیست. 
به اعتقاد دریدا اگر این رابطهء «تمایزی واقعی و تضادی بود که از لحاظ منطقی؛ 
کارکردی سامان مند داشت و تفوق و برتری را تأیید می کرد» همه چیز کاملاً 
ساده بود. اما درحالی که عدالت. نیاز دارد خود را تحت عنوان حق (حقی که 
باید «تقویت» گردد) مستقر نمایده حق مدعی است خود را تحت عنوان عدالت» 
اعمال می کند. این دوسویگی > کاملاً در بافت تفسیر قضایی درجایی که دادگاه 
بايد دریاب موضوع خاصی که در قراعد مو جود پیش بینی نشده است» اتصمیم گیری؟ 
یا صدور رای کند » آشکار است. دریدا می نویسد در این شرایط, برای اینکه 
تصمیمی «عادلانه و مسئولانه» باشد» باید هم قاعده مند وهم بی قاعده باشد؛ 
به عبارتی یک تصمیم باید «از سویی قانون را رعایت کند و از سوی دیگر آن 
را زیر پا گذارد یا تازمان با زافرینی قانون, در مواردی که مورد نباز است ان را 
مسکوت گذاردا. از آنجا که هر موضوع مورد تصمیم گیری» سرشتی متمایز 


امپریالیستی و هم ذ : 
بی هنجار پرهیز کند 


نقیصه در مدل رالزء به ویژه در یک کاسه 
کردن تمایزات اساسی در سطح تفکر 
اخلاقی (پشت (پرده جه لا اشکار است. 
یانگ علیرغم موافقت با برخی جنبه های 
ادن کم ور بر تبادل نظر 
عمومی)با دیدگاه هابر ماس» مخالف است 
و اورامتهم به جانبداری از اصول عقل گرایی در ترجیح حقوق یا منافم عمومی 
بر موقعیت های خاص و نیز تفوق عقل بر احساس می کند. به طورکلی 
کارشناسان عدالت شکلی» مدعی اتخاذ دیدگاهی بافت زدایی شده تر در جهت 
انصاف یا «بیطرفی 10۵/0 » هستند, ادعایی که یانگ از آن به خاطر 
بی توجهی به «ناهمگونی؛ شکل های زندگی و گذشته های زندگی شخصی 
و نیز تمایل ان به یکسان کردن افراد (و از بین بردن تمایزات ت شخصی و 
اجتماعی) خرده می گیرد. وی با تأسی به تعدادی از نویسند گان پست مدرن 
از جمله دریدا و آدورنوء برداشتی هنجاری از «سیاست تمایز» را مطرح می 
سازد که در سیری مین اط ات انحصارگریی یا ذات ای رالو 
همگرایی موزون پیش می رود. این رهیافت شامل صورت بندی مجدد اندیشه 
«تکثرگرایی» است که مدتهاست خمیرمایه اصلی نظریه پردازی های سیاسی 
لیبرال می باشد. در دید گاه یانگ» > سیاست تمایز, بر تنوع شکل های زندگی 
در مقابل مجموعه منافع جمعی تأکید دارد: 

تلقی آزادی به مثابه فرارفتن از تمایزات گروهی, در عین حفظ و پیشبرد 
تفاوت فردی و گروهی (چه به طور خصوصی و چه در زمینه های اجتماعی 
و غیر سیاسی) درصدد از میان بردن اهمیت سیاسی و عمومی تمایز گروه 
است.... برعکس» تکثرگرایی دمکراتیک رادیکال, اهمیت سیاسی و عمومی 
تمایزات گروه اجتماعی را به عنوان ابزار تضمین مشارکت هر شخص در 
نهادهای اجتماعی و سیاسی» تصدیق و تأید می کند. ۱۰ 

در سالهای اخیرء «سیاست تمایز؛ بحث هایی را در حوزه نظریه فمینیستی 
زنده کرد که معمولاً (مانند کارهای یانگ) درصدد دورزدن ذات گرایی و 
یکسانی جنسیتی بوده است. نظری اجمالی به برخی آثار لوسه ایریگاری» برای 
منظور کنونی ماکافی است. از نظر ایریگاری» مفاهیم رایج اخلاق و عدالت 
در غرب, در همان حالی که از قاعده جهان شمول به معنای بیطرفی فرایندی: 
ستایش می کنند در واقع تمایزات جنسیتی رایکدست می نمایند. این فر خنده 
داشت» بخشی از «مردسالاری» سنتی و سلطه جنس مذ کر» تحت پوشش 
چشم بستن بر جنسیت است. ایریگاری 


e 


عدالت و دمکراسی جهاز 


نمادین .منطقی؛ متصلب می کنند .نیست. بلکه قاطعانه بر توجه به اهمیت 
سیاسی و احلاقی تمایز جنسی دلالت دارد. زیرا جنین تمایزی اگر به شکل 
انعطاف پذیری پرورده شود ممکن است همچون مانعی در مقابل «قالب ریزی 
(طوناهءنا۲0۳۳۵) » که زندگی را تهدید می کند» عمل نماید.» 
پس از شرح مختصری که از مفاهیم برجسته غربی عدالت و رابطه مبتنی بر 
کش آلرد با عارقضن آمپزهیان آنها در بخفهای بیتین امله در بعش کر 
دلالت ها و معانی ضمنی این مفاهیم, برای سیاست جهانی و بویژه چشم انداز 
دمکراسی جهانی می پردازیم . امروزه عرصه عجهانی: تحت الشعاع نبود توازن 
یا به عبارتی تنش میان مرکز هژمونیک و پیرامون غير هژمونیک قرار گرفته 
است؛نبود توازنی که می توان آن را به تقابل ميان حکومت جهان شمول قواعد 
غربی و جوامع؛ فرهنگ ها پا سنن غیر غربی که کاملا در این حلقه منحل نشده 
اند. تعبیر کرد. این تقابل» در مسائل بنیادی عدالت نیز دیده می شود. عدالت 
حکومت قواعد غربی» تا چه اندازه عادلانه است؟ روش های مناسب. منصفانه 
يا «عادلانه »پا خ به این قاعده و مقاومت در مقابل ان چیست؛ ؟ پرسش هایی 
مانند «عدالت چه کسی؟ کدام عقلانیت؟ نیز مجدداً و با تأکید بیشتر مطرح 
شده است. در این شرایط, به نظر می رسد دنبای ما همان گونه که تبلور توصیف 
کرده است نیازمند «سیاست شناسایی) در سطح گسترده است. چنین سیاستی 
لزومامتضمن نزاع و خصومت در سراسر جهان است و امید است بتواند در 
جهت جریان فراگیری دوسویه میان فرهنگ ها به فراسوی چهره ناخوشایند 
(برخورد تمدنها» (هانتینگتون) دست یابد. موانع موجود در مسیر این فراگیری» 
در هر دو سو عمده و اساسی است . درصورتی که شرح هگل از «نزاع برای 
شناسایی» را آنگونه که در روابط خدایگان و بنده» جلوه می کند بیذیریم فرصت 
های فراگیری موجود در جوامع پیرامونی پا درحال توسعه نسبت به غرب 
(خدایگان سلطه گر)امیدبخش تر است. . نخوت مهتری و این پندار خودستایانه 
فرهنگ غربی که گویا حقیقت اخلاقی و عدالت را در اختبار دارد مسیر 
فراگیری در سویه غرب را مسدود می کند. در مقابل این وضعیت. انديشه 
فلسفه ای «غی رآمرانه» آنچنان که ریموندوپانیکار, آن رااصورت بندی نمود . 
درحال گسترش است؛اندیشه ای که عامه مردم» خواستار آن بوده اند و امری 
از پیش» فرض شده نیست. مدل «غی رآمرانه»» در تضاد با مدل «آمرانه» قرار می 
گیرد که غرب را در نقش «آمر» در سلطه ین المللی آمریکایی می بیند 
البته صرفاً یشفرض های فلسفی فراگیری را دشوار نمی سازد بلکه طرح ها 
و برنامه های اقتصادی و سیاسی زندگی واقعی؛ بویژهنودن توازن ياد له 
میان مرکز و پیرامون نیز موثر است. با توجه به برد چشمگیر رسانه های غربی 
و اصول بازاره رویارویی میان غرب و غیرغرب دیگر به شکل بیطرفانه رخ 
نمی دهد بلکه زیرنظر تمدن غرب صورت می گیرد .این واقعیت, از سلطه 
بلاسازض زین لکیس به رن بان سل در سطح جهانی کب مهن 
است. غربی ها و بویژه آمریکایی هاء براساس این فرض یا عقیده که همه چیز 
را بدون کم و کاست می توان به زبان انگلیسی ترجمه کرد بی میلی شدیدی 
نسبت به کسب فصاحت و تساط بر دیگر زبان ها از خود نشان می دهند. 
آیریس یانگ در بحثی پیرامون تعلیم و تربیت دوزبانه» مشکلاتی را که موانع 
زبانی بویژه تک زبانه بودن اکثر امریکایی ها ایجاد می کند. مشخص کرده 
است. ا رنه که وی تن بی دهد فان لیم و اریت دول باه 
۸ صرفاً در حد یک بیانیه باقی مانده است. تا پ نج سال پیش هنوز سه 
چهارم فرزندان آمریکاییان اسپانیایی .پرتغالی تبارء از آموزش دو زبانه محروم 
بودند و در تگزاس حتی شمار بیشتری از 


با تأسی به آموزه های دریداو تا حدی به امروزه در غرب. عدالت به مهو م مناطق آموزشی, از این حکم حقوقی 


اصطلاحات لاکان, قاعده حهان شمول 
را با «محاسبه پذیری» قانون و ساختار قاعده جهان شمول مورد چالش 


پیروی نمی کردند. در ۱۹۸۶ براساس 
همه پرسی که در کالیفرنیا انجام گرفت» 


«نمادین» گفتمان منطقی یکسان می انگارد. ۰ قرار گرفته ی دست کم مفاهیم بدیل زبان انگلیسی ی اا کا 


انتزاعی بودن قواعد محاسبه پذیرء ناگزیر 


مسأله در اینجا نیاز به مهارتی قابل قبول 


20 ۰ = E 
پیامدی مبتنی بر محروم سازی دارد؛ به با تاکید بر تمایز فردی و فرهنگی در زبان انگلیسی نیست بلکه این است که‎ 


این عتا که امور حاص غیت از جخله مر 
خاص جنسیت رااز یک صافی 

گذراند و سرکوب می کند. ایریگاری با اشاره به نظام فراگیر حکومت قواعد 
به عنوان نظام مورد تأیید مردسالاری و پیامد آن برای زنان بر این عقیده است 
که «محرومیت زنان» ذات و سرشت نظام گفتمان مذکر است». پیامد نظام 
مردسالارانه با توجه به عینیت تمایزهای جنسی به تفوق «بودن) بر مفاهیم 
جزمی يا به تعبیر لاکان» تفوق «واقعی؛ بر «نمادین» اشاره دارد. این تفوق. 
روابط جنسیت را براساس «ازادی برابر» پا فرض برابری حقوق محاسبه پذیر 
قرار می دهد. از نظر ایریگاری » جنسیت ها تبدیل پذیر نیستند؛ ایک جنس 
نمی تن جنس دیگر را اما یود کند که همواره بازماند ای وجود داد 
تأکید بر تمایز جنسی یچ وجه به معنای حمایت از «ذات گرایی» یا ذات های 


e‏ . که هر دو جنسیت را مجدداً در دسته های 


به ان ضمیمه شده است 


«ایا اقلیت های زبانی به عنوان شرکای 
کامل شناخته می شوند و از حمایت 
اجتماعی برای ابقای زبان و فرهنگ شان برخوردارند.). 
فرهنگ غربی» در تلاش برای پیشبرد الگوهای «جهان شمول» و از جمله 

اصل حقوق جهان شمول به طور عانعن آمیزی درصدد تقویت همانندسازی 
مبتنی بر تک زبانی است که خو د در تضاد باحقوق است. در شرایط دمکراتیک» 
مردم جوامع غیرغربی باید بتوانند به زبان بومی خودشان که بخشی از سنت 
یا بافت فرهنگی آنهاست صحبت کنند یا بنویسند». لذامحدود کردن حقوق 
به انديشه حقوق فردی برابر از جانب طرفداران عدالت جهان شمول شکلی 


نمی تواند کاملاً صحیح باشد؛ در برخی زمینه ها و تحت شرایط مشخصیء 
مدعیان باید بتوانند از جانب علقه های مشترک مانند زبان خاص و مفاهیم 
مجزایی که در ان زبان بیان شده است صحبت کنند. تیلور در مقاله ای درباب 


چند فرهنگ گرایی, با اشاره به جامعه فرانسوی زبان کبک ؛ توضیح می دهد 
که «بقای شکوفایی» زبان و فرهنگ فرانسوی در کبک نمی تواند موضوع 
انتخاب فردی (بازی زبانی «حصوصی» یا فردی) بآشد. این شکوفایی. در 


منشور حقوق و آزادی های کانادا هم که یکی از اهداف خود را «حفظ و تقویت 
سنت چند فرهنگی کانادایی ها! معرفی می کند مورد تأکبد قرار گرفته است. 
همچنین تیلور اجمالا به وضعیت آمریکایی های بومی و به طورکلی بومیان . 
که آیریس یانگ به طور مفصل به آن پرداخته است .اشاره می کند. در شرح 
دقیق بانگ» سرخپوستان آمریکا (حواه طبق قرار» خواه بدون شرط و قرار) 
متحمل «جدی ترین انزوا و محرومیت از گروه های اجتماعی» هستند و 
«فقیرترین آمریکایی ها» به شمار می روند. البته سرخپوستان» دست کم در 
سطح انتزاع حقوقی, به عنوان اجتماع غسرخپوستانف مورد تأیبد قرار گرفته 
و کاملاً منفرد و مجزا از همدیگر در نظر گرفته نشده اند :در واقع» »انها «تنها 
گروهی» هستند که حکومت آمریکا به ایشان «به طور رسمی حقوق و شأن 
ویژه ای اعطا کرده است»بنابراین در قانون آمریکا به روال اصول فرایندگرایان, 
عدالت به مثابه شناسایی نیازها و حقوق جمعی گروه از «تقدم آشکاری» 
برخوردار است. در عین حال این تقدم» به شکل منشورهای بین المللی حقوق 
زان تف متا کرای کان لاس مای ینیس عفر قبر ار 
افراد یا شهروندان است) به سطح جهانی گسترش یافته است.۱۱ 

مطمئناً انديشه حقوق فرهنگی یا جمعی .همانند اصل حقوق به 
طورکلی .را نباید به شکلی کوته نظرانه یا شدیداً انحصارگرایا نه تفسیر 
کرد. در بستری که ما قرار داریم و پیوسته درحال جهانی شدن است 
«سیاست شناسایی»: باید مسیری دوطرفه باشد که دران نوعی جریان 
فراگیری دوسویه جریان دارد. در سویه جوامع یا فرهنگ های غير 
غربی» پیشینه استعمار و اثراتش بر اندیشه های لیبرال دمکراتیک غربی» 
فراگیری دوسویه را با مشکل مواجه می سازد. فرهنگ های غیر غربی 
که با واقعیات هژمونی جهانی روبرو شده اند ناگریزند موضعی دو گانه 
بگیرند: هم تأیید یا دفاع از سنن و هویت های فرهنگی و در عین حال 
بررسی و تجدیدنظر انتقادی (و شایدحتی تجدیدنظر رادیکال) در 
هویت های فرهنگی. این موضعگیری دو گانه» در بطن آن دسته 
از جنبش های رهایی بخش ملی در این فرن که الهامبخش تر بوده اند و بدون 
عقب نشینی به ضدهویت آنزواطلبانه یا نوستالژیک, متهورانه در مقابل استعمار 
مبارزه کردند» وجود داشته است. کل زندگی گاندی را اینگونه می توان فهمید. 
در مبارزات رهایی بخش در افریقا نیز .با توجه به نظرات امیلکار کابرال و 
فرانتس فانون .دیدگاه مشابهی وجود دارد. همانطور که در کتاب پوست سیاه؛ 
صورتکهای سفید. فانون آمده است افریقاییان ابتدا باید خود را از «ترس 
سیاهپوست بودن» یا انفرت از خود» درونی شده ای که استعمارگران مسبب 


آن بوده اند. رها سازند. این تلاش به طور طبیعی به تأیید و تأکید بر سیاه بودن 
یا «سیاهپوست بودن» منجر شد. 

وا U‏ 
فردی و فرهنگی به آن ضمیمه شده است. » یچ قاعده » ساده ای وجود ندارد 
که جایگزین این ستیز یا تنش شود. به بیان ارسطویی این تتش نباز به تقویت 
قضاوت مصلحت اندیشانه (حکمت عملی 00۳00655 (را پیش می اورد که به 
نوبه خود توجه به بافت پیچبده جهان های فرهنگی و اجتماعی در عرصه 
بای ۱35 تقویت و نیز اعمال چنین فضاوتی, دشوار و همراه با 

درساسات ما رن تیان ای تون که 
تبعیض و امتیازات فردی یا گروهی, و نیز چگونگی پیشبرد جهان شمول گرایی 
بدون گرفتار شدن در بازی های قدرت هزمونیک است. 

قضاوت مصلحت اندیشانه به معنای قضاوت میان عدالت به مثابه هنجار 
فرایندی و عدالت ۰ مثابه خیر یا «زندگی خوب» و نیز میان اصل حقوق 
ا ری موردیحت قرا ا تما اجه خر ری 
است. yS‏ اگر چه 
نمونه کنفوسیوس نیز الهام بخش و متضمن اشاراتی است. در اندیشه سنتی 
کنفوسیوس, تمایزی میان «فا» به معنای حق» قاعده پا قانونمندی و الی! به 
معنی رفتار درست و پسندیده )ا رفتار مطابق با «شعائر) پسندیده) گذاشته 
شده است. «فا؛ هنگامی که در پیوند با فرضیه انسانیت جهان شمول(0هز) قرار 
گیرد می توان ان رابه عنوان قاعده عام حق» که «حقوق» جهان شمول را در 
تقابل با «نعائر» (مسأله مورد توجه اخلاق کنفوسیوسی) می داند, تفسیر 
کرد.۱۲ 

در دیگر تمدن های بزرگ هم می توان به دیدگاه‌های مشابه دست یافت. 
در اسلام , حکومت قواعد با اشریعت» .قانونی که به طور برابر حاکم بر همه 
ا .هم ارز است .اما این قاعده همواره به واسطه ضرورت آشکار 
تفسیر, با مکاتب حقوقی مختلف که طرح های تفسیری متفاوتی را ارائه 
می دهند تعدیل شده و به واسطه SÎ‏ ۱ 
محاسبه ناپذیر تجربه» به چالش کشیده شده است. . در هندوئیسم از دیرباز 
تمایزی میان «سامانیادارما! یعنی فاعده عام و«ویسه سادارما» رفتار اخلاقی 
مبتنی بر تمایز برقرار بوده است. احتمالا پیشترین ن درهم تنیداگی مان قاعده و 
غير قاعده را می توان در اندیشه آسیایی «تائو» که معمولا به عنوان «راه» یا 
روش زندگی معنی می شود یافت. د.تی.سوزوکی, با استناد به شیفتگی غرب 
به قواعد جهان شمول محاسبه پذیر» به همدستی چنین قواعدی با 
صورت های یکسان ساز تفوق و کنترل که در تضاد با تأکید مذهب بودا 
بر تمایز غير ذاتی ب يا «صفات اصلی) ا است. اشاره کرده است. . در عصر 
ماکه عصر جهانی شدن است» بیشتر فرهنگ های غیر غربی برای اینکه 
بدون تبدیل شدن به زائده حکومت قواعد غربی» شکل های زندگی 
خود را دمکراتیک سازند» باید ضمن پرهیز از فرو غلطیدن به دامن 
محدودنگری» توجه به تمایز را از دست ندهند. به بیان راجنی کوتاری: 

دید گاه فلسفی راهنمای ما.... باید هم از جهان شمول انگاری 
امپریالیستی و هم از نسبیت باوری بی هنجار احتراز جوید. این دید گاه 
ا بر اصل خودمختاری هر موجود اعم از فرد و جامعه) 

برای رسیدن به خودشکوفایی» و هم بر اصل همگرایی همه این 

موجودات (فرد و جامعه) در چارچوب رابطه ای متقابل مبتنی بر ارزش های 
مورد توافق صحه گذارد. 


پی نوشتها: 


۷ هاپرماس در مورد چند فرهنگ 


اطلاعات سیاسی-اقتصادی»ش ۱۹۰ 


گی گرایی مقاله اء ی نوشته که قسمتی از آن » پاسخی به تیلور 
محسوب می شود. به نظر می رسد هابرماس در مقاله خود قصد دارد بدون بیان طرح اولیه 
اصلی اش که در ارتباط با حکومت جهان شمول قواعد ات گامهایی به سمت لی الیم 
نوع دوم تیلور بردارد. هابرماس با رجوع به وضعیت کانادا بیان می کند که«تئوری 
حقوق» به هیچ وجه نسبت به تمایزات فرهنگی» کور نیست» و در واقع این تثوری «به 
نسبت به شرایط اجتماعی نابرابر و نه نسبت به تمایزات فرهنگی» کور نیست. اما این 
بیانات» به هیچ وجه» کارت برنده ای را که در دست حقوق برابر افراد است» بی اثر نمی 
کند زیرا برای لیبرال دمکراسی» «نخستین و بیشترین حق را برای ازادی انتخاب و عمل 
افراد برابر تقاضا می کند و درعوض» حمایت فراگیر قانونی افراد را پیشفرض می گیرد» 
لذاء شناخت تمایز فرهنگی» «به مدل بدیلی که طرح فردگرایانه نظام حقوق را از طریق دیگر 
دیدگاههای هنجاری» تصحیح کند» نیاز ندارد.» 

۸. همان گونه که دریدا بیان می کند» بین رهیافت او و رهیافت لویناس» گذشته از تفاوت ها؛ 
شباهت هایی هم وجود دارد. تفاوت ها را می توان از نوع اصطلاح شناسانه دانست (مثلاً 
اصطلاح «عدالت» نزد لویناس : 
٩‏ دریداء باعنایت به وضعیت حقوق بشر می افزاید: : به نظر من ارمان کلاسیک رهایی هنوز 
کمتر از زهر چیزدیگری منسوخ شده است .ما امروز نمی توانیم با خشونت یا با سفسطه, ء صلاحیت 
آن را سلب کنیم ولی حداقل می توانیم پیچید گیهای ان را روشن سازیم). 
درحالی که این اظهارات دریدا عموماً جذاب بوده ولی کنار هم قرار ر گرفتن مقوله های او مانند 
حق و عدالت, قاعده و غیرقاعده» خرد و غیرخرد »و بویژه جمع عدالت با اجبار ریا خشونت (در 
بخش دوم که به تفسیری از والتربنیامین اختصاص یافته)» » مرا با مشکل مواجه می سازد. 
۰به نظر می رسد با وجود تأکید ب بر اهمیت عمومی تفاوت » یانگ می خواهد تفوق عدالت 
بر خوب زیستن را بپذیرد. 

۱ از د بین اعلامیه های مهم می توان به اعلامیه منشور افریقا در مورد حقوق بشر و مردم که 
در ژوئن ۱۹۸۱ در نایروبی تصویب شد و همچنین به اعلامیه اصول حقوق بومیان که در 
سپتامبر ۱۹۸۴ در کنفرانس جهانی ملل بومی» در پاناما به تصویب رسید اشاره کرد. 
۲ عنوان اصلی این نوشته حاصل تخیر عبارتی است که راجر تی. ایمز در مقاله » «شعاثر 
به مثابه حقوق» استفاده کرده است. 


به حکومت قواعد نزدیک تر انشگ:) 


اتاد ا در 
وھک رای هر ا ا 
0 نمایشگاه عکس کروھی 


(امیرحسین دوانی» «امیر سرافرازیان» 
و «مهدی سای منصور) تا ۷بان 
زینت بخش کارت شماره ۲ 
فرهنگسرای هنر خواهد بود. 

0 رھ گرا دانشجو به 
مناسبت فرارسیدن ماه مبارک 
رمضان اقدام به برگزاری مسابقه 
مقاله نویسی با عنوان «روزه دروازه 
عبادت» کرده سرت تلفن: ۶ 

0 نمایشگاه طراحی و 
نفاشی هنر جویان: کیوان 
عسکری» خانم ها زهرا بوربور 
کریمی, محبوبه طاهرنیا و میترا 
نابغی در نگار خانه شفق پریا 
شد. تلفن: ۸۵۵۴۰۱۶ 

۵ فرهنکسرای افوا به 
مناسبت فرارسیدن ماه مبارک 
رمضان, ماه نزول قرآن, ۰ 
برگزاری مسابقه نما 
نویسی «قصه های قرآن» کرده 
است. تلفن: ۶۲۳۷۳۷۰ 


اطزایات 


عمارت‌سردر باغ‌ملی‌با اجرای 
آیین‌سنتی نقارهزنی کشایش بافت 


0 سردر باغ ملی» پس از 
چندین سال مرمت با حضور 
مسئولان فرهنگی کشور و با 
اجرای انين سنتی نقاره زنی 
گشایش یافت. 

ده گ زارش واحد 

ا سازمان میراث 
کی» طرح مرمت واحیااین 

بای تاریخی ا سال‌های 
۷ ۸۰ صورت گرفته است. 
مرمت این مجموعه به وسعت 
۰ مترمربع با اعتباری معادل 
۷۰میلیون ريال که ۱۲۰میلیون 
ریال ان از طریق شهرداری 
تاءمین شدهء انجام شنله. انتت. 
عمارت سردر باغ ملی در 
سال ۱۳۳۰ هجری قمری در 
جنوب میدان مشق .که دل آن 
قشون بوده, احداث شده است. 
در دورانی که رضاخان 
وزیر جنگ بود در مدخل میدان 
مشق سابق که محل تمرینات 
نظامی قشون عهد قاجار و 
سلطنت فتحعلی شاه بود. سردر 
بلند و باشکوهی ساخته شد. این 
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Ce ی‎ E 
شد که قبلا در همین مکان جای‎ 
داشت و به بنای فعلی شبیه بود.‎ 
پس از اختصاص بسیاری از‎ 
زمین های میدان مشق به باغ‎ 
ملی این ن دروازه به سردر باغ ملی‎ 


معروف شد. 


با ساخته شدن بناهای 
پیرامونی» سردر باغ ملی در میان 
ساختمان ها یی همچون 
پست خانه مرکزی و بنای 
قدیمی شرکت نفت ايران و 
انگلیس احاطه شد. ساختمان 
شهربانی کل کشورء وزارت امور 


ادیبات کلامی بامحد ودیت هاو تنگناهای جد ی روبرواست 


0 بهرام بیضایی» نویسنده و 
کارگردان عرصه تئاتر و سینماگفت: 
حوزه ادبیات کلامي وبیان اندیشه 
با محدوديتها و تنگناهای جدی 
روبرو است. رِ 

وی در گفتگو با «ایرنا» کمبود 
امکانات و تمرکز بودجه در نهادهای 
دولتی رااز مشکلات عمده حوزه 

کارگرداننمایش «شب هزارو 
یکم» از آنچه «بیگانگی برخی 
تصمیم گیران فرهنگی در مواجهه با 
عرصه هنرهای نمایشی» خواند. 
انتقاد کرد و گفت: تعاریف اهالی 
فرهنگ و هنر پا تعریف های رسمی 
متولیان فرهنگی متفاوت استست» 

عده‌ای در عرصه تئأتر به رغم 
همه تنگناها و تنبلی و کسالت 
توضیه شده» می کوشند که کار 
فرهنگی ارائه کنند و به همین دلیل 
مدام به دنبال باز کردن راهی برای 
سخن گفتن و بازگو > ردن 
استعدادهای وه هستند» ما مادولت 
گیگ کی فضای فرهنگی 
ی 
ین کارگردان افزود: : فعالیت 
۳ ۵ در کشور از انیت شقلی 
برخوردار نیست وهی ج پیش بینی 
برای مشکلات اهألی تثاتر و 


دغدغه های آنها نشده است. 

بیضایی گفت: تاوقتی که همه 
جیز در راستای «زیر نظارت 
قراردادن» است راههای گسترش 
فرهنگ بسیار محدود خواهد بود. 

وی» از تعدد دستگاههای 
نظارتی و دخالت افراد غیرمسئول 
در حوزه فرهنگی کشور انتقاد کرد 
و گفت: تعدادی به خود اجازه 
می دهند بنا به هر دلیلی وارد تئاتر 
شوند و در گیری. اغتشاش 

و یجاد کنند و خود ر 
دا ار و ف e‏ 

کارگردان نمایش «شب 
هزارویکم» افزود: اگر قرار است 
نظارتی بر عرصه هنرهای نمایشی 
صورت گیرد» باید در قالب 
معیارهای تعریف شده و به شکلی 


حا ضر نما یش (صه شب 
هزارویکم» را درسالن چهارسو تئاتر 
شهر به روی صحنه می برد. 
به گفته وی» این نمایش سه 
پرده‌ای» سه بخش ازتاریخ ایران را 
بررسی می کند. 
بخش نخست» دارای لحن و 
کلامی حماسی است که متعلق به 
عهد حماسه است؛ بخش دوم لحن 
0 
همزمان ِ مپارک رمضان 
نمایش «شب هزار و یکم» با 
نیم ساعت تاخیر اجرا می شود 
۵نمایش «شب هزار ویکم) به 
کارگردانی «بهرام بیضایی» به 


رمضان» از اول ماه رمضان با نیم 
ساعت تاخیر. ساعت ۷۸ به روی 
صحنه مي رود. ِ 

به گزارش خبرگزاری مهر»» 


خارحه. موزه و کتابخانه ملک؛ 
موزه ملی ایران و کتابخانه ملی 
ایران و... و در مراحل بعد این 
سردر را درپرگرفت. 

سردر باغ ملی دارای 
درهایی بزرگ آز جنس فلز آهن 
و الیاژ برنج است که یک سال 
بعد از پایان بنای اصلی نصب 
شد. این دروازه از سه ورودی با 
طاق های ھهلالی زیبا شکل 
گرفته است. سردر وسطی 
بزرگ تر از درهای طرفین است 
و هر ورودی دارای در دولتی 
است. 

بالای ورودی وسطی 
اتاقکی به شکل کلاه فرنگی با 
بام شیروانی ساخته شده که از 
طریق پنجره‌هایی با طاق هلالی 
به دو سوی باغ ملی باز می شود. 
این اتاق دراصل نقاره خانه بود 

و از آنجا طلوع و غروب 
خورشید رابا نواختن شیپور به 
اطلاع موم می رساندند. 

قاب کاشی کاری در بالای 
طاق بزرگ با دو نقش شیر و 
خورشید و پرچم ایران به 
گونه‌ ای قرینه مزین شده است. 

یک سوی شیر و خورشید 
الرحیم» و در سوی دیگر جمله 


امده است. 


خسرو سینایی.ر ئیس‌هبات مد بر ۵ 
دجم بت ار سیتهای‌می ابران سد 


خسرو سینایی به عنوان 
رئيس هبات مدیره» فر شته 
طاثرپور به عنوان نایب رئیس» 
علیرضا شجاع نوری؛ » خزانه دار» 
وفضل الله یوسف پور به عنوان 


کارنگارش‌سمفونی‌بزرگ 
امام رضارع) به‌پایان‌رسید 


۵ شاهین فرهت» نوشتن 
اا رانك 
«شاهین فرهت» در گفتگویی 
ضمن بیان این مطلب. افزود: در 
حال حاضرء نوشتن این سمفونی 
که از اوایل تابستان کار روی ان را 
اغاز کرده بودم» به پایان رسیده 
اسسستا: من این سمفونی رادر چهار 
قسمت تنظیم کرده‌ام که محتوای 
- انها شامل ا تلاش ها و 
سعی‌هایی است که امام رضا(ع) برای راهنمایی بشرانجام داده‌اند. 
O‏ بت 
رابا زبان موسیقی به تصویر بکشم.«فرهت» گفت: در این کار که 
به صورت تلفيقي است و مثل دیگر اثارم تم غالب آن ایرانی 
است» از نوحه‌های خیلی معروف نیز کمک گرفته‌ام. » جون بسیاری 
از نوحه ها جزو فرهنگ این مرز و بوم شنانه. . اشت: 
سمفونی ببزاد رابه صحنه می بر برم 
۵ پوئم سمفونی ابهزاد» را آذر ماه امسال به صحنه می برم. 
«شاهین فرهت» آهنگساز در مورد سمفونی «بهزاد» که به 
مناسبت بز رگداشت «کمال الدین بهزاد» نقاش و مینیاتوریست 


سه شنبه۶آبان ۲-۱۳۸۲ رمضان ۲۸-۱۴۲۳ اکتبر ۲۰۰۳ -شماره۲۲۹۰۶ ۷ 


فروش ۲۳میلیون تومانی «خسیس» 


۵ نمایش «خسیس» اثر 
«مولیر» در هفته سوم اجرای 
خود پس از ۲۰ اجرا با استقبال 
۰هزار و ۸۰۰تماشاگر مواجه 
شد و ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان فروش کرد. 

به گزارش روابط عمومی 
کار گردانی «ابوالفضل 
پورعرب» در تالاار وحدت به 
روی صحنه می رود. 

یکی دیگر از نمایشهای 
پو تماشاگر .ون حال اجرا 
نمایش «شب هزارویکم» 
بهرام بیضایی است که از ۲۶ 
شهریور درتالار ۱۳۰ نفره 


چهارسو تئاتر شهر به روی 
در ۲۲ اجرا ۵ هزار و ۳۵ عدد 
بلیت فروخته و ۵هزار و ۶۵۶ 


تماشاگر آن را دیده اند و 


تاکنون موفق به فروشی 
معادل ۱۵ میلیون و ۱۰۵ هزار 
تومان شده است. 


برجسته ایرانی ساخته شده است» افزود: 
است و سع را پر هار و لطافت های روح و 
زندگی یک مینیاتوریست را از یک سو و درام تاریخی و ارزش 

طرهت: وروت های لان ردیر سمفونی های 
ساخته شده توسط وی, گفت: از لحاظ سبک و در شیوه 
ملودی‌نویسی و نحوه هارمونیزه کردن» این اثر شباهت هایی به 
آثار قبلی ام دارد. اما گستره ملودی‌ها وسیع تر است و شخصیتی 
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زمانی که اثر جدید یک هنرمند با کارهای گذشته تفاوتی 
نداشته باشد »آن روز مرگ هنری یک هنر مند اتفاق افتاده است. وی 
قسمت ساخته شده است و حدوداً 


افزود: ین سعفونی در یک 


اساسنامه و تعیین اهداف بود و 
همزمان با جشنواره فیلم فجر؛ 
برنامه‌های خود را اعلام خواهد 
کرد.وی در ادامه تصریح کرد: 
قرار نیست کار تولیدی و تجاری 


تم اصلی این اثر شرقی 


0 فیلمبرداری بیست 
وچهارمین فیلم مسعود کیمیایی 
«سربازهای جمعه» اغاز شد. 

افشین دش رواب 
عموری این فیلم. در گفتگو با 

خبرنگار هنری «مهر»» با اعلام 
این خبر» افزود: چند پلان 
عمومی در حوالی عوارضی 
0 ترمینال شرق و بالاتر از 

میدآن ونک» فیلمبرداری شد. 

فیلمبرداری این فیلم چند 


بار به تعویق افتاده بود و بالاخره 


فیلم های جدید 
سبکه‌وید بویی 
سوره 
یلم های سینمایی 
دنبای ازدهاء شوالیه جران و 
عروس دزدان به همراه ۱۴ 


دیروز» همان طور که کیمیایی 
پیشتر اعلام کرده بود» در یک 
روز تعطیل آغاز شد. 

گزارش خبرنگار هنری 
«مهر» از اخحرین تغییرات در 
ES‏ 
کرو ET‏ 
فرح پو و مايا اسکوین د 
می دهند و منشی صحنه فرناز 
جمشیدی مقدم است. به علاوه 
کوهیار کلاری تصویربرداری 


پشت صحنه را انجام می دهد. 

در این فیلم. > محمدرضا 
فروتن» بهرام رادان» پولاد 
کیمیایی و پزمان بازغی؛ نقش 
سربازهایی رادارند که به همراه 
گروهبان)» حوادث این فیلم را 
رقم می زنند. 

انديشه فولادوند (شاعر و 
موزیسین» در نخستین تجربه ی 
بازیگری خود)» مریلا زارعی؛ 
بیژن امکانیان» سعید پیردوست 
و کیانوش گرامی به همراه 
سیاوش شاملو (فرزند مرحوم 
احمد شاملو)ایفاگر دیگر نقش های 
فیلم (سربازهای جمعه» هستند 
که به تهیه کنندگی هدایت فیلم 

از دیگر عوامل فیلم می توان 
به محمود کلاری (مد یر 
فیلممرداری)» بابک رت 
هر ه پردازی) و ار 
خانزادی (صدابردار) اشاره کرد. 


اجرای ۶ نمایش درتناتر شهر 
0مجموعه تئاتر شهر فعالیت های خود را با اجرای شش نمایش 


ادامه می دهد. به گزارش روابط عمومی تئاتر شهرء نام نمایشهاء محل 
اجراء نویسنده و کارگردان. ساعت اجراء مدت اجراو قیمت بلیت به 


شرح زير اعلام شد: 


«سوگ سیاوش) تالار اصلی .نویسنده و کارگردان: پری صابری؛ 


ساعت ۱۹۰۳۲۰ دقیقه» مدت ۱۵۰ دقیقه. 


مناسبت فرارسیدن ماه مبارک 


آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی تهراویس ایران _ 
سهامی خاص به شمازه ثبت ۱۰۹۴۸۹ 
طبقی ا مج عمرمی عادی سب مرن ۳ شرکت مزیور که در تاریخ ۸۲/4۲۱ 
:= ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۱ به ته 


1 آقای یروس بزدنی ه بارس اصلی و آقای هن فقیبه ست ارس علی بل رای 


ش رکت کابل باختر (سهامیی عام) در نظر دارد 
نسبت به فروش اقلام مازاد خود به شرح زیر اقدام نماید. 
لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می‌آید جهت بازدید 
و دریافت برگ شرایط مزایده و نیز رویت اقلام فوق از 
تاریخ نشر این آگهی به مدت ۱ روز کاری به آدرس تهران 
میدان فاطمی - میدان گلها - خیابان کاج جنوبی نبش کوچه 
نهم - شماره ۷۷ مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با 
تلفن ۸۹5٥۱۱۳-۱١‏ تماس حاصل فرمایید. 
۱- شش دانگ یک باب ساختمان دو طبقه با کاربری 
اداری واقع در آدرس فوق و به مساحت ۴۱۰ متر 
مربع زمین و ۴۵۴ متر مربع زیربنا 
۲ پیکان سواری مدل ۱۳۷۳ یک دستگاه 
(حاضر بکار) 
۳- رنو سواری مدل ۱۳۶۷ یک دستگاه (حاضر بکار) 
- شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است حق 
حراج برای شرکت محفوظ می‌باشد. 
- هزینه آگهی روزنامه و کارشناسی بالمناصفه بین 
برندگان تقسیم خواهد شد و به عهده نامبردگان خواهد 
لو د. 

شرکت کابل باختر (سهامی عام) 


پیش از این» نمایش «شب هزار و 
یکم در ساعت ۰ دقبقه در تالار 
چهارسو تئاتر شهر به روی صحنه 
می رفت. 

«شب هزار و یکم» نمایشی 
سه اپیزودی است که در اپیزود 
ول ان «حمید فرخ نژاد. بهناز 
جعفری و پانته | بهرام» در اپیزود 
دوم «مژده شمسایی 
سکندری و اکبر زنجانپور» و در 
پیزود سوم نمایش «شبنم طلوعی» 
علی عمرانی و شبنم فرشادجو» 
یفای نقش می کنند. 


0 ستاره 


اعطای عاملیت فروش . ربعم 
و خدمات پس |زفروش ر 


به منظور توسعه عاملیت فروش و خدمات + 

پس از فروش در کلیه مناطق کشور از © : e‏ 
تم دارندگان جواز کسب مر تبط 

دعوت به همکاری می‌نماید. 

متقاضیان می توانند درخواست خود را 

با شرح امکانات موجود به صندوق پستی 

۵۷۵-۹ ارسال و یا با نمایر۸۷۹۶۱۳۰ 

حاصل نمایند. 


7۸ ِ 
سرت اران 
شرکت گاز استان مازندان 


آگهی مناقصه 


ش رکت گاز استان ماژندان درنظر دارد: 
احداث خط تغذیه و شبکه توزیع گاز فاز ۸ شهرستان 
آمل را از لوله قطرهای ۲ الی ۱۰ اینچ به طول تقر 

٩‏ کیلومتر را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 
لذا از کلیه شرکت‌ها و پیمانکاران متخصص که تجریه کافی 
در این زمینه داشته و دارای رتبه بندی مناسب از سازمان 
مدیریت و برنامه‌ریزی می‌باشند دعوت می‌شود جهت اعلام 
آمادگی و شرکت در مناقصه فوق از تاریخ درج آگهی به مدت 
۰ (ده) روز به خدمات پیمان‌های استان واقع در ساری بلوار 
آیت! کا -ساخمان مرکری شرعت کار اسفان مارفران 
ا ا مرا 4 

در ضمن هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد. 


روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران 
«سهامی خاص» 


مدير عامل بنیاد حمایت از انجام دهیم. » ما فقط یکسری 
سینمای ملی ایران انتخاب زمینه حمایتی درداخل و خارج 

۳ ین خبر» گفت: سینمای ملی ایران و سینماگران 
تشکیل | نها ف ایرانی ایجاد خواهيم کرد. 
1 ترگزازی. علسان براساس ین گزارش, با 


برگزاری مسایقه عکس «میشران رمضان» 

0معاونت فرهنگی .دانشجویی سازمان آموزش و پژوهش حوزه هنری 
به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان. مسابقه عکس با عنوان «مبشران 
رمضان» بر گزار می کند. این مسابقه که با عنوان های گنبد نبلوفری و (مبشران 
رمضان) طراحی شده» در دو بخش کلی «نباز» نماز» نیایش» و «مساجد و 
اماکن زیارتی» در سطح مراکز آموزشی سراسر کشور و به صورت آزاد 
بر گزار می شود. علاقمندان می توانند آثار عکاسی خود را تا ۲۵ آذر ماه به 
دبیرخانة مسابقه» واقع در تقاطع خیابان حافظ و سمیه» حوزه هنری سازمان 
تبلیغات اسلامی »> واحد سازمان اموزش و پژوهش» معاونت فرهنگی . 
دانشجویی ارسال کنند. 


عنوان یک نهاد غیرانتفاعی» دفاع 
از کیان سینمای ایران» حفظ و 
موقعیت و ارزش های سینمای 
ایران را به عنوان یک هنر ملی 
در راستای اهداف خود دارد. 

سید محمد بهشتی» خسرو 
سینایی» منوچهر شاهسواری» 
علیرضا شجاع نوری, فرشته 
طائرپور» عباس کیارستمیء مجید 
فی بغ و وف له 
یوسف پور» اعضای بنیاد حمایت 
از سینمای ملی ایران O‏ 


فیلم انیمیشن که براساس 
بهترین داستانهای ادبیات 
جهان ساخته شده انده تو سط 
موسسه هنرهای تصویری 
سوره حوزه هنری بزودی 
وارد شبکه ویدئویی کشور 
خواهند شد. 

به گزارش ستاد خبری حوزه 
هنری, اسامی فبلم‌های آنیمیشن و 
داستانهایی کا تیار مان 
انها ساخته شده‌اند» بزودی اعلام 
خواهد شد. 


اگم تمد شد مناقصه 
کھی نمد د 

ا ل کیلان جهت ایجاد 
به ارتفاع TT OTT‏ 
مناقصه را به شرح ذیل تمدید می‌نماید. 
1- آخرین مهلت تحویل پاکات ساعت ۱۴ مورخ ۳۸۴/5۸716 
خواهد بود. 
۲- تاریخ باز گشایی پاکات مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۱۱ خواهد بود. 
بدیهی است سایر موارد مربوط به مناقصه فوق کماکان به قوت 


خود باقی خواهد بود. 
تلفن‌های تماس ۲۲۷۲۳۳۲ و ۲۲۳۷۲۳۴۴ 
دورتویس ۰۱۳۱-۷۷۲۳۴۵۶ 


شرکت مخابرات استان گیلان 


شرکت مخایرات استان تهران 
اداره کل مخایرات شهرستانهای استان تهران 
آگهی اصلاحیه شرابط مناقصه 
شماره ۳۱۱۰ /ش ت ۸۲۱ 


بدینوسیله به اطلاع می‌رساند به موجب تغییرات ایجاد 
شده در شرایط مناقصه شماره ۲۱۱۰/ش ت۸۲ موضوع 
اجرای عملیات طرح توسعه شبکه کابل مرکز تلفن 
انديشه ٤‏ و ه ازتوابع شهریار در محدوده اداره کل 
مخابرات شهرستانهای استان تهران از شرکت کنندگان 
درمناقصه جهت دریافت شرایط مناقصه و داوطلبان 
جدید مایل به شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید 
ازتاریخ نشر آگهی با ارائه معرفینامه کتبی در ساعات 
ul‏ ی ی 
طالقانی- روبروی بیمارستان ۰۰۲ ارتش - طبقه سوم 
مراجعه و پس از واریز مبلغ 2۰.۰۰۰ ریال به حساب ٩۰۰2۱‏ 
بانک ملی شعبه طالقانی (کد ۹6) و با اراقه رسید بانکی 
اسناد مناقصه را دریافت و باتوجه به مندرجات آنها 
اسناد مذکوررا مهر و امضا نموده و به ضمیمه پیشنهاد 
قیمت خود حداکتر تا ساعت ۱/۳۰ روز یکشنبه ۸۲/۸/۱۱ 
به نشانی اعلام شده تسلیم نمایند. 1۲. ۷۷W ۷W.)‏ 


روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران 


۴ الف 


0 رشب هزار و یکم» تالار چهارسو .نویسنده و کارگردان: بهرام 


بیضایی. ساعت: ۱۸ مدت ۸۰ دقیقه» قیمت بلیت ۲۰۰۰ تومان. 


٥‏ «اورفه» تالار قشقایی .نویسنده: محسن حسینی (براساس متون 


کهن یونان باستان» کار گردان: محسن حسینی» ساعت: ۸/۳۰ مدت ٩۰‏ 
دقیقه» قیمت بلیت ۱۵۰۰ تومان. 


0 «آخر خط) .تالار سایه: نویسنده: پتر تورینی» مترجم: علی امینی 


نجفی» کار گردان: سهراب سلیمی» ساعت: ۱۸۳۰ مدت: ۷۰ دقیقه» قیمت 
بلیت: ۱۵۰۰ تومان. 


0 «لوله» تالار کو چک (شماره ۲ نویسنده: مهرداد رایانی مخصوص. 


کارگردان: نیما دهقان» ساعت ۱٩‏ مدت: ۸۰ دقبقه» قیمت بلیت: ۰ تومان. 


0 «هشتمین خوان» تالار نو» نویسنده: محمدرضایی راد» کارگردان: 


آروند دشت ارای» ساعت ۱۸/۳۰ مدت: ۷۰ دقیقه» قیمت بلیت: ۱۰۰۰ تومان. 


گفتنی است» گيشه تثاتر شهر» هر روز به جز شنبه‌هاء از ساعت 4۸٩۱۶‏ 


آماده پیش فروش بلیت نمایشهاست. تثاتر شهرء شنبه ها تعطیل است. 


هتم چاشنی بخش ر 
فر اخوان عضو بت دفت ن او" 
دفتر شعر جوان برای دوره نهم فعالیت خود از میان جوانان دارای ذوق و استعداد شاعری عضوگیری می کند. 
ازکلیه جوانان شاعر(ه۱ تا ۲۵ ساله) در سراسر کشور دعوت می‌شود. اصل یا کپی فرم زیر را تکمیل و به همراه ۳ نمونه شعر, 


برای بررسی» حداکثر تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۸۲ به نشانی: تهران . خیابان دکتر شریعتی. خیابان شهید کلاهدوز (دولت سابق). نبش 
خیابان شهید نعمتی. خانه شاعران ایران. دفتر شعر جوان و یا به نشانی: تهران. صندوق پستی ۱۳۱۵-۱۱۷۰ پفرستند. 


نام و نام خانوادگی سال تولد 


تحصیلات نام دانشگاه 


محل تولد 


چنانچه مجموعه شعری از شما انتشار یافته و یا در مجلات آتاری را به چاپ رسانیده اید لطفا ذکر کنید: 


نشانی و تلفن: 


شرکت مخابرات استان تهران 
اداره کل منطقه دو تلفن شهری 
آگهی مناقصه 
شماره ۸۲/۲۵/۴۱ 
اداره کل منطقه دو تلفن شهری در نظر دارد انجام 
لا ال ار را را ار 
یک) در مرکز تلفن شهید لطیفی خود را به پیمانکار 
واجد شرایط حقوقی واگذار نماید. داوطلبان شرکت 
دافم توا اقا نت ای با ار 
معرفینامه کتبی در ساعات اداری به واحد خرید و 
قراردادهای این اداره کل واقع در تهران - خیابان 
ولیعصر - روبروی بیمارستان نیروی انتظامی - 
کوچه شهید یزدان پناه - پلاک ۰ طبقه دوم اطاق 
۲ مراجعه و پس از واریز مبلغ ۰۰/۰۰۰ ريال به حساب 
۲ باتک ملی شعبه پردیس کد ۱۲۰۱ به نام شرکت 
ما ای رادرس ای اد 
مناقصه را دریافت وبا توجه به مندرجات آن پيشنهاد 
قیمت خود را تنظیم و حداکثر تا ساعت ۱2:۳۰ مورخ 
۷ به نشانی فوق تسلیم نمایند. 
WWW.TCT.IR‏ 


روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران 


۵۸۱ م الف 


شرکت مخابرات استان تهران 
شرکت مخایرات استان تهران 
اداره کل مخابرات منطقه کرج 
آگهی مناقصه 

شماره ۸۲/5/۱۰۸۸ 
اداره کل مخابرات منطقه کرج درنظر دارد نگهداری 
شبکه کابل. هوایی و ۲6 مراکز شهید فهمیده و امیرکییر 
وشهید آثاری را به پیمانکار واجد شرایط (شخص 
SS‏ 
داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 
انتشار این آگهی در ساعت اداری به اداره امور 
عمومی به نشاتی کرج نبش میدان سیاه - ساختمان 
اداری اداره کل مخابرات منطقه کرج - طبقه سوم - 
اتاق ۳۱ مراجعه و با ارائه معرفینامه معتبر فرم بانکی 
E‏ 
به حساب ٩۰۰۵‏ اسناد مناقصه را دریافت و با تو جه 
به مقاد آن پیشنهاد خود را تنظیم و حداکثر تا ساعت 
۰ ا 
فوق الذکر تسلیم نمایند. 

e .TCT.IR 

روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران 


۳ م الف 


ھر سعدا 
0 
رئیس هیأت مدیره شورای خانه‌های 
ریاضیات ایران: 


۸خانه ریاضبات در 
نیشابور . خبرگزاری 
جمهوری اسلامی: 
رئيس هیاءعت مد پر ه 
شورای خانه‌ های ریاضیات 


کشور اظهار داشت: در حال 
حاضر ۱۰ خانه ریاضیات به طور 


اطزایات 


نمایشگاه توانمندیهای استان کرمان در مالزی 
به کار خود پایان داد 


مالزی . کوالالامپور . خبرنگار اعزامی 
اطلاعات: نمایشگاه توانمندیهای استان کرمان در 
E OS‏ 
و ۱ از نان 

مقیم مالزی برگزار شد» خانم «جمالیا» رئيس 
جهانگردی شهر کوالالامپور با تاکید بر 

مشارکت کرمان و مالزی در زمینه صنعت 
گردشگری, اظهار داشت: برای رونق این صنعت 
و جذب جهانگرد بايد هزینه کرد. 

وی گفت: زمانی مالزی حتی از کرمان 
کوچکتر بود» اما ما ایمان داشتیم که با خرج کردن 
می توانیم گامهای مؤثری برای جذب گردشگر 
بر ری 5 در نال گذشته ۱۳ میلیون 


به قابلیتهای موجود استان کرمان» اظهار داشت: 
کرمان از نظر صنعت» معدن و کشاورزی بسیار 
قوی است و باید همه دست به دست هم بدهند 
تا از نظر جهانگردی هم فعال شود. 
وی افزود: امروز صنعت جهانگردی تنها در 
قالب بازدید از یک منطقه نیست, بلکه به نوعی 
تمامی بخش‌ها اعم از صنایع. خدمات و حمل و 
نقل از ان تایید می گیرند. وی اظهار امیدواری کرد 
که روابط میان کرمان و کوالالامپور روز به روز 
تحکم تر شود. پیش از سخنان خانم «حمالیا)» 
سیاوشی معاون استانداری و حجت الاسلام 
عرب پور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کرمان 
در سخنانی از خدمات و زحمات بر گزارکنند گان 
و گروههای شرکت کننده در این نمایشگاه تشکر 


فرودگاه بین المللی امام 
خمینی (ره) با ۹۸ درصد 
پیشرفت فیزیکی تا پایان 
ا به بهره برداری 
می رسد. 


قرمز مشکی @ 


وزیر راه و ترابری: 


فرودگاه بین المللی 
امام خمینی ره 
تاپایان مسال به 

بهره برداری می رسد 


وزیرراه و ترابری گفت: 


اصفهان .خبرنگار اطلاعات: 
۸ میلیون تن انواع محصولات 
کشاورزی و دامی سال گذشته در 
استان اصفهان تولید شده است. 

مهندس فتاح الان رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان با بیان این مطلب» گفت: 
در سال زراعی گذشته از سطح ۳۲ 
هزار هکتار مزارع گندم ۰ هزار 
تن محصول برداشت شد و متوسط 
عملکرد مزارع گندم نیز ۲۲۳۰ 


اتید کرم که به حرم کیلوگرم در هر هکتار بوده که این 


میزان بالاترین عملکرد در سطح 
کشور است. 

وی استفاده از بذر اصلاح 
شده» تاءمین به موقع اب» مبارزه 
با علفهای هرز و سن غلات و 
انجام عملیات بهزراعی را از جمله 
دلایل افزایش تولید گندم در هر 
هکتار بیان کرد و گفت: در حال 
حاضر ۲۹۹ هزار تن گندم مازاد 
برنیاز کشاورزان استان اصفهان 
خریداری شده که این میزان نسبت 
به سال قبل ۶۳ درصد افزایش 


سه شنبه۶ آبان ۲-۱۳۸۲رمضان ۲۸۰۱۴۲۴ اکتبر ۲۰۰۳ -شماره۲۲۹۰۶ ۸ 


۰ هزار تن سیب سمیرم؛ امسال به خارج صادر می شود 


داشته است. 

وی همچنین گفت: در زمینه 
تولید دانه‌های روغنی نیز در سال 
زراعی گذشته ۷۰۰ تن کلزا از 

یکصد هکتار زیر کشت این 
محصول در استان برداشت شد که 
در هر هکتار ۱۶۰۰ کیلوگرم عملکرد 
ین محصول بود. در حالی که 
عملکرد جهانی سطح زیر کشت 
کلزار ۱۳۰۰ کیلوگرم در هر هکتار 
ست. وی افزود: در سال زراعی 
مسال نیز ۲۵۰۰ هکتار از زمینهای 


گندم خریداری شده از کشاورزان استان اصفهان نیکو کار خراسانی ۱۳۲ مدرسه 
۳درصد افزادش دافت 


در دست ساخت دارد 


شیروان .خبرگزاری جمهوری 
اسلامی: نیکوکار خراسانی ۱۳۲ 
آموزشگاه در دست ساخت دارد که 
از این تعداد تاکنون ۲ آموزشگاه به 
بهره برداری رسیده است. 

خانم خیامی در مراسم آغاز 
عملیات ساخت دبیرستان کار و 
دانش در شیروان» گفت: با بهره 
برداری از این تعداد مدرسه بیش از 
۵ هزار دانش اموز از فضای 
اموزشی مناسب بهره مند شده اند. 

وی افزود: عملیات ساخت 
۲ آموزشگاه دیگر در خراسان با 


حدیت در حال انجام است که تعداد 
زیادی از انها تا پایان امسال به بهره 
برداری می‌رسد. او گفت: از این 
ی در شهرستان 
شیروان با هزینه بیش از ۶میلیارد 
ریال ساخته می شود. 


او عشق به وطن و خدمت به 
آینده را انگیزه ساعت آموزشگاه در 
استان خراسان عنوان کرد. 

دبیرستان کار و دانش شیروان 
درزمینی به مساحت ههزار مترمربع 
و هزینه ۲میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال 
ساخته می شود. 


رسمی در شهرهای مختلف 


کشور فعالیت دارند. گردشگر داشته ایم. 


و قدردانی کردند. 
این نمایشگاه از ۲۲ تا ۲۵ اکتبر (۳۰ مهر تا ۳ 


آباد سفر کرده بود» افزود: با 
بهره برداری از اين فرودگاه 


ر‌ضان, بهار شرآن را برای مردم خوزستان به ارغان آورد 


ستان اصفهان به کاشت کلزا 


ختصاص پیدا خواهد کرد. 


دکتر فروزان خردیژوه 
افزود: خانه‌های ریاضیات برای 
گسترش فرهنگ ریاضی در 
سطح کشور ایجاد شده اتت: 

وی تصریح کرد: در حال 
حاضر ۸ خانه ریاضیات نیز به 
طور غیر رسمی در شهرهای 
مختلف کشور فعالیت دارند, که 
با تدوین آئین نامه عضوگیری» 
شرایط عضویت رسمی انها 
فراهم خواهد شد. 


وی گفت: هر چند ما کوچک هستیم اما 
قدوت این رادازيم که موفق, شريه ری با اشازه 


آبان) در شهر کوالالامپور برگزار شد. 


همایش طرح فراگیری حرفه مخابراتی در اراک بر گزار شد 


اراک . خبرنگار اطلاعات: 
نخستین همایش طرح فراگیری 
آموزش فنی و حرفه ای رشته های 
مخابراتی استان مرکزی در اراک 
برگزار شد: به گفته رضوانی. 
مدیرعامل شرکت مخابرات استان 
مرکزی؛ این طرح به پیروی از 


سیاست دولت در امر کاهش 
تصدی گری بخش های دولتی و 
فعال کردن بخش خصوصی از سال 
شد. وی افزود: شرکت مخابرات 
اتان مرکزی با همکاری سازمان 


مددر انجمن آمار ادران از تغسر در آزمون سراسری دانشگاهبا خر داد 


نیشابور. خبرگزاری جمهوری اسلامی: مدیر 
انجمن امار و عضو شورای اجرایی اتحادیه 
انجمنهای معلمان ایران از تغییرات در نحوه 
برگزاری اموك سراسری دانشگاهها خبر داد. 
دکتر علی رجالی گفت: این تغییرات با 
همکاری انجمن انا شورای اجرایی اتحادیه 


انجمنهای معلمان ایران و سازمان سنجش صورت امد. 


می گيرد. 


آزمونهای ورودی به دانشگاهها که آذر ماه گذشته 
در اصفهان برگزار شد در قالب یک طرح به 


وی افزود: 
بینش ریاضی .راه حلی برای کنکور که به عنوان 
یک مشکل بزرگ اجتماعی محسوب و آموزش 
کشور را تحت الشعاع قرار داده. پیدا کنیم. 


کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس شورای 
اسلامی اراثه شده است. 

او گفت: طرح 
نمایند گان عضو این کمیسیون قرار گرفته و بزودی 
با تلفیق در طرح ارائه شده از سوی هيات دولت 
به صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد 


این انجمن مورد پذیرش 


بر آن هستیم تا با استفاده از یک 


سیستم مکانیزه شهرسازی در شهرداری فرچک راه‌اندازی شد 


٥با‏ راه اندازی سیستم مکانیزه 
شهرسازی در شهرداری قرچک» 
گردش کار پرونده های این 
شهرداری به صورت کاملاً مکانیزه 
صورت می گیرد. 
مهندس سید حجت موسوی 
شهردار قرچک با بیان این مطلب» 


نقطه ای از دنیا وضع پرونده‌های 

خود در شهرداری را از طریق 
ان تمه پیگیری کنند: 

مهند س موسوی» نصب 

یستم مدرن شهرسازی را در 

راستای تکریم ارباب رجوع و عمل 


به منویات مقام معظم رهبری 
انیت و تاء کید کرد: با راه‌اندازی 
این سیستم» شهروندان می توانند در 
سریع رین زمان ممکن و بدون 
معطلی پرونده‌های خود را پیگیری 

و پاسخ لازم را دریافت کا 


۰ کارآموز جویای کار را در 
رشته‌های مخابرات تی کابل و سوئیج 
آموزش داده است که آاده 1 
در بخش خصوصی و پیمانکاری 

درپایان این همایش گواهینامه 
اموزشی پایان دوره ۲۰ کاراموز به 
انان اهدا شد. 

همچنین دومین دوره این 
طرح با ۰ کارآموز جدید آغاز شد. 


همایش بین المللی بازارهای سنتي 
کشورهای اسلامی در اصفهان برگزار شد 


اصفهان .خبرگزاری جمهوری اسلامی: همایش بین المللی بازارهای 
میتی کشورهای اسلامی در اصفهان برگزار شد.در این همایش نمایندگان 
یونسکو و ۱ کشور سوریه» ترکیه» آذربایجان» گرجستان, تانزانیاء نیجریه, 
ازبکستان, پاکستان» مراکش» تاجیکستان و ایران درباره فرهنگ و توسعه 
بازارهای سنتی به تبادل نظر می پردازند.مینو حسینیان دبیر برپایی این همایش: 
معرفی و شرح خدمات بازارهای سنتی در کشورهای اسلامی و ایجاد تعامل 
در ری ر کان بزارهارااز ی ا ا و 
اظهار داشت: مطالعه مقدماتی طر ح جامع بین منطقه ای بازارهای سنتی نیز 
از دیگر اهداف برگزاری این فا است. 


اوز .خبرنگار اطلاعات: تولید 
بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار 
کبلوگرم رما از نعلستانهای 
لارستان در سال جاری پیش بینی 
شده که این مقدار در مقایسه بامیزان 


سالائه #۶میلیون مسافر از 
طریق ان جابجا می شوند که 
این ظرفیت تا ۱۵ میلیون نفر 


فتاح الجنان تجهیز» نوسازی 
و یکپارجه سازی ۲۵۶۰ هکتار از 
راضی کشاورزی استان اصفهان 


اهواز .خبرنگار اطلاعات: ماه مبارک رمضان, ماه افزايش تقوای 
الهی و تهذیب نفس است. در ماه مبارک رمضان, توجه انسان مسلمان 
به عظمت پروردگار و پرهیز از بدی‌ها بیشتر می شود. فرا رسیدن ماه 


قابا افزایش است.وی اد 

داشت: 5 تا ۳۵۰۰ مبارک رمضان در ميان مردم خوزستان» به ویژه در بین عسای غیور قدامهای سال گذشته این سازمان 
این خطه از اهمیت خا رداراست و به عبارت د ل 2 5 

میلیارد رتال برای اجرای صی بر جر برشمرد و گفت: در سال زراعی 


ه مبارک رمضان در هر شرایطی» بهار قرآن را برای مردم این 
SS‏ 
مساجد چهره شهر عوض شده و همگان خود را برای شرکت دراین 
ضیافت الهی اماده کرده‌اند. 


جدول‌ساعات‌سرعی‌ماه‌مبا رک رمضان به‌افق اهواز 


عملیات ساخحت فرودگاه 
امام (ره) هزینه فده است. 

به گفته وی» عملیات 
توسعه ظرفیت جابجایی 
مسافر در این فرودگاه در ۲ 
ماه آینده آغازمی شود که این 
اقدام 1 سال به طول 
می انجامد. 


۳ نیز ۳۵۰۰ هکتار از اراضی 
کشاورزی در استان تجهیز. 
نوسازی و یکپارچه‌سازی می‌شود. 

رئيس سازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان در ادامه 
ب ایت ی ار هرار زاب 
مرغداری گوشتی اشاره کرد و 
گفت: از این تعداد ۴۷۹ واحد فاقد 
پروانه فعالیت هستند. 

به گفته وی در سال گذشته 
۶ میلیارد ریال تسهیلات بانکی 
برای اجرای بیش از ۷۰۰ طرح با 
اشتغالزایی ۱۶۷۶ نفر پرداحت شده 
است و از ابتدای سال تاکنون نیز 
۴ میلیارد ریال تسهیلات 
پرداخت شده است. 

وی همچنین با اشاره به تولید 
محصولات باغی در استان اصفهان 
گفت: سیب سمیرم یکی از 
محصولات مهم باغی استان است 
که در سال گذشته ۵۰هزارتن این 
محصول به خارج از کشور صادر 
شد وامسال نیزا سطح تولید ۲۰۰ 
هزار تن این محصول ۷۰ هزار تن 
به خارج صادر خواهد شد. 


این شهرستان اختصاص دارد. 


حمیدرضا اسدی مدير جهاد 
کشاورزی لارستان با اشاره به 
اقدامهای این اداره برای اصلاح و 
احیاء خرما و گسترش 


افزود: سیستم مدرن شهرسازی در 
شهرداری قرچک با به کارگیری 


برپایی نمایشگاه کتب و محصولات فرهنگی در شاهرود 


شاهرود .خبرنگار اطلاعات: نمایشگاه کتب و محصولات فرهنگی با 


گذشته (یک میلیون و ۷۴۶ هزار 


مدرن ترین روش های مهندسی 
نمافزار طراحی ونصب شلده است. 

موسوی با اشاره به ویژگی‌های 
منحصربه فرد این سیستم تصریح 
کرد: برای نخستین بار در کشور. 
7 شهروندان این شهر می توانند در هر 


آ کهی تصمیمات ش رکت 
تولید لوازم مخابراتی و ارتباطی رایانه کوثر 
سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۷۱۶ 
طبق صورتجلسه مجمع‌عمومی عادی سالیانه مورخ ۸۲/۳/۲۵ شرکت مزبور که در تاریخ ۸۲/٤/۲٥١‏ 
واصل گردید: ۱- ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۱ به تصویب رسید. 
۲- سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردید. 
۳- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. 


rv Û‏ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاریٍ 


سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۵۸۵ 
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸1/٤/١‏ شرکت مزبور که در تاریخ ۸۲/٤/۲٤‏ واصل گردید: 
۱- ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۱ به تصویب رسید. 


۲- آقای محمدمیری به سمت بازرس اصلی و آقای احمد میری به سمت بازرس علی‌البدل برای 
مدت یکسال انتخاب شدند. 


۳- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. 


سم ۱۳۲/۱۸۳۲۷ 


آ گهی تصمیمات ش رکت طیف ایران 
سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ 


به موجب صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۸۲/۳/۵ آقایان محمد حیدری به سمت 
رئيس هیات مدیره و حسن رسولیان به سمت نایب رئیس هیأت مدیره سید علیرضا 
حسینی و سیدمحمد علی قدسی و شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به 
نمایندگ یآقای حسن شمس به عنوان اعضاء هیات مدیره و آقای حسن شمس 
به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت 
از قییل چک سقه و برات و غیره با دو امضاء متفق مدیر عامل و یکی ازاعضاء 
هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدير عامل با امضاء دو نفر از اعضاء 
هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدير 
| عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین کلیه اختیارات 
هیات مدیره مندرج در بندهای ۱و ٣و٤‏ وه و٦‏ و ۷وااواو۳اوه‌او۸اوكاو»آو۲۱ از 
ماده ۵۰ اساسنامه به مدیر عامل تفویض گردید. 


۱۳۲/۱۱۶۰۷ 


اک ۳ ك ۰ 
آگهی تاسیس ش رکت ۱ 
مهندسی اکتشافات وحفاری کیهان فروز 
(سهامی خاص) 
خلاصه اظهارنامه واساسنامه شرکت که درتاریخ ۸۲/7/۸ تحت شماره ۲۰۱۹۰۵ 
دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸۲/۲/۸ از لحاظ امضاء ذیل تکمیل گردیده 
برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالاتتشار اطلاعات آگهی می شود. 
۱-موضوع شرکت : انجام عملیات حفاری و اکتشاف وبهره برداری پروژه های 
نفت وگاز و انجام پروژه های لرزه نگاری انجام خدمات مشاوره ای در زمینه 
پروژه های نقتی انجام پروژه های پیمان مدیریت گرفتن نمایندگی سایر شرکتهای 
داخلی و خارجی فعال در زمینه های یادشده سهامدار شدن در دیگر سازمانها یا 
نهادها یاشرکتها خرید وفروش کلیه کالاها و تجهیزات مرتبط با فعالیتهای شرکت 
انجام پروژه‌های مطالعاتی در زمینه نفت وگاز 
۲- مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 
۳-مرکز اصلی شرکت :تهران میدان حر.خیابان کمالی. خیابان خرمشهر 
پلاک 1۱ طبقه دوم 
۴- سرمایه شرکت : مبلغ ۱۰۰۰/۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۳۰۰ ریالی ۷۰۰ 
سهم با نام و ۳۰۰ سهم بی نام که مبلغ ۳۵۰/۰۰۰ ریال آن طی گواهی شماره ۷۹۳/8۹۸ 
مورخ ۸۱/۱۲/۲4 بانک صادرات ایران- شعبه میدان دکتر فاطمی پرداخت و بقیه 
درتعهد صاحبان سهام میباشد. 
۵- اولین مدیران شرکت : سیدرضا شادی زاده به سمت رئیس هیئت مدیره 
و بهرام حبیب نیا به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره وسید حسین میرافضلی 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد کاظم علی آبادی و سید محمد موسوی 
به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 
۶-دارندگان حق امضاء : کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت ازقیل 
چک سقه بروات قراردادها و عقود اسبلامی به امضاء بهرام حبیب نیا وسید حسین 
سیزافضلی مجتمغا هت ایا مهد شر کت عفر و نامه شای اداری به امضام 
دکتر بهرام حبیب نیا همراه با مهر شرکت معتبراست . 
۷- اختیارات مدیر عامل : طبق مفاد اساسنامه 
۸- بازرس اصلی وعلی البدل : کورش شاه حسینی به سمت بازرس اصلی 
و محمد رضا کسمتی به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. 


۳/۳۳۵۵ 


|" آگهی تصمیمات شرکت باز رگانی و صادراتی مفروشات فخر تهران | 


اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | 


اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 
۳ 


اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 


پیش از ۵۰۰ عنوان کتاب و ۱۰۰ عنوان محصول فرهنگی در راستای نشر 
معارف اسلامی قرآن و آهل بیت(ع)در انشگاه ه صنعتی شاهرود برگزار شد. 
در این نمایشگاه انواع قرآن کریم و مفاتیح الجنان با تخفیف ۵۰درصد, 
آثار ارزشمند آیت‌الله جوادی آملی مفسر بزرگ قرآن کریم با ۳۵ درصد و 
مار مرا کے زبس نع واک خاد دود 


"| - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۱ به تصویب رسید. 


کیلوگرم)افزایش قابل توجهی نشان 
ی دهد. ۲۱ درصد از اراضی 
لارستان فارس (حدود ۶ هزار 
هکتار) نخلستان است و ۱۷۶ درصد 
از محصول خرمای استان فارس به 


جناب آقای دکتر ترک نژاد استاندار محترم استان کرمانشاه 


لیاقت و شایستگی و درایت شما در مدیریت اجرایی این استان 
به حق مقام اول را در شان شما دانسته و اعطای لوح تقدیر از 
دست مبارک ریاست جمهوری تبریک و تهنیت می‌گوییم. 

شهرداری و اعضاء شورای شهر بیستون 


اگھی تصمیمات شرکت گسترش پویا ارتباط 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۵۲۷ 
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸۲/6/۲4 شرکت مزبور که در تاریخ ۲ واصل گردید: 
۲- موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران به سمت بازرس اصلی و آقای هوشنگ غیبی به 


سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 
۳-روزنامه‌کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی‌های شرکت تعیین گردید. 


اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 
اس 


۳۲/۷۹۸۱ 


آگھی تصمیمات ش رکت ملی خدماتی تدا رک 
سهامی خاص ثبت شده به شماره ۵۶۶۴۵ 
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸۲/4/۲۳ شرکت مزیور که در تاریخ ۸۱/۵/۲۸ 
واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۱ به تصویب رسید. 
آقای محمد حسین واحدی به سمت بازرس اصلی و آقای اصغر بهنیا به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های 


شرکت تعیین گردید. 
۱ زد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 
۱۳۴ 


۶ 
سهامی خاص ثبت شده به شماره ۷۸۶۴۸ 
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸۲/۳/۲۷ شرکت مزبور که در تاریخ 
۶ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۱ به تصویب رسید. 
آقای احمد دلیلی به سمت بازرس اصلی و آقای منوچهر بسطامی‌پور به سمت بازرس 
علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج 


0 تعین کی اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 


آگهی دعوت از بستانکاران شرکت بهرود 

درحال تصفیه ثبت شده به شماره ثبت ۱۸۱۵۲ 
نوبت اول 

در اجرای ماده ۲۲۵ قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران 
اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که ادعایی عليه این شرکت 
دارند دعوت می شود ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار نوبت 
اول این آگهی به نشانی ذیل مراجعه و ادعای خود را کتبا با 
اخذ رسید تسلیم دارند تا مورد رسیدگی و اقدام قرار گیرد: 
تهران - میدان ولی عصر. کوچه ارژنگ پلاک ۱۲ طبقه چهارم 

هیئت تصفیه شرکت بهرود (سهامی خاص) 


آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت سوخت اما با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت ۸۲۷۹۱ 

بدینوسیله از کلیه شرکا یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می گردد تا 
در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که راس ساعت ۱ صبح روز دوشنبه 
مورخ ۸۲/۸/۱۹ در محل دفترمرکزی واقع در خیابان توانیر خیابان 
رستگاران بن‌بست آرشیا شماره۸ واحد ه تشکیل می گردد حضور به 
هم رسانند. 
دستور جلسه: 
۱- تبدیل شرکت از با مستولیت محدود به سهامی خاص 
۲- تصویب اساسنامه جدید 
۳- سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع می‌باشند. 


هبئت مدیره 


نوع ا تولید می شود که 
مرغوب ترین آنها انواع شاهانی؛ 
خاصرئی, زاهدی, هلیله و خنیزی | 
ست.وی افزود: ۶۰ درصد از 
محصولات خرمای لارستان از نوع 
خنیزی است. 


آگهی افزایش سرمایه شرکت ساختمانی حشمت رود 
(سهامی خاص) 


بدینوسیله به اطلاع می‌رساند چون سرمایه فعلی شرکت تکافوی نیازهای داخلی 
شرکت را نمی نماید و از طرفی تعدادی از سهامداران مطالباتی از شرکت دارند 
براساس گزارش بازرس قانونی مبنی بر لزوم افزایش سرمایه مقرر گردید که سرمایه 
شرکت به میزان ۱/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال منقسم به ۱۹/۰۰۰ سهم یکصدهزار ریالی افزایش 


تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ۰" روز در صورتیکه تمایل به افزایش سرمایه 
خود دارند مبلغ افزایش سرمایه را به حساب جاری ۲۱۰ بانک ملی شعبه گلسار رشت 
واریز نموده و فیش واریزی را به شرکت تحویل نمایند. لازم به یادآوری است در 
صورتیکه سهامداران نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام ننمایند. سایر سهامداران 
می توانند از حق اولویت خود استفاده نموده مبلغ افزایش سرمایه را واریز نمایند. 
رئیس هیئت مدیره شرکت 

حشمت رود 


عباس کریمی 


آگهی تشکیل مجمع عمومی فوق العاده 
صاحبان سهام شرکت ساختمانی بهمنشیر 
حسب درخواست مدیرعامل شرکت جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
صاحبان سهام شرکت ساختمانی بهمنشیر در ساعت ٩‏ صبح روز ۱۷ آبان ماه 
جاری در محل قانونی شرکت تشکیل می گردد بدینوسیله ازکلیه صاحبان 


به هم رسانند. 

موضوع جلسه: 

۱ - اتخاذ تصمیم در مورد مفاد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

۷ شرکت. 

۲ - فعالیت شرکت و اتخاذ تصمیم در مورد حقوق و مزایای شرکاء فعال در شرکت. 

۴ ایر مشائلی که در سلاخیت مجمع دوس فوق العانه اهن هام انت 
رئیس هیات مدیره شرکت ساختمانی بهمنشیر 


آگهی دعوت از بستانکاران شرکت آبادانی جزایر 
(سهامی خاص) در حال تصفیه ثبت شده به شماره ۱۲۴۶۸ 


نوبت اول 
در اجرای ماده ۲۲۵ قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران. اشخاص و 
موسسات اعم از حقوقی و حقیقی که ادعایی عليه این شرکت دارند دعوت 
می شود ظرف مدت حداکثر شش ماه از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی 
به ادرس: 
میدان ولی عصر کوچه ارژنگ روبروی ساختمان شماره ۲ وزارت بازرگانی. 
اداره کل تصفیه شرکتها مراجعه و ادعای خود راکتبا با اخذ رسید به این 
شرکت تسلیم دارند تا مورد رسید گی و اقدام قرار گیرد. 
بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعائی علیه این شرکت 
پذیرفته نخواهد شد. 
هیئت تصفیه شرکت آبادانی جزایر سهامی خاص (در حال تصفیه) 


آگهی دعوت از بستانکاران شرکت پارک پرنس 
(سهامی خاص) در حال تصفیه 
تبت شده به شماره ثبت ۲۰۰۴۳۸ نویت اول 


در اجرای ماده ۲۲۵ قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران 
اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که ادعایی عليه این شرکت 
دارند دعوت می شود ظرف مدت 
وا کی تفای کل زار سای ردا کاب 
اخذ رسید تسلیم دارند تا مورد رسیدگی و اقدام قرار گیرد. 
تهران - میدان ولی عصر- کوچه ارژنگ - پلاک ۱۲ - طبقه چهارم 


هیئت تصفیه شرکت پارک پرنس (سهامی خاص) 


شش ماه از تاریخ انتشار نوبت 


قرمز مشکی @ 


یابد لذا در اجرای ماده ۱۹۹ قانون تجارت به کلیه سهامداران اعلام می‌شود که از 


سهام و بازرسان قانونی شرکت دعوت می گردد تا در جلسه مذکور حضور 


فتاح الجنان در پایان» توسعه 
بیمه محصولات کشاورزی را 
مورد تاء کید قرار داد و گفت: از این 
پس استان اصفهان جزو استانهای 
خشکسالی نیست واگر زیانی به 
محصولات کشاورزی وارد شد 
پاید از طریق صندوق بیمه 
وارده جبران شود و کشاورزان باید 
۲ بت به بیمه محصولات خود 


۳ ص a‏ ۰۰ 
اگهی مداقصه 
AP/®AY‏ 
مخابرات کاشان در نظر دارد تامین خودروهای استیجاری موردنیاز 

خودرا از طریق مناقصه به پیمااکار واگذار تماید. 

لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت می شود جهت 
دریافت اسناد شرکت در مناقصه از تاریخ ۱۳۸۲/۸/۷ تا ۱۳۸۲/۸/۱۸ 
به این مدیریت واقع در خیابان شهید رجایی - طبقه دوم - واحد خرید 


شرکت مخابرات استان اصفهان 


ضمنا هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد. 
تلفن تماس: 46666۸ 


مدیریت مخابرات کاشان 


آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت ساختمانی و صنعتی پارس آکام 
( با مسئولبت محدود) ثبت شده به شماره ۸۷۲۲۶ 
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق 
العاده که راس ساعت ۲ بع ازظهر چهارشنبه مورخ ۸۲/۸/۱6 در دفتر مرکزی شرکت 


واقع در تهران - خیابان امیر اتابک شماره ۳۷ طبقه ه واحد یکم حضور به هم رسانیم. 
دستور جلسه: ادامه فعالیت شرکت 


هیات مدیره 


۳ رس 

| 5 ۰ 1 
شرکت خدمات حمایتی کشاررزی استان کرمانشاه 
در نظر دارد نسبت به بارگیری و حمل و تخلیه مقدار 
۰ هزارتن نهاده‌های کشاورزی خود ازانبارهای 
سازمانی به قاط مختلف داخل و خارج استان اقدام نماید. 
لذا از کلیه شرکت های حمل و نقل واجد شرایط که 
مایل به همکاری می‌باشند دعوت به عمل می‌آید 
جهت دریافت فرم شرایط و مشخصات مناقصه 
به دفتر مرکزی این شرکت واقع در کرمانشاه - میدان 
نفت - بلوار کشاورز - شرکت خدمات حمایتی 


کشاورزی کرمانشاه مراجعه نمایند. 
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه 


پیرو آگهی انحلال شرکت پارس بنفشه آزاد در حال تصفیه 
در شماره ۱۷۰4۸مورخ ۱۳۸۲/۹/۱۹ روزنامه رسمی 
جمهوری اسلامی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که 
نسبت به شرکت مذکور ادعایی دارند. دعوت می شود 
مدارک مثبته خود را طبق ماده ۲۲۵ قانون تجارت ظرف 
شش ماه از تاریخ نشر اولین آگهی به نشانی خیابان فاطمی, 
مقابل حجاب شماره ۲۰۱. طبقه سوم واحد ۸ ارسال دارند 
بدیهی است پس از انقضای مدت مزبور ختم تصفیه اعلام و 
هرگونه ادعایی علیه شرکت فوق باطل و کان لم یکن خواهد بود. 


مردم بخش آوز با آواز خوش 
ببدار باش موذن, به استقبال سحر می روند 


اوز.خبرنگار اطلاعات: مردم خداجو و مسلمان بخش اوز» در لارستان 
فارس به گرمی از ماه مبارک رمضان استقبال می کنند در میان اهالی «اوز» 
از دهه ی آخر ماه شعبان المعظم شور و هیجان خاصی دیده می‌شود. این 
روزها مردم آذوقه یک ماه رایکجا نامین کرده و برخی از خانواده ها وسایل 
و ابزار لازم را برای پختن نان تنوری خانگی که به «گیک» معروف است و 
همچنین شیرینی ها و غذاهای ویژه برای افطاری را فراهم می کنند. .مردم 
معتقدند خداوند مارا در ماه رمضان به میهمانی خویش دعوت کرده است 
و باید با آمادگی و آراستگی لازم به این دعوت لبیک گوئیم و با رعایت 
بهداشت جسمی و روانی خود و بهداشت مکان به عبادت بپردازيم, لذا 
نظافت مسجد که محل عبادت است و با پالایش فکر و روح خود برای 
انجام عبادت و فراگیری احکام و مفاهیم قران برای رفتن به این میهمانی 
با شکوه م الهی آماده شویم» حسنعلی ندیمی بخشدار اوز می گوید :ماه رمضان 
در لارستان به ویژه بخش اوز با حالتی ویژه برگزار می شود و بخشداری در 
حد امکان برای تهیه مواد غذایی از قبیل ارد» روغن و غیره همکاری لازم 
را دارد» در افطاری مردم این بخششیرین های مخصوص توسط خانم های 
خانه دار تهیه می شود. لو گیات» تر ک» فرنی, پشه» ژله, وجیهه هریسه سمبوسه» 
گوشتی و شکری, پوذین» کستره کیک شور و شیرین از جمله این شیرینی ها 
است. مردم هنگام افطار پس از شنیدن اذان مغرب ابتدا با افطاری مختصر 
روزه خود وا باز می کنند: SES‏ رفا میک و 
ارده» چای و نان «گپک» سپس به انجام فریضه نماز مغرب می پردازند معمولاً 
افطاری در مساجد داده می شود. پ پس از ادای فریضه نماز شام تناول می شود 
کا بیش رار انگرشت ونان تیدا سوق وچای شیرین نکیل می شرد 

یک رسم دیرینه است که در ساعت قبل از صبح اجرامی شود و 
مؤذن‌ها به مساجد رفته و مردم رابا اواز خوش بیدار می کند (بیدارباش» 
بیدار باش, بنده خدا بیدار باش) این دعوت موجب می شود که بیشتر زنان 
خانه دار به پخت سحری پپردازند که معمولا برنج ج (یلو) یکی از غذاهای 
ال است یکساعت بعد از دراش ای مساجد اذان 
می گویند و این اذان به «اذان آب» معروف است و همه مردم مشغول خوردن 
سحری می‌شوند وبا شنیدن اذان صبح, امساک می کنند و برایبرپیی نماز 
بح به مساجد می روند در ماه مبارک رمضان نماز صبح 
مساجد در ماه مبارک رمضان بسیار پررونق است. e‏ ۳1 
سخنرانی و مولودخوانی برپاست. مجالس تلاوت قران در بیشتر مساجد برپا 
نا 


مش خاطر و امنیت روانی رابه ارمغان می اورد. در این ماه بیشتر رعایت 
ا شهروندان می شود و ماهی عبادی و الهی است و مردم برای ورود 
به این ماه مبارک لحظه شماری و بی صبرانه منتظر حلول ماه مبارک هستند 
واکنون نیز از فرارسیدن ماه مبارک بسیار شادمان هستند و امیدوارند که از 
نعمات این ماه سود ببرند الوداع که در اواخر ماه رمضان در مساجد خوانده 
می‌شود, بسیار جالب است و مردم با حالتی خاص با رمضان خداحافظی 
می کنند. مراسم عید فطر نیز به طرز جالبی در این بخش برگزار می‌شود. - 


سند پراید سفید به شماره ٩٤‏ د ۲۱ شیراز و به شماره موتور ۰۰۵۱۲۸۲۵ 


دفترچه مالکیت سواری پیکان مدل ۵۲ به شماره شهربانی ۵۲1۱۹۲ 
تهران ط به نام جعفر ملکی مفقود واز درجه اعتبار ساقط است. 


شناسنامه مالکیت مزدا دوکابین ۱۳۰۰ مدل ۷6 به شماره شهریانی ۱۱۶ ب ۱۱ 
یاسوچ 


شناسنامه پراید سفید مدل ٩‏ به شماره انتظامی النی 1۵ شیراز 


بنام محمد جواد یدالهی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 


برگ سبز (شناسنامه) اتومبیل پژو ۲۰۳ مدل ۸۰ به شماره انتظامی ٤ج٤‏ 
شیراز و به شماره موتور 0۳517۸۳۵۲۰۲۹۳ 1مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط است. 


شناسنامه خودروی پراید سفید شیری به شماره شهربانی 


"اهدا 
۳ مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 


آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 
بدینوسیله به اطلاع صاحبان سهام شرکت شیمیایی سلیس (سهامی خاص) 
میرساند: مجمع عمومی فوق العاده راس ساعت ٩‏ صبح مورخه ۸۲/۸/۱۷ 
جهت افزایش سرمایه در محل شرکت برگزار می گردد. لذا خواهشمند است 
در این جلسه حضور به هم رسانید. 
هیئت مدیره شرکت شیمیایی سلیس 


ت مد 2 0 

اگھی تاسیس شرکت 
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت ایران گاز چهار محال و بختیاری (سهامی خاص) 
در تاریخ ۱۳۸۲/۷/۳۰ تحت شماره ۷۰۲؛ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 
۸ از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردید. لذا برای اطلاع عموم در روزنامه 
رسمی کشور و کٹیرالانتشار اطلاعات آگهی می گردد. 
۱- موضوع شرکت: 
الف: کلیه عملیات بازرگانی و خدمات مرتبط با گاز مایع و فرآورده‌های گازی. 
ب: تولید - توزیع و فروش محصولات و نیز واردات و صادرات و همچنین خدمات 
حمل و نقل مربوط به کلیه اقسام گاز و فرآورده‌های موضوع بند الف 
ج: فعالیتهای صنعتی و بازرگانی و خدماتی مربوط به داخل کشور و در مناطق آزاد 
و مناطق ویژه اقتصادی 
د: سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتها در بخش خصوصی و بانکها و 
موسسات اعتباری داخلی و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که در جهت حصول 
به مقاصد شرکت ضروری یا مقید باشد. 
: از تاریخ تشکیل به مدت نامحدود 
۳ - مرکز اصلی شرکت: شهر کرد - جاده خرمشهر جنب سیلو شرکت ایران گاز 
چهارمحال و بختیاری 
٤‏ - سرمایه شرکت: مبلغ هشتصد و سی میلیون ریال منقسم به هشت هزار و سیصد 
سهم یکصدهزار ریالی با نام که مبلغ فوق تماما غیرنقدی می‌باشد که توسط کارشناس 
رسمی دادگستری تقویم گردید و پرداخت شده است. 
۰ - اولین مدیران شرکت: آقایان محمد حسن مهذب (به نمایندگی از طرق شرکت 
ایران گاز (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای همت الله انتظاری 
مشک آبادی به نمایندگی ازشرکت ایران گازاصفهان (سهامی خاص) به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره. آقای عبدالرضا صمیمی دهکردی به نمایندگی از طرف شرکت 
ایران گاز خوزستان (سهامی خاص) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
کلیه اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره 
و یا با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء 
رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و یا یکی ازاعضاء هیات مدیره و 
مسئول مالی شرکت همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری 
با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. 
7 - بازرسان شرکت: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به 
سمت بازرس و حسابرس و آقای اصغر خرمی دیزجی به سمت بازرس علی البدل 
شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 


۲ - مدت شرکت: 


2 شەر سکیا 
Qo‏ 
با پایان یافتن ماه شعبان المعظہ 
مر شیراز با انجام فرایض و 
ا وا رسیم مخصوص » خود 
بر برای استقبال از ماه مبارک 

e‏ کرده اند. 

انجام روزه های مستحبی» 
ادای روزه های قضاو تهیه مواد 
ارد. گردو, قندوشکر, گوشت و 
نبات ازجمله آیین های استقبال 
از این ماه سارک توسظ 
شیرازیهاست. 

مردم شیراز روزه راعامل 
مهی در سالم سازی چ ی 
روج انسانها دانسته و ازماه 


4 


اطاایات 


ماه رمضان, فرصتی گرانبها برای 
تزکیه روح و خودسازی 


مبارک رمضان به عنوان فرصتی 
گرانبها برای تزکیه روح و 
خودسازی یاد می کنند. 

انها معتقدند که در ماه 
توجه بیشتری به افراد فقیر و 
نبازمند جامعه داشته باشند و به 
یاری آنها بشتابند.در گذشته و 
حال؛ مرجم شیرا 
اهمیت این ماه مبارک و معنویت 
ان» چند روز قبل از اغاز ماه 
مبارک رمضان, لباس های خود 


ز با توجه به 


را می شویند تا لباس هایی که به 
عبادت و مناجات باخدای خود 
می پردازند پاک و مطهر باشد. 

در سحرگاهان همه اعضای 


جدول‌ساعات‌ سرعی‌ماه‌مبار کر مضان به‌افق شیراز 


خانواده از خواب بیدار می شوند 
و در یک جمح 
خانوادگی و معنوی سحری 
خود را می خورند دراین جمع 
خانوادگی, حتی کودکان نیز 
حضور دارند. 

کودکان که ناتوان از روزه داری 
هستند با شور و اشتیاق خاصی 
در تمام مراسم و اداب و رسوم 
این ماه شرکت می کنند و از 
والدین خود می خواهند که 
هنگام سحر آنان را از خواب 
بیدار کنند تا در کنار دیگران 
حضور داشته باشند. 


صمیمی 


در شیراز» مردم روزها به 
مساجد می روند و به قرائت 
قران مجید می پردازند 

در شیراز معمولا" بعد از 
افطارء برنامه دید و بازدید در ميان 
خانواده ها مرسوم است. اعضای 
فامیل به دیدار یکدیگر می روند 

و از حال همدیگر باخبر 

می شوند. 

افطاری دادن در شیراز از 
جایگاة مات شام 
برخوردار است. مردم این شهر 
سعی می کنند حداقل یک شب 
افطاری بدهند, افرادی که از 
تمکن مالی خوبی برخوردار 
باشند. نفرات بیشتری را برای 
حضور بر سر سفره افطاری 
دعوت می کنند و افرادی که از 
تمکن مالی مناسبی برخوردار 
نباشندء حداقل به جمعی از افراد 
فامیل افطاری می‌دهند تا بتوانند 
از ثواب این ماه بهره مند شوند. 

رنگینک» ترحلواء زولبیا و 
بامیه ازجمله غذاهایی است که 
در هنگام افطار و سحر و 
همچنین بعد از افطاری در این 
شهر مصرف می شود. 

مردم شیراز ز هنگام افطار 
متا آبگوشت (د یزی) 
آبگوشت کله» کتلت و کوفته 
هلو و کوفته سبزی می خورند و 
هنگام سحر انواع و اقسام چلو 
خورشت و غذاهای گوشتی 
طبخ و استفاده می کنند. 


گردهمایی معاونان امور دام استانهای منطقه یک کشور در ساری برگزار شد 


ساری .خبرنگار اطلاعات: 
دوازدهمین گردهمایی 


رئیس 


ورزشگاه 
شهید شاهمرادی 
در ورنامخواست 
گشایش یافت 
زرین شهر . خبرنگار 
تین وا امن ری ان بر 
میلیارد و ۶۰۰میلیون ریال؛ 
بهره‌برداری از ورزشگاه سردار 
شهید شاهمرادی در 
ورنامخواست اغاز شد. در این 
مراسم که البرزی مدیر کل 
تربیت بدنی استان اصفهان 
نمازی نماینده مردع لنجان در 
مجلس شورای اسلامی و 
جمعی از مسئولان محلی 
حضور داشتند. با بازی ۲ تیم 
فوتبال» این ورزشگاه گشایش 
یافت. این ورزشگاه دارای یک 
زمین چمن به ابعاد ۷۵ در ۱۲۰ 
متر و یک سالن ورزشی با 
زیربنای ۱۶۰۹ مترمربع است. 


مار ناخ امور دام 
مو جود وادستیابی به راهکارهای اجرانی مناسب 
در این بخش در ساری برگزار شد. 

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران 
بابیان اهمیت بخش دام و طیور در این استان» 
به برخورداری استان مازندران از ۷/۸ میلیون 
واحددامی با تولید سالانه ۷۰ هزار تن شیر و ۱۵۰۰ 
واحد مرغ گوشتی با تولید سالانه ۰ هزار تن 
گوشت مرغ در سال اشاره کرد و مازندران را به 
عنوان یکی از قطبهای مهم صنعت دام کشور 


دانست. 
و تحقیقات» 0 


ادامه مرا 


وی در ادامه برلزوم بالا بردن سطح آموزش 


یم فرهنگ بیمه محصولات دامی 


و افزایش بهره‌وری در این بخش تاکید کرد. در 
» مهندس غلامیان مدیرکل دفتر تغذیه 
و بهبود جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی اظهار 
داشت: برای نخستین بار در قانون بودجه ۲۲۰ میلیارد 
ريال تسهیلات امسال بر 
جایگاه دام در کشور در نظر گرفته شده است که 
باتو جه به این که درحال حاضر ۷۵ تا ۷۸درصد شیر 
و ۸۵ درصد گوشت کشور از واحدهای کوحک 
روستایی تامین می شود لزوم بهسازی و نوسازی 
جایگاه دام امری ضروری است. 


ای بهسازی و نوسازی 


۳۳۹ 


آغاز کشت پاسزه گندم در تحار 
سنندج .حبرنگار اطلاعات: ۱۵۰ هزار هکتار از اراضی شهرستان 
بیجار زیر کشت پاییزه قرار گرفته که از این مقدار "هزار هکتار گندم 
آبی و ما بقیه گندم دیم است. برای این منظور مقدار ۳هزار تن انواع 
کود فسفات واوره و ۲۲ تن سم میان کشاورزان این شهرستان توزیع 
شده است. ۲۶هکتار از اراضی این شهرستان نیز به کشت دانه های 
کلزا اختصاص بافته که از این مقدار زمین ۴۰ تن کلزا برداشت می شود. 


تولید ۶هرار تن گوشت در شبرستان شاهرود 
شاهرود . خبرنگار اطلاعات: ۶هزار و ۱۶۴ تن گوشت قرمز و 
سفید در نیمه نخست امسال در شهرستان شاهرود تولید و به بازار 


معاون سازمان جهاد کشاورزی شاهرود بااعلام این خبر افزود 
۶ تن از این تولیدات گوشت مرغ و بقیه آن گوشت قرمز 
است. اسماعیلی به تولید ۵۳۸ هزار قطعه جوجه گوشتی یک روزه 
و ۱۳۰ تن تخم مرغ در نیمه نخست امسال در شاهرود اشاره و 
خاطرنشان کرد: در گاو داریهای صنعتی و سنتی این شهرستان نیز ۱۴ 
هزار و ۸۸۰ تن شیرتولید شده است. 


یک زن به عنوان شهردار منطقه ۳سنندج تعیین شد 
نخستین شهردار زن سنندج در منطقه ۲ شهرداری این شهر معرفی 
شد. همچنین مهندس مینوئی به عنوان مدير شهرداری منطقه ۲ و 
ارمان به عنوان مدير شهرسازی شهرداری سنندج معرفی شدند. 


رئیس سازمان ملی جوانان عنوان کرد: 


رفع مشکلات جوانان نیاز مند عزم ملی است 


اصفهان .خبرنگار اطلاعات: 

جایگاه جوانان بايد در 
جامعه بیش از پیش درک شود. 
دکتر عبادی رئیس سازمان ملی 
جوانان در اصفهان گفت: جوانان 
ما نیازهای روحی ومادی دارند 
که توجه به نیازهای روحی انان 
بیش از نیازهای مادی است. 

وی نقش مطبوعات را 
درک جایگاه و منزلت جوانان 
در جامعه اساسی دانست و 
گفت: در دو سه ماه اخیر از هر 


موقعیتی استفاده شده تا صدای 
جوان را به گوش همگان 

وی همچنین بر لزوم صبر 
وحوصله و پرهیز احساسات و 
ی نکردن مشکلات 
جوانان تأکید کرد و گفت: نباید 
در حوزه‌های جوانان مسائل را 
به مساءعله سیاسی ربط دادء بلکه 
باید با درک آنان در حوزه‌های 
دینی توسط علما فتاوی لازم 


نت 


استاندار آذربایجان شرقی نتایج سفرش 
به ارمنستان را سودمند خواند 


تبریز . حبرنگار اطلاعات: 
استاندار آذربایجان شرقی نتایج 
سفر هیأت اقتصادی و سیاسی 
این استان به ارمنستان راسودمند 

د کتر م حم علی 
سبحان‌اللهی در بازگشت از سفر 
ارمنستان» اظهار داشت: در این 
سفر زمینه های جدید همکاری 
گردشگری, علمی. تحقیقاتی و 
دانشگاهی استان اذربایجان 
۱ 

وی گفت: ما به اندازه کافی 
توافقنامه و یادداشت همکاری» 
هم در سطح استانی و هم ملی 
با ارمنستان داریم ودر این سفر 


اراده دو طرف ر س بیشتر بر یافتن 
راهکارهای رایس برو ه‌های 
مشترک بود. 


در عملیاتی کردن پروژه‌های 
مشترک همکاری با ارمنستان را 
به نفع هر دو کشور عنوان کرد و 
افزود: ما در تمام دیدارهای خود 
با مقامهای کشور ارمنستان اراده 


خاصی را برای توسعه مناسبات 
باراد و استان آذربایجان شرقی 
دیدیم 

وی گفت: در این سفر که 
در پاسخ به درخواست مقام‌های 
ارمنستان انجام شد امادگی خود 
را برای تأمین قیر» مصالح 
ساختمانی و کمک به بازسازی 
صنایع و جاده‌های ترانزیتی 
ارمنستان اعلام کردیم. 

به گفته وی» دو طرف ابراز 
تمایل کردند از تمام ظرفیت‌ های 
موجود برای گسترش 
همکاری های دوجانبه استفاده 

دکتر سبحان‌اللهی گفت که 
1 
گاز از ایران است و ما بر 
۳ 
هیچ گونه مشکلی نداریم 

در این سفر پاره ای 1 
مشکلات و موانع موجود. از 
جمله مشکلات رانندگان ایرانی 
و نیز مطالبات تجار ایرانی با حسن 
نظر مقام های ارمنی حل شد. 


اسگاه یکین مزان خردایش و لاه دی سیگ آهنگ در بای ساخیه نی 


بافق .خبرگزاری جمهوری 
اسللامی: 

یکی از دانشجویان بافق. 
دستگاه سنجش ميزان 
«خردایش» و دانه بندی سنگ 
اهن به روش ضربه‌ای شد. 

مهدی حضرتی گفت: این 
دستگاه که با صرف ۲ میلیون و 
۰ هزار ريال ساخته شده در 
اختیار آزمایشگاه کانه آرایی 


معاون امور عمرانی وزير کشور: 
توسته نبروی انسانی در 
شهر دار بها, < حلب ر ضایت 
مردم رابه همراه دارد 


بو شهر خبر گزاری 
جمهوری اسلامی: 

معاون هماهنگی و امور 
عمرانی وزارت کشور گفت: 
برقراری ارامش مردم در جامعه 
یکی از وظایف مهم فهردارزپا 
است. محمد حسین مقیمی در 
جمع شهرداران استان بوشهر 
افزود: مسئولان» بویژه متولیان 
امور شهرداری با استفاده از 
نیروهای متخصص راه خدمت 
کردن و سرویس دهی مناسپ 
به مردم را پیدا کنند و در این 
جهت برنامه ریزی صحیح و 
اصولی داشته باشند. 

وی با اشاره به این که 
نیروی 
شهرداریها جلب رضایت مردم 
رابه همراه دارد» اظهار داشت: 
شهرداران با ارائه برنامه های 
اموزشی نسبت به تربیت نیروی 
انسانی ماهر در این زمینه 
سرمایه گذاری کنند. مقیمی با 
بیان محدودیت منابع مالی 


توسعه انسانی در 


شهرداریها و ضرورت شناخت 
و بارور کردن منابع گفت: 
شهرداران با استفاده صحیح از 
منابع موجود باید نسبت به افزایش 
ابع دولتی» شامل اعتبارات 
عمرانی, استانها تلاش کنند. 


جدول‌ساعات‌شرعی‌ماه‌مبا رک رمضان به افق اصفهان ق جدول‌ساعات سرعی ماه‌مبارک رمضان به‌افق کرمان 


ح ما 4 4 VO‏ < 2 ط 


دانشگاه آزاد بافق قرار داده شده 
اښیت: 

وی افزود: به کمک این 
دستگاه, می توان در مرحله 
سنگ شکن, قابلیت خردایش 
را در مرحله اولیه کارخانه 
کانه ارایی تعیین کرد. 

رعایت استاندارد. حمل 
آسان و استهلاک کم و افزایش 
میزان کارآیی را از ویژگی های 
این دستگاه اعلام کرد. 


صادر شود. 

دکتر عبادی ایجاد ۷۵۰ هزار 
فرصت شغلی در طول یکسال 
برای جوانان را کاری مهم 
انسحت و افزود: با اینحال 
عملکرد دولت پاسخگوی نیاز 
جوانان نبوده است: 

وی تصریح کرد: در گذشته 
کارهای خوبی برای جوانان 
انجام شده و سیاست بر این 
است تا ضمن استمرار این 
حرکتها کارهای نیمه تمام 
تکمیل شود. 

دکتر عبادی در ادامه گفت: 
در استان اصفهان به لحاظ 
موقعیت فرهنگی و وجود 
حوزه‌های دینی و نقطه نظرات 
مختلف» بلوغ فکری جوانان 
افزایش یافته که با ایجاد تعامل 
و گفتگو می توان به نتیجه رسید. 
ولی در عین حال اجرای قانون 
ملاک ما است و پا رم به 
یکدیگر و نظرات همدیگر» 
قانون باید در کشور اجرا شود. 

دکتر عبادی همچنین گفت: 
نهادها و سازمانها امسال برا 
سرمایه گذاری کرده‌اند که این 
طرحهای مشترک می تواند 
تأثیر گذار باشد. 


نحاشاث 


وزير علوم 

وفناوری خواستار 

توسعه مراکز آموزش 
زر و دور شد 


ساری .واحد مرکزی خبر: 

وزير علوم. تحقیقات و 
فناوری برلزوم دسترسی عموم 
به اموزش عالی و توسعه 
اموزش از راه دور تاکید کرد. 

دکتر توفیقی در جمع روسا 
و اعضای هيات علمی 
دانشگاههای پیام نور منطقه ٩‏ 
کشور در ساری» توسعه 
دانشگاههای پیام نور را برای 
تحقق شعار اموزش برای همه 
ضروری دانست و افزایش 
دوره های تکمیلی برای رسیدن 
به شاخصه های کیفی مطلوب 
را خواستار شد. 

وزير علوم. تحقیقات و 
فناوری صرفه جویی اقتصادی» 
افزایش دسترسی به آموزش 
عالی و قابلیت سریع توسعه را 
از شاخصه های دانشگاه پیام 
نور اعلام کرد و بر ضرورت 
استفاده از پیشرفتهای علمی و 
توسعه شبکه های الکترونیکی 
و اینترنتی رااین دانشگاه 
تاکید کرد. 


کارگاه آموزشی تغذیه آبزیان 
در گرگان برگر ار شد 


گر گان .خبرنگار اطلاعات: 


دومین کارگاه آموزشی تغذیه آبزیان به میزبانی 


اداره کل شیلات 


گلستان و با حضور مدیران شیلات ایران در سالن اجتماعات باشگاه 


فرهنگیان گرگان برگزار شد. 


مهندس علی‌اکبر پاسندی, معاون تکثیر و پرورش آبزیان شیلات 
گلستان با بیان این مطلب و با اشاره به نقش صنعت آبزی‌پروری در 
تامین پروتئین مورد نیاز و لزوم تغذیه صحیح این آبزیان» گفت: استان 
گلستان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی در کشور محسوب می شود 
و بویژه تولید دانه‌های روغنی در این استان جایگاه ویژه‌ای دارد و 
فراوانی محصولاتی چون کلزا و سویا ما را برآن می دارد تا از این 
محصولات برای تهیه غذای ترکیبی (کنسانتره) تو جه خاصی داشته 
واز این محصولات بهره مناسبی ببریم زیرا استفاده از این غذاها برای 
آبزیان پرورشی خحصوصاً کیور در مقایسه با غذای تک محصولی و 
سنتی بسیار مناسب تر بوده و از توجیه اقتصادی قابل ملاحظه‌ای نیز 


برخوردار است. 
وی هدف اصلی از این 


کارگاه آموزشی را جایگزینی غذاهای 


ترکیی (کنسانتره) به جای غذاهای سنتی و تک محصولی اعلام کرد 
و با بکارگیری 9 پیشرفته وک و 


توجهی در این بخش باشیم. 
با حضور وزير راه و ترایری 


کار تکمیل باند دوم محور اصفبان - دورود اغار شد 
برای اجرای این طرح, امسال از سوی وزارت راه‌وترابری 
۰ میلیارد ریال تامین اعتبار شده است 


اصفهان . خبرنگار 

با حضور وزیر راه و ترابری» 
عملیات اجرایی تکمیل باند دوم 
محور اصفهان .داران الیکود و 
.دورود آغاز شد. 

این محور کوتاهترین راه 
رتباطی برای حمل و نقل کالا 
و مسافر میان استانهای اصفهان 
و مناطق شرقی کشور با 
ستانهای لرستان» ايلام 
خوزستان و بنادر جنوبی کشور 
ست که با برآورد اولیه ۷۹/۵ 
میلیارد ريال اجرا می شود و 
مسال نیز برای اجرای این طرح 
ز سوی وزارت راه‌وترابری ۱۰ 
میلیارد ريال تامین اعتبار شده که 
مبلغ ۴میلیارد ريال ان به اداره 
راه و ترابری استان اصفهان 

همچنین به دلیل حجم 
بالای حمل ونقل بار و مسافر در 
محور اصفهان .داران به سمت 
الیگودرز و دورود اداره کل راه 
و ترابری استان اصفهان تاکنون 
از مجموع ۲۷۰ کیلومتری مسیر 
اصفهان .دورود ۱۳۵ کیلومتر ان 
تا سه راهی دامنه به بزرگراه 
تبدیل کرده انیت که این اقدام 
تا تیر مطلوبی در کا هش 
تصادفهای حاده‌ای داشته است. 


اجرایی این طرح» خرم وزیر راه 
و ترابری گفت: سالانه ۲۲هزار 
نفر در جاده های کشور جان 
خود را از دست می دهند که اگر 
تا سال ۱۴۰۰ بزرگراهها و 
جاده های ارتباطی کشور 
توسعه نیابد این رقم به ۱۷۰ هزار 
نفر خواهد رسید. 

به گفته وی, در حال حاضر 
طول مسافت بزرگراههای 
کشور ۹۷۰ کیلومتر 


است و 


علاوه براین ۷۰۰ کیلومتر 
بزرگراه دیگر در سالهای آینده 
به بهره برداری می رسد. 

وی نیاز کشور به شبکه 
ریلی را عهزار کیلومتر اعلام کرد 
و گفت: در حال حاضر ۱۷۰۰ 
کیلومتر شبکه راه اهن در کشور 
وجود دارد که با بهره برداری از 
طرحهای در دست اقدام این 
ميزان به بیش از هزار کیلومتر 
افزایش می یابد. 


بخشدار جدید صوفیان معرفی شد 


فا ادات ای مور رفن در ای 


بن ی د کتر رهست 


مدی رکل سیاسی . انتظامی استانداری آذربایجان شرقی با معرفی 
مهندس محمدرضا کریم نژاد به عنوان بخشدار جدید صوفیان از 
خدمات مهندس عطارزاده بخشدار سابق این شهر قدردانی کرد. 


آموزش ۱۲ هزار و ۵۰۰ کشاورز در بیجار و بانه 


سنندج .خبرنگار اطلاعات: 
مدیر جهاد کشاورزی بیجار 
اعلام کرد: در نیمه نخست 
امسال "هزار تن از کشاورزان 
این شهرستان با دستاوردهای 
علم و کشاورزی اشنا شدند. 

وی گفت: همچنین ۶هزار 
تن از نیروهای بسیجی در 
عرصه‌های ابخیزداری» شبلات» 


جدول‌ساعات نسرعی‌ماه‌مبا رک رمضان به‌افق یزد 


امور دام و دامپزشکی همکاری 

مدیر جهاد کشاورزی 
بانه نیز گفت: در همین مدت 
۰ نفر از کشاورزان این 
شهرستان با دستاوردهای 
علمی روز آشنا شدند و ۴۳۰۰ 
ذفر نیز در طرح پسی 
سازند گی شرکت کردند. 


سه شنبه ۶آبان ۰۱۳۸۲ ۲رمضان ۲۸-۱۴۲۴ اکتبر ۲۰۰۳ -شماره ۲۲۹۰۶ | 
ماه مبارک رمضان فرصتی مناسب برای گرمی 
روابط خانواده ها و میهمانیهای افطاری 


تبریز . خبرنگار اطلاعات: 
مردم متدین و دیندار تبریز همانند 
سایر هموطنان» ماه مبارک 
رمضان و ماه میهمانی خدا را با 
تعصب خاصی عزیز می دارند. 

ماه میهمانی خدا در شهر تبریز از 
چند روز مانده به آغاز این ۰ ماه 
مبارک با غبار روبی مساجد و 
هرچه اماده تر کردن انها برای 
ماه پرفیض احساس می شود. 

مرسوم است در تبریز گروه های 
زیادی از مردم دیندار این شهر از 
یک روز قبل روزه گرفته و به 
اصطلاح به استقبال ماه مبارک 
رمضان می روند. 

در طول این ماه مبارک از 
برکت این ماه بسیاری از خانواده ها 
و فامیل و همسایه هابه گرمی 
روابط با یکدیگر می افزایند و 
علاوه بر میهمانی های افطاری 
که معمولا از بزرگترها اغاز شده 
به کوچکترهای 
ا می رسد» در ببدار 
کردن همسایه ها و فامیل برای 
صرف به موقع سحری کمک 

مساجد در ماه مبارک 
رمضان, به ویژه در هنگام برپایی 


و به تدریج 


نمازهای روزانه و هنگام شب 
پر از جمعیت می شوند و از 
سوی ارگانهای ذیربط برنامه 


مساجد به مورد اجرا گذاشته 
می شود. 


توجه به نیازمندان در این 
ماه پرفضیلت در تبریز پررنگتر 
می شود و خانواده هاو مردم 
مسلمان روژه دار بیشتر سعی 
می کنند در محلات و حداقل در 
همسایگی به روزه داری 


نماینده ولی فقبه و امام جمعه بزد: 


محرومان آبرومند و افطاری آنها 
در حد ممکن کمک کنند. 

در ماه مبارک رمضان شهر 
تبریز همانند دیگر شهرهای 
میهن اسلامی رنگ وارستگی 
خاصی به خود می گیرد و از 
نکات جالب توجه این که در 
سالهای اخیر» در ماه مبارک 
رمضان جرایم به شدت کاهش 


می‌یابد و مراجعه به مراجع 
قضایی و انتظامی کاسته می شود. 

ماک متا درف 
با رویت ماه و فرارسیدن 
عیدسعید فطر و پرداختن فطریه 
و شرکت در نماز بسیار با شکوه 
عید فطر و دیدار کوچکترهای 
خانواده با بزرگترها و تبریک عید 
به پایان می رسد. 


مخاطب شناسی از مهمترین وظایف مبلغان دینی است 


یزد . خبرنگار اطلاعات: مخاطب شناسی از 


مهمترین وظایف مبلغان است. 


حجت الاسلام صدوقی نماینده ولی فقیه و 
امام جمعه یزد که به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک 
رمضان در گردهمایی روحانیون و طلاب استان 
سیخ می کشت لو ودساتی مون ات که با 
ا تناس محاطب کوش پاستگوی ارا 
باشد.وی همچنین گفت: اينک که دشمنان تبلیغات 
وسیعی راعلیه نظام مقدس جمهوری اسلامی به 
راه انداخته اهمیت تبلیغات برای مقابله با این 
توطئه ها چندین برابر شده است. 

نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد در ادامه با 
اشاره به گسترش فناوری جدید ارتباطات, اهمیت 


استفاده 


از تکنولوژی روز رامورد تاکید قرار 


داد و با اشاره به برگزاری هفتمین دوره انتخابات 


عملکرد 


مجلس شورای اسلامی, حضور گسترده مردم در 
پای صندوق های رای را مهم ارزیابی کرد و 
مثبت دستگاههای اجرایی را در مشارکت 
نکن سازمان ار اسلامی استان یزد نب 
برگزاری دوره آموزش احکام ویژه ائمه جماعات؛ 
اعزام روحانیون به نقاط مختلف استان» اجرای 


طرح نهضت قرآن آموزی و برپایی محافل قرآنی 


برشمرد. 


راا ام‌های این سازمان در ماه 


مبارک رمضان 


برای توسعه ارتباطات و اجرای برنامه های فرهنگی و آموزشی 


باشگاه یونسکو در ۱ شهر ایران ایجاد می شود 


اصفهان . خبر نگاراطلاعات: 
دبیر کل کمیسیون ملی سازمان 
علمی . فرهنگی ملل متحد 
(یونسکو) گفت: باشگاه یونسکو 
در شهرهای اصفهان» مشهد: 
تبریز و شیراز ایجاد می شود. 

دکتر محمد توکل در دیدار 
با استاندار اصفهان افزود: این 
باشگاهها برای توسعه ارتباطات 
و اجرای برنامه های فرهنگی, 
آموزشی و فکری ایجاد می شود. 


وی همچنيین گفت : 


نخستین جایزه ابن سینا به یک 
بانوی کانادایی تعلق گرفته 
استت: 

وی گفت: برنده جایزه ابن 
سینا به مدت یک هفته میهمان 
ایران از جمله شهر اصفهان 
خواهد بود. 

جایزه پیشنهادی ایران با نام 
جایزه ابن سینا از سوی یونسکو 
به بهترین رساله علمی در 
موضوع اخلاق در علم اعطا 
می شود. 


در اين دیدار همچنین 
«پروفسور املووا» رئيس 
کنفرانس عمران و پارلمان 
سازمان علمی و فرهنگی ملل 
متحد» حمایت از کشورها برای 
اجراق رناب ها عماا ی 
یزرو و ی ا 
اصلی یونسکو عنوان کرد و 
گفت: اجرای ثابت این برنامه در 
شهرهای بزرگ دنیا مورد 


اش 


از سوی جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی؛ 
همایش علمی -کاریردی مدیریت بحران 
دربلایای طبیعی در تبریز برگزار شد 


تبریز . خبرنگار اطلاعات: دومین همایش 
علمی . کاربردی مدیریت بحران در بلایای طبیعی 


در تبریز برگزار شد. 


در این همایش که جمعی از فرمانداران» 
بخشداران و مدیران عامل جمعیت هلال احمر 
استانهای اذربایجان غربی» اردبیل و اذربایجان 
شرقی شرکت داشتند. دکتر محمدی, مدير عامل 
جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی و رئیس 
گروه تخصصی امداد و نجات استان در سخنانی 


گفت: در ساختار مدیریتی کنونی کشور مساله 
مدیریت بحران فقط در ابعاد بازسازی و امداد و 


نجات مطرح شده و به مقوله مدیریت پیشگیری 


رکاش راکو ما رة مه در وا 


یک فرآیند تشکیلاتی منسجم اشاره نشده است. 

قى اف مه و فة اصلی هذ رنت بت انم 
مطمئن شدن از هماهنگی بین مناد 
دستگاههای دولتی و در صورت لزوم ۱ 
غیردولتی برای ارائه بهترین اقدامهای ضدبحران 
در تمامی اوقات است. 


بع و عملیات 


ول ساعات نسرعی E‏ ک رمضان به اق همان جدول‌ساعات‌شر e‏ کر مضانبهافق بوشهر 
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7 ۲۵ 
کنار رودخانه‌ای که درست 

ز حياط خانه محبوبه می گذرد. 
یستاده‌ایم. جنگل سبز چشمان 
مادر محبوبه» از اشک» رنگ 


غروب های دلتنگ پاییزی 
گرفته. اینجا همه اش خاطرات 
محبوبه وول می خورد؛ لای 
درختان میوه می پیچد. از دیوار 
کاه گلی آغل نیمه ویران بالا 
می رود» دستی روی خروس 
طلا می کشد. و با جریان تند 
رودخانهء می رود و گم 

محبوبه از وقتی در قفس 
تنگ بیمارستان مفید تهران 
گرفتار شد» سیزده‌ماه این 
خاطره‌ها را روی صفحه سفید 
نقاشی. کشید و جلوی رویش 
گذاشت تا از هوای دودی این 
قهو تبار وعر چیه اسدار 
پاک زادگاهش برگردد و 
ریه های مجروحش را به 
اکسیژن خالص بسپارد که از 
سبزه‌زار زیبای روستای سنگر 
برمی خاست. 

مامان! درخت حیاطمان 
گردو داده؟ مامان! خروس طلا 
بزرگ شده؟ مامان چه کسی از 
گلدان شمعدانی ام مراقبت 
می کند؟ مامان دلم برای خانه‌مان 
تنک ده مافان دلم هوای 
شمال را کرده. مامان درخت 
انجیرمان هنوز هست؟ مامان 
همکلاسی هایم را می بینی؟ 
مامان دلم برای خانه مان» خیلی 
تنگ شده. خسته‌ام مامان... 

ماههای سختی بر محبوبه 
گذشت. مثل ماهی که دور از 
اب بماند» نفس های خسته‌اش» 
هر روز بیشتر به شماره می افتاد. 


عضو هيات علمی 
دانشگاه علوم بر کی تفر 
گفت: وزوز در یک گوش 
زنگ خطری برای وجود 
تومورهای ناحیه گوش داحلی 
و مغز است. دکتر مسعود 
متصدی در حاشیه برپایی 
«هشتمین هگن ه انجمن 
جراحان گوش, گلو» بینی» 
سرو گردن ایران» با اعلام این 
مطلب افزود: 
شایع ترین علت وزوز گوش 
مربوط به عفونت هاست. اما 
بیماری های گوش داخلی و 
به ویژه تومورهای ناحیه «پل 
مغزی» می توانند. سال ها فقط 


هر جند 


۳ 


اطاایات 


ماه رمضان, باز هوای محبوبه را 
در سر مادر زنده می کند. مامان 
یک قاشق غذا می خورد و 
می خوابید. افطار هم با پیش من 
مامان. روزه نبود اما حال و هوای 
ماه رمضان را دوست داشت. 

چشمان مادر» مثل آسمان 
گرفته شمال» یک بند می بارد. 
دلتنگی اش» پایانی 
دوربین تلویزیون که به سمت 
محبوبه امد, با دست اشاره کرد 


تاره 


محموماتوهموقه ند 


که برو... برو... بعد سرش رابرد 
زیر لحاف... مامان! نمی خواهم 
مردم» به فرانسه نمی روم... پای 
پله‌های هواپیما که برسم» شفا 
یا می کت مطعقنم مامان... 
وقتی یک روزنامه نوشت: 
«محبوبه دختر تهیدستی است 
پیوند دو ریه به ۲۰۰ میلیون تومان 
پول نیاز دارد» محبوبه چند روز 
به خاطر کلمه «تهیدست) گریه 
کرد. مامان» وقتی بزرگ شوم» 
همه می گویند این بچه. فقیر 
بو ده۵... 

محبوبه یک سال و سه ماه 
در بیمارستان کودکان مفید تهران 
بستری بود و انتظار معجزه‌ای را 
می کشید تا ریه هایش را شفا 
دهد. 

در این مداتء مادر 
فداکارش» هرشب وا پای تخت 
انبوه مدارک مه انم پشت دفتر 
خیلی ها انتظار کشید تا جوابی 


محبوبه در چشمان مهربان مادرء 
انتظاری پایان‌ناپذیر می دید. 
مامان» کی به فرانسه می‌رویم؟ 

هرطور بود» حدود ۵۰ هزار 
يورو از تهران به حساب 
بیمارستان فرانسه واریز شد تا 
محبوبه راست می گفت. وقت 
سفر که شد» از همه رنج هایش 
خلاصی یافت. دو روز مانده به 
از پاریس ب رگشت نخورده است. 
کسی نمی داند چرا. چند نفر به 
را پس می گیرند. مادر می گوید 
هروقت پول رسید» به همه 
بود برای محبوبه. وقتی محبوبه 
نیست» بايد به مردم برگردد. 

اا تین مره انستا: 
ردک ن به کر 
بو د» روی سکن قبرش 
نوشته‌اند: من در موج خروشان 
زند گی کرده ام ا من در 
نوجوانی هاء بندگی کرده‌ام /ای 
خدا حلالم کن حلالم کن /که 


چرا گوش وزوز می‌کند 


به صورت وزوز یک طرفه 


گوش بروز کند. 
وی افزود: تومورها و 
بیماری های داخحلی 


استرس های عصبی در زند گی 
صنعتی امروزه از دیگر عوامل 
ایجاد و تشدید کننده وزوز 
گوش است. 

دکتر متصدی همچنین 
گفت: پژوهش‌های انجام شده» 
عنوان یک عامل مهم در بروز 
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یا تشدید وزوز گوش شناخته 
شك اشبتا: 

وی با اشاره به اينکه کم 
خونی و تنگ شدن دیوار 
عروق قلب نیز از عوامل دیگر 
ابتلا به این سندرم است» 
خاطرنشان ساخحت: پژوهش ها 
همچنین بیانگر این 
که با درمان بیماری های قلبی 
که به آن اشاره شد اعتلالات 
مربوط به وزوز گوش نیز 


ن امر است 


NeginL @yemail.com 


دیگر گل باغچه‌ها روییده‌اند / 
درختان شکوفه داده‌اند /مرا از 
بند و بلا رهار یم کن... 
یرنه آرم گرفهای 
هنوز از التماس نگاهت زجر 
می کشم. هنوز صدای گرفته ات 
در گوشم زنگ می زند... 
محبوبه» دوستت یادت ا 
مهرانه قائمی...؟! 
«. مهرانه» من می میرم. اما 
می دانم که بالا خره تو به پاریس 
می روی و خوب می شوی... 
هرجا که باشم برایت 
می کنم.. . حتی در آن دنبای 
محبوبه تو راحت u‏ 
اما بخاطر قولی که داده بودی» 
مهرانه را فراموش نکن. کمک 
کن مهرانه خوب شود محبوبه... 
پایم کنده نمی شود که از قبر 
حس می کنم. 5 با دستان 
کوچکش»› »مچ دستم رامی گیرد: 
ترو خدا نگذار بمیرم ! 
مطمئن باش محبوبه. تو در قلب 
من هميشه زنده می‌مانی. تو در 
قلب همه همیشه زنده می مانی. 
تو در مهرانه, زنده می مانی... 


کاهش یافته است. 

عضو کمیته علمی 
(هشتمین کنگره انجمن علمی 
راان کر کر بر و 
سرو گردن ایران» مصرف 
برخی داروهاء عوامل روان تنی 
و متابولیک, اختلالاات مربوط 
به دندان هاء دستگاه شنوایی 
و... را از دیگر عوامل وزوز 
گوش عنوان کرد. 

وی در پایان تصریح کرد: 
وزوز گوش معمولا با کاهش 
شنوایی همراه است و با وجود 
شیوه های مختلف درمانی. 
هنوز درمان قطعی برای آن 
بوجود نیامده الست 


نتایج یک پژوهش نشان می دهد از هر 
۵فرد بالای ۱۵ سال در ایران یک تن دجار 
نوعی اختلال روانی 

دکتر «نیلوفر مهدوی» روانپزشک و 
کارشناس اداره سلامت وزارت بهداشت» 
درمان و آموزش پزشکی در گفتگو با 
خبرنگار گروه علمی ایرنا اظهار داشت: 
تحقیق بر روی ۳۵ هزار فرد بالای ۱۵ سال 
نشان داد که یک پنجم انان از نوعی اختلال 
روانی رنج می برد. 

این محقق با احتساب شیوع این 
اختلالات در جمعیت زیر ۱۵ سال اعلام کرد 
۱ درصد یا تقریبا ۱۲ میلیون نفر از جمعیت 
کل کشور دجار اختلالات روانی هستند. 

«مهدوی» خاطرنشان کرد: این رقم 
طیفی از بیماران خفیف تامتوسط و شدید را 
در بر می گیرد که خوشبختانه عمده امار ۱۲ 
میلیون مربوط به بیماریهای خفیف و متوسط 
است. 

به گفته این روانپزشک. 
بیشترین میزان شیوع مربوط به 
بیمارانی است که دجار اختلال 
اضطراب و عارضه افسردگی 
خفیف» متوسط و شدید هستند. 

این کارشناس وزارت 
بهداشت گفت: حتی نوع 
خفیف و متوسط افسردگی هم 
در عملکرد فرد تاثیر می گذارد. 
مثلا کسی که بیماری افسردگی 
دارد با کوچکترین حرفی 
ناراحت می شود. زود از کوره 
در می رود برنامه خواب وی 
تغییر می کند, اشتهایش تغییر 
می کند» از زندگی خود همچون 
گذشته لذت نمی برد احساس 
بی علاقه گی» بی حوصلگی و 
احساس خستکئ زودرس 
می کند که تمام این موارد در 
زندگی فرد تاثیر‌گذار است. 


به گفته «مهدوی). 
بیماریهای روانی بار اقتصادی 
زیادی دارند. 

طبق امار سازمان جهانی 


بهداشت. از نظر سالهای از دست رفته عمر 
همراه با ناتوانی» افسردگی شدید پس از 
عفونتهای تنفسی تحتانی» بیماریهای دوره 
تولد و نوزادی و ایدز مقام چهارم رابه خود 
اختصاص داده است. 

این درحالیست که بیماریهای روانی د 
زده ستی 191۵ ۴۴ سال مقام دوع را بعد از 


روان است که در سطح روستاها پوشش 
مناسبی دارد. 

در این طرح بیماریابی و درمان 
اختلالات روانی به طور فعال انجام 
می پذیرد» ولی متاسفانه در سطح شهری 

به گفته وی» اکنون در سطح شهر 
برای قفا تست 

مراکز درمانی تنها به افرادی خدمات 
ارایه می دهند که به مراکز درمانی مراجعه 
می کنند. 

وی بااشاره به طرح دیگر این وزارتخانه 
باعنوان ن طرح پشگیری از خودکشیهافزود 
انجام شد و نتایج درخشانی داشت» به 


گونه‌ای که در ۳ استان اقدام به خودکشی 
به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت. 
اکنون این طرح در ۱ مرکز شهری در 


از دیگر طرح های وزارت بهداشت. 
ترنامه ملی مق عاات بهذاشت روان به 
هنگام بروز بلایای طبیعی و همچنین طرح 
موزش مهارتهای زندگی است. 

به گفته این روانپزشک» افزایش 
مهارتهای زندگی در بین افراد جامعه می تواند 
ختلالات رفتاری و روانی را کمتر کند 

وی خاطر نشان کرد که برخی به اشتباه 


سه شنبهآبان ۱۳۸۲ ۲"رمضان ۲۸۰۱۴۲۴ اکتبر ۲۰۰۳ -شماره۲۲۹۰۶ > ۱ 


یک پنجم جمعیت بالای ۱۵ سال کشور دجار اختلالات روانی هستند 


مضر است. 

دکتر «مهدی صابری» روانشناس 
پزشکی قانونی نیز در این خصوص گفت: 
تصور علط ازتیمار وی سیب شلده ابیت 
که مردم په براجتی اطلاق لفظ روانی را 
برخود نپذیرند. 

به گفته این روانشناس» افراد به سادگی 
گفته پزشکان مختلف را در مورد بیماریهای 
مختلف می پذیرند» اما اگر روانپزشکی بگوید 
شما اختلال روانی دارید حاضر به پذیرش 
آن نیستند بنابراین میزان ۱۲ میلیونی بیماران 
روانی ممکن است که باعث شگفتی همگان 
شود اما از نظر یک متخصص بهداشت 
روانی چندان دور از ذهن نیست و ما شاهدیم 
که درصد زیادی از افراد جامعه دچار 
مشکلات روانی هستند. 

وی افزود در این تحقیق آمارها نشان 
می دهد که ۲۱ درصد افراد جامعه دچار 

ولی منظور این نیست که ۱۲ 
میلیون دچار افسردگی حاد هستند. 
بلکه در اینجا طیف گسترده‌ای از 
اختلالات روانی وجود دارد به 
طوریکه فرد معتاد نیز جزء بیماران 
روانی محسوب شده است. 

مهدی صابری افزود: 
اختلالات اضطرابی در سطح 
جامعه از همه شایع تر است و 
شرایط زندگی کنونی نیز وجود 
اختلالات اضطرابی را در سطح 
جامعه دامن می زند و ان را تشدید 
می کند. 

پس از اختلالات اضطرابیء 
اختلالات افسردگی خفیف در 
سطح جامعه شایع است. 

امروزه مصرف مواد مخدر؛ 
الکل و مواد نیروزا در بین جوانان 
افزایش پیدا کرده است که درصد 
قابل توجهی از این افراد اختلال 
روانی دارند و زمینه‌هایی از لحاظ 
روانی در انها وجود دارد که سبب 
گرایش انها به سمت الکل» مواد 
مخدر و مواد نیروزا می شود. 

به گفته صابری» افسردگی اختلالی 
است همراه با مشکلات شدید خلقی و به 
صورت غم و ناامیدی شدید» احساس عدم 
لذت» احساس پوچی و بی حوصلگی» تمایل 
به انزوا و گوشه گیری کاهش تمرکز فکری» 
اختلال در خواب و ایجاد کندی یا تهیج 
روانی و حرکتی است. 


ایدز در سطح جهان داراست. 
نکته مهم این است که این گروه 
داشته باشند. یعنی در زمره جامعه فعال 
مهدوی در مورد برنامه‌های وزارت 
بهداشت در مورد بیماران روانی گفت: «طرح 
ادغام»» یکی از طرح‌های مهم اداره سلامت 
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اگھی تاسیس شرکت‎ 
پدر پا رکهای صنعتی ابران خودرو‎ 
۳۰۰ ۰۸ خلاصه اظهارنامه واساسنامه شرکت که درتاریخ ۱ تن تحت شماره‎ 
تراین اارهیه عق رمده اهاط مضه بل تکمین کدی راطع ا‎ 
رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.‎ ِِِِ 
مو ضوع شرکت : ارائه خدمات و تسهیلات رفاهی . حمایتی به کارکنان‎ 
رگیری استانداردهای مختلف ایمنی . شناسایی . اجرا و نظارت بر‎ ۳0 
مسایل مرتبط در زمینه‌های تولیدی و غير تولیدی و همچنین ارایه سرویس‌های‎ 
خدماتی و درمانی و تسهیلات رفاهی . اشاعه فرهنگ رعایت مسایل زیست‎ 
محیطی . اجرای برنامه‌های نظام مدیریت نوین و سیستمهای تضمین کیفیت بر‎ 
اساس استانداردهای مربوط و ارایه خدمات مشاوره‌ای و نظارتی در زمینه های‎ 
فوق و سایر فعالیت‌های مجاز- تصدی به معاملات بازرگانی و ایجاد شرکت‎ 
با یا بدون مشارکت اشخاص داخلی و خارجی و خرید کارخانجات و سهام‎ 
کتهاو مبادرت به هر گنه فعالیت محان‎ 
مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود‎ - ۳ 
جاده مخصوص کرج- شرکت‎ ٠٤ مر کز اصلی شر کت :تهران- کیلومتر‎ -۳ 
خودرو- شرکت پدر پارکهای صنعتی‎ ِِ 
ریال ما قسم به ۱/۰۰۰سهم ۰ ریالی با نام‎ ۰ ۹ 
گواهی شماره ۱۲۳ مورخ ۸۲/۷/۲۰ بانک ملی شعبه‎ 
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اگھی تاسیس شرکت‎ 
۰ ۰ * ۰ ۰ 
مهندسان مشاور کیفیت و بهره وری صنایح‎ 
(سهامی خاص)‎ 
۲۰۱۳۲۲ خلاصه اظهارنامه واساسنامه شرکت که درتاریخ ۸۲/۲/۱ تحت شماره‎ 
دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸۲/۲/۱ از لحاظ امضاء ذیل تکمیل گردیده‎ 
برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.‎ 
موضوع شرکت اراته خذمات معلدمی رر تصص و را ه اندازی,‎ -۱ 
تعمیر و نگهداری و رفع مشکلات فنی واحدهای صنعتی - ارائه خدمات مهندسی‎ 
ا ا ارائه‎ 
سیستمهای نوین مدیریتی به منظور افزایش بهره وری تولید در واحدهای صنعتی-‎ 
مدیریت اجرای پروژه های صنعتی و ارزیابی و توجیه طرحهای اقتصادی-‎ 
طراحی محصول وتهیه نقشه‌های اجرایی وابسته‌های نرم افزاری خدمات‎ 
مهندسی- طراحی خطوط و بهینه سازی روشهای تولید- همکاری در جهت تولید‎ 
و تدوین استانداردهای مورد نیاز مرتبط با موضوع فعالیت- ایجاد و اخذ نمایندگی‎ 
از شرکتهای معتبرداخلی وخارجی- برگزاری سمینارها وگردهمایی‌های علمی‎ 
ا ا اا د ر ا‎ 
END ساحته هد ر‎ E E مراد اونیه-‎ NS 
تجهیزات بخشهای صنعتی و اقتصادی.‎ 
مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نأمحدود‎ -۲ 
۳:۹ مرکز اصلی شرکت :تهران- خیابان کریمخان زند- نبش میرزای شیرازی- پ‎ -۳ 
سرمایه شرکت : مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال منقسم په ۳۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی‎ -۴ 
که ۱۵/۰۰ سهم آن با نام و 6/0۰ سهم آن بی نام میباشد. که مبلغ ۷/۰۰۳/۰۰۰ ریال آن‎ 
طی گواهی شماره ۱۳۳۸/۲ مورخ خ ۸۲/۱/۱۷ پانک تجارت شعبه فلسطین شمالی‎ 
پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد.‎ 
۵-اولین مدیران شرکت : محمد مهدی پارساپور به سمت مدیر عامل و رئیس‎ 
هیات مدیره- عبدالرضا صدیق‌پور به سمت عضو و نایب رئیس هیات مدیره-‎ 
خانم صغری میرزایی به سمت عضو هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.‎ 
دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اناد بهادار وتعهدآور شرکت از‎ -۶ 
۱ عا‎ SSE gk EE AS 
. مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست‎ 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه‎ -۷ 
بازرس اصلی و علی البدل : حسین رسولی وثوق به سمت بازرس اصلی‎ -۸ 


اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 
PUTA‏ 


تصور می کنند که درمانهای دارویی اعتیادآور 


باورهای نادرست و عدم آگاهی از 
وجود درمانهای دارویی و غیر دارویی موثر 
در مورد بیماریهای روانی 
که بیمار به موقع برای درمان مراجعه نکند 
ویابه خوددرمانی روی آورد که هر دو بسیار 


گاه سبب می شود 


مهدی صابری در مورد علایم اختلالات 
اضطرابی گفت: مشکل اصلی بیمار احساس 
نگرانی مفرطء دلشوره» دلواپسی» انتظار وقایع 
ناگوار همراه با یک سری علایم جسمی 
مار با ای کرو 
مورمور در اندام ها»احساس ضعف و 
خستگی زودرس, اختلال در خواب» 
خشکی دهان و اختلالات گوارشی است. 


آ گهی تصمیمات ش رکت باز رگانی صنابع دستی ایران 
سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۴۰۳ 

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۸۲/۱/۲۰ آقایان بابک رفیعی به سمت مدير عامل - 

حجت الله بابائی به سمت رئیس هیات مدیره و فریور پاسدار به سمت نایب رئیس هیات مدیره 

کی میاه د کت اقا پاک رف زیر عامل به عان دار و معا 

ثابت و یکی از اعضاء هیات مدیره (آقایان بابائی - پاسدار و کروبی) به انضمام آقای 

مجتبی آبری فام معتبر می‌باشد. 


0 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 


سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۳۴۳۳ 
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸۲/4/۲۱ شرکت مزیور که در تاریخ ۸۱/4/۲ 
واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۱ به تصویب رسید. آقای سیدباقر سیادت پور 
رین اما E‏ مالعا لیس کال ادا 
گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گرد 


5 ۰ ی ا‎ 5 ۰ a 
آ گهی انحلال ش رکت تولیدی صنعتی تابان کاشی‎ 
۱۸۳۳۷۳ سهامی خاص ثبت شده به شماره‎ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸۲/8/۱۵ شرکت‎ 
مذکور منحل اعلام وآقای عباس شاه سیاه به سمت مدير تصفیه انتخاب و‎ 
نشانی محل تصفیه تهران - میرداماد - ساختمان ۲۳۹ می باشد.‎ 


اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 


آگهی انتشار و عرضه سهام جدید به منظور افزایش سرمایه 
ش رکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع غذایی نماد کوثر 
(سهامی خاص) 

نظر بر اينکه در اجرای مفاد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
۲ مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰ میلیون ريال به صد میلیارد 
ریال از محل مطالبات سهامداران افزایش یابد. لذا با استناد په مواد ۱1 و 
٩‏ قانون تجارت بدینوسیله مراتب به منظور استفاده از حق تقدم سهامداران 

می‌گردد تا چنانچه سهامداران محترم تمایل به استفاده از 


بدینوسیله از کلیه اعضای محترم انجمن مدیران مهدهای کودک سراسر کشور دعوت می‌شود 
با در دست داشتن اصل و یک نسخه تصویر جواز خود که دارای تاریخ معتبر و یا نامه سازمان 
بهزیستی مبنی بر مجاز و دایر بودن مهد کودک باشد ساعت ۱ صبح روز چهارشنبه ۸۲/۸/۲۸ 
که در محل سالن آمفی تاتر ساختمان شماره یک بهزیستی استان تهران واقع در خیابان ولیعصر 
بالاتر از میدان ونک نبش خیابان ظفر تشکیل خواهد شد حضور به هم رسانید. 
چنانچه تعداد اعضاء محترم شرکت کننده در جلسه اول به حد نصاب نرسد جلسه دوم جهت 
برگزاری مجمع عمومی فوق در تاریخ ۸۲/۹/۱۲ در محل فوق در ساعت ۳ بعدازظهر تشکیل 
مس گرادد 

دستور جلسه عادی: 

۱- گزارش هیئت مدیره و بازرس و خزانه‌دار 

۲- انتخاب بازرس 

افرادی که مایل به عضویت به عنوان بازرس انجمن می‌باشند ضروری است مدارک ذیل را 
حداکدر کا تاریخ ۸۲/۸/۲۱ به آفوس: وزارت کشور طبقه دان ۱۳ ارسسال فرمابند. 
دستور جلسه فوق‌العاده: اصلاح اساسنامه 

ی اعلام 


مطالب از اطلاعات روز ۶ آبان ۲ هجری شمسی (برابر 
با ۱ جمادی الثانی ۳ و ۲۸ اکتبر ۱۹۶۳) نقل شده است. 


اکسیهای مدل ۵۸ به پائین تدل به احسن نمی شود 

این اطلاعیه از طرف باس هرا اتسار اف 

پیرو اطلاعیه شماره ۶۷۰ e‏ فعالیت شبانه 
روزی وسائط نقلیه تاکسی و کرایه سبب فرسودگی آنان می گردد 
به منظور تامین آسایش کامل مسافرین و جمع آوری وسائط نقلیه 
فرسوده و به کارانداختن خودروهای جدید فاقد نقص فنی از تاریخ 
صدور این اطلاعیه اتومبیلهای (تاکسی .کرایه) تبدیل به احسن 
شواهند شد که مدل آنها از ۵۸ به بلا با حداکثر بجهار تفر ظرفیت 
باشد سایر شرایط و مقررات تبدیل به احسن و بخشنامه‌های صادره 
به ویژه گازوئیلی نبودن تاکسها بقوت خود تافی ات 


وقف ٣‏ هرام تھ دم عراف تکزب شد 
بغداد .داد گاه انقلابی عراق» محاکمه ا محمد یحیی› وزير 
e‏ قاسم را ار کک e‏ ال 


نظامی عراق, این خبر را که در ماه گذشته ۳۰۰۰ نفر عراقی توقیف 
شده اند تکذیب کر و آن را حعلیات مسخره نامید. 


کک 

مجله «هفته بیمارستانهای پاریس» دیروز نوشت که با مطالعه 
ا کک e‏ هند باستان روش ا 
قرنهای قبل ا بم 1 ا اقدام می کرده اند. 

در مدارک قدیمی هندی گفته شده است که پادشاهی برای 
نجات جان یکی از اتباعش مقداری از خون خود را به او داد و 
جراحان به وسیله یک لوله آزمایش این خون رااز پای او گرفتند. 
و این اسناد راجع بعملی که روی مهاراجه انجام شد چنین توضیح 
داده است: 

جراحان بعد از دادن مقداری داروی بیهوش کننده کاسه سر 
برداشتند و بدین ترتیب راحه را از یک مردرد کله رهایی 
بخشیدند.» به دنبال این عمل جراحی از نظر شعور و عقل هیچ 
اسیبی به این راجه وارد نشده بود. 


لوس انجلس .مادام نهو گفت: اگر من هم بدانم کار درستی 
می کنم خودم را آتش خواهم زد. او که درباره خودکشی بودائیان 
از طریق سوزاندن صحبت می کرد گفت آنها می کوشند به بهشت 
داخل شوند و خیال می کنند از راه سوزاندن خود وارد بهشت 
خواهند شد. اگر من هم این خیال را می کردم» ممکن بود خود را 
بسوزانم. 

دشرت به شعر نامر دامرد 

تا 
سا 
جایزه نوبل نائل آمده است. وی دراين وقت گفت: «اعطای جایزه 
نوبل به من نشانه علاقه ایست که هنرشناسان سود به فرهنگ و 
ادب کشور باستانی من یعنی یونان دارند. گمان می برم آکادمی 
سود دریافته است که بشریت بشعر همه ملتها و از ان جمله یونان 
احتبا- اج دارد.»مبلغ جایزه ادبی نوبل امسال ۵ هزار کورون سوئدی 
و 

جایزه مزبور روز دهم دسامبر بوسیله پادشاه سوئد بشاعر 
بت اعظام راک کا 


آ گهی تصمیمات ش رکت شیمیایی بهداد 
سهامیی خاص به شماره ثبت ۹( 
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸۲/6/۲۱ آقایان عباس مافی به سمت رئیس هیئت مدیره. 
فریدون شایسته به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد جواهریان خارج از اعضا به سمت 
مدیر حامل تین و کلیه استاد و مدرگ و وان رو ای ا آور و قرار دادها با 
یر عامل ٹیس هیئت مدیره و پا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از 


آگھی تصمیمات ش رکت مهندسی زا کت شیمے 
سهامی خاص به شماره ثبت ٩۷۲۷۹‏ 


ANT‏ مه اش یس 
۱ روات ها و سایر اوراق تجاری و ادار مضا 


آگهی دعوت از بستانکاران (نوبت سوم) 
در اجرای ماده ۲۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت بدینوسیله از کلیهبستنکاران شرکت سیکاب 
(سهامی عام) (در حال تصفیه) به شماره ثبت ۱۸۹۸۰ دعوت می‌شود با دردست داشتن مدارک مربوطه 
حداکتر طرف مدت شش ماه از تاریج درج اولین آگهی به آدرس تهران خیابان مطهری - بعذاز چهازراء 
سهروردی - پلاک 1۱ - طبقه اول مراجعه فرمایند.بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور هیچ‌گونه ادعایی 


شرکت سهامی قند نیشابور در نظر دارد از ۱ آبان ۱۳۸۲ 
مود سال ما ی 070 اکا حقفی خود 
را پرداخت نماید. لذا از سهامداران محترم تقاضا دارد 
برای ترتیب نوبت پرداخت با تلفن ۸۹۱۱2۷۸ تماس 
حاصل فرمایند. 

شرکت سهامی قند نیشابور 


یک سازمان غیرانتفاعی نیاز به اجاره ساختمانی 
با مشخصات ذیل دارد 

۱- متراژ مفید حدودا ۱۰۰۰متر مربع 

۲- خارج از محدوده طرح ترافیک حد فاصل: از شمال 
بز رگراه صدر از جنوب میدان ونک از غرب بز رگراه چمران 
از شرق خیابان شریعتی 

۳ دارای پار کینکت جهت پا رک حداقل ۳۰ خودرو 
۴- دا نداقل ۲۵)تاق و یک سالن اجتماعات با مساحت 


اخيراً به علت موج «زن 
سالاری» و «فرزند سالاری» 


که بر سر همه خانواده‌های 
ایرانی سایه افکنده و در صدد 
ارزشمند ازمنه تاریخ یونان و 
روم و ایران باستان است. 
«زنان» ایرانی» در اثر شنیدن 
اخبار و گزارشات دل خوش 
کننده از سازمان ها و 
فدراسیون‌های ر بین المللی که 
مدیران و گردانندگان آنها 
قصد شوم وپرادی 
خانواده‌های ایرانی راداشته و 
با شعارهای دهان پر کنء نظیر 
«فمینیزم) و امثال ان و 
کنوانسیون‌های رفع تبعیض 
عليه زنان می خواهند به قلب 
وروح و جسم زن ایرانی نفود 
کرده و از ان کابوس 
وحشتناک بسازند از ساده 
لوحی و هیجانات و خلقیات 
«(زن» 
سودهای فراوانی برده‌اند. با 
بهم خوردن نظام خانواده, 
طلاق» جدائی و فرار مغزها 


مر وری) 


یکی از نکاتی که در مورد 
شهر تهران و بلکه سایر 
شهرهای کشور مطرح است 
ولی چندان نسبت به آن 
بر هی نمی شوه ا ار 
خیابان ها و میادین است. عدم 
رعایت بعضی از نکات مهم در 
این امر موجب شده ست تابه 


تفت رو ات 


به خصوص جوانان کم سن و 
سال و انحراف اخلاقی» باند 
قاجاق, مصرف مواد مشدر و 
فحشا و فرار دختران و پسران 
از کانون گرم خانواده حادث 
ھی و 

زن ایرانی اسیر تبلیغات 
مسموم رسانه‌های گروهی و 
صفحات زشت و اخبار 
نادرست و تصاویر مستهجن 
فرستنده های ماهواره‌ای و 
اینترنتی شده و هر روز از 
شوهران خود درخواست 
بیشتری دارند. فرزندان نیز به 
تبع درخواست مادرها. 
زیاده طلبی و افزون خواهی و 
خروج از حریم و ضوابط 
اخلاقی را توسعه داده و کار 
را بحدی می رسانند که دیگر 
«سلام» صبح بخیر»» ادب و 
نزاکت و احترام E‏ 
والدین از یاد می رود. 
خواب‌های طلائی ۱۶ ساعته 
تا ۲۰ ساعته» عاطل و باطل 
شدن جوانان» خماری. 
یاوه گوئی و فحش و ناسزا به 
پدر و مادر که میز غذا رانچیده 
ویافلان لباس و فلان اتومبیل 


ذکر ایراداتی در این باب 
بپردازم. البته روی سخن با 
شهرداری و شورای شهر تهران 
امس كه 

از این نظر نامگذاری دو 
دسته از خیابانها محل اشکال 
است. اولاً خیابانها و میادینی 


مورد صحیت 


و يا کامپیوتر و ماهواره را 
نخریده و یا برای تعلیم رقص 
و آواز به دانسینگ فلان 
ساختمان نرفته و در مجموعه 
فرهنگی هزینه نکرده است!!! 
مادران غفلت زده و یا 
فریب خورده. که موج 
لوکس گرائی و «فمینیزم» تا 
بناگوش انان راسرخ و آتشین 
و برافروخته ساخته و از 
هویت و سنت اسلام و یا 
حداقل از «زندگی 
مسالمت آمیز» و صلح و صفا 
و تمدن ی انسانیت بوئی رده 
و یا فریب چند پلاکارد 
تبلیغاتی غرب در اینترنت را 
خورده‌اند» پا را توی یک 
کفش نموده و از شوهر طلاق 
می خواهند. 
اا شقن و 
ناارامی در خانواده» مرد را 
مجبور به طلاق و پرداخت 
مهریه‌های سنگین ۰ تا ۱۰۰ 
میلیونی و نفقه‌های کمرشکن 
کنند. برای رسیدن به این 
هدف نامیمون» از هیچ چیزی 


است که به نام مبارک ائمه 
علیهم السلام نامگذاری شده 
تاه این مورد سه اشکال 
دارد. اشکال اول اینکه استفاده 
از نام کسان در نامگذاری‌ها به 
منظور تجلیل است لیکن شاءن 
امام معصوم عليه السلام بالاتر 
و اجل ازاين مطلب است که 


کوپن فروشی به جای سازندگی کشور 


در اطراف فروشگاههای بزرگ» در میادین و 
خلاصه هرجا که تردد بیشتر باشد» شاهد جوانان 
خرید و فروش کوین هستند» چندروز پیش که از 
دیدم که هریک مقواثی که شماره های کوپن اعلام 
نشده در آنهانوشته شده بود در دست داشتند و مرتبا 
زمزمه می کردند «(کوین می خریم) (کوپن 
می‌فروشیم» جلو رفتم و شماره های نوشته شده ای 
ل e‏ بود . اول 
oe‏ اي این افراد 
ASG E‏ 
جوانان بهترین نیروی تولید کننده محصولات 


شهرهای ویران شده از جنگ و زلزله نیستند؟ لذا 
اند خواملی را که تخوانان مارا به این راه می گشاند 
بررسی کنیم و درصدد رفع این عوامل باشیم» تنها 
در این شهر خریداران و فروشندگان کوپن نیستند 
که به طور آزاد کار می کنند» بلکه در مرکز شهر هم 
در اطراف بازار و یا در خیابان فردوسی و یا دیگر 
مناطق شاهد گروه دیگری از جوانان سالم و نیرومند 
هستیم که در حال خرید و فروش ارز هستند ایا 
می توان امیدوار بود که نسل جوان به سازندگی 
کشور و تحصیل علم بیندیشد. چرا مسئولین ذیربط 
بیشتر به وضع و موقعیت جوانان فکر نمی کنند .در 
هر صورت امیدواریم از وجود این نیروهای سالم و 
جوان کشور در راه سازندگی جامعه در آینده بیشفز 
تهرم برداری کی ماه 


ازار جسمی تنها مطرح 
نیست» بلکه «سلام» نکردن به 
مرد خانه و بی احترامی به 
پدری که «نان اور» خانواده 
است بزرگترین ضربه به 
جسم و روان پدر خانواده 
است. 
به هر حال» این 
فدراسیون های جوراجور 
بجای تعلیم ائین همسرداری 
و احترام به کانون خانواده, 
به طور غير 0 پیوند 
عاطفی خانواده‌ها را از هم 
گسسته و باعث تجری و 
گستاخی و جسارت بی حد و 
رت انم ابرا یر له و 
هویت و خصوصیات ویژه 
زنان مسلمان رابه کلی نابود 
و مضمحل ساخته و درگیری 
و مشکلات و اختلافات 
خانوادگی, طلاق و دربدری 
فرزندان را در جامعه ایرانی 
رواج داده است. 
لذا بايد به این نکته 
اساسی توجه کافی از سوی 
جامعه زنان کشورمان مبذول 


گردد. 
فیضعلی مداح 


بر اسامی میدان ها و خیایان ها 


این گونه بخواهد تجلیل 
بشود. 

ايراد دوم این است که در 
ذکر این اسامی به عنوان 
خیابان و میدان اسائۀ ادب 
می شود. به خصوص از سوی 
رانندگان خطی. 
وقتی این اسامی به عنوان 
نشانی و ادرس در روزنامه‌ها 
و نامه ها مورد استفاده قرار 
می گیرند نسبت به انها که 
(میدان و خیابان ولیعصر(ع) و 

دستة دوم ازاین. خابانهه 
تاو ونه طاغوتی داشت 
لیکن متاسفانه اسم انهاعروض 
شده است که چندان هم از 
جد ید 


اسسام استفاده 


ی 
فلذا تقاضامند هستم که 


مسئو لین در این مورد نیز 


قرمز مشکی 9 


ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای ترک سیگار 
در گذشته‌ها بر اثر فقر فرهنگی و عدم آگاهی از مضرات 
ال سا ار 
بلوغء بزرگی و... بود. اما سالها است که در تمام جوامع بشری به 
خاطریافته‌های علمی» بوی سیگار» بوی مرگ می‌دهد, بوی سیگار 
بوی سرطان» بوی سیگار بوی سکته‌های مغزی و قلبی, و بالاخره 


بوی سیگار بوی هزاران بدبختی و درد ر 


بی درمان می دهد. .هر فرد 


سیگاری هر روز بدون تعطیلی مبالغی صرف دود کرده و شاید 
خانواده خود را با مشکلات مالی روبرو می سازد. چه بسا سیگار 
کشیدن پیش درامد و مقدمه ای باشد بر ساير اعتیادها. به اعتقاد 
برخی صاحب نظران نیز شاید شرعا نیز حرام بوده باشد .بی هیچ 
وی اک روت قاطع دودیها از عمل ناخواسته خود پشیمان و 
نادمند. منتها در مقابل پيشنهادها که سسکا رشان راترک کنند» 
می گویند ایی رم ولی نمی توانیم» خوشبختانه تک از 

سیگاریها می گفت: (انشاء ءالله در ماه مبارک رمضان کنار می گذارم.» 
این گفته ایشان اتکیره » این نوشته مختصر گردید. 


حال که ماه 


ری را راا دږ بیس رو ار 


اعتقادات دینی و مذهبی خود روزه می گیریم» و از خوردن و 
SS‏ 


n 


جدی و نھائی e‏ کنار گذاشته و 


خود را از عواقب ناگوار و خطرساز دور کنیم تا طاعات و 


عبادت هایمان کامل 
شایسته ای بهره مند گردیم 


و از برکات ماه 


مبارک رمضان به نحو 


در اینجا از فرصت e‏ چند پيشنهاد تقدیم خوانندگان 
و جوانان گرامی عرض می کنم:با توجه به اينکه اعتیاد به سیگار 
با «پک»های تفریحی تفننی و تعارفی دیگران آغاز می شود لازم 
است جوانان عزیز از مصاحبت با دوستان سیگاری خودداری 
نموده ولو یک بار هم شده به سیگارکشیدنها روی خوش نشان 
ندهند» تا خدای ناکرده بر اثر هوی و هوس الوده به اعتیاد نباشند. 
معلمان» والدین. علماء و مخصوصا اطبا که در جامعه به نحوی از 
انحاء برای خانواده‌ها الگو و سرمشق می باشند از استعمال سیگار 
باشد.هم چنین ولاق مرم 1 قانونی 
سیگار کشیدن در مجامع عمومی را جدی بگیرند تا انشاء ءالله در 
جامعه اسلامی خودمان در راه جلوگیری از دخانیات و سایر مواد 


مخدر قدمهای مثبتی برداشته شود. 


در سال ۱۳۵۹ سازمان زمين 
شهری براساس ضوابط و 
ین نامه‌ها یک قطعه زمین واقع در 
صفهان . دروازه شیراز از خیابان 
هزار جريب روبروی کوی امام 
جعفر صادق(ع) که بنام کوی 
آزادگان نامگذاری شد به تعدادی 
از خانواده معظم شهدا . جانبازان . 
آزادگان و کارمندان مستضعف 
دولت واگذار نمود. 

پس از انجام کلیه مراحل 
قانونی شامل ره ماده ۵ 
بتصویب اداره مسکن و شهرسازی 
و کلیه ادارات ذیربط از جمله برق 
منطقه‌ای این منطقه جزء محدوده 
شهری گردید. 

با گذشت ٩سال‏ مورخ 
(۱۳۶۸/۶/۲۰)از اتمام این ساختمانها 
و رعایت کلیه اصول و ضوابط 
قانونی در مورد قطعات مورد نظر و 
خوشحالی و شعف اهالی از اینکه 


دکتر مرتضی خویی 


پس از یک عمر صاحب سرپناهی 
شده‌اند» به یکباره مسئولین برق 
منطقه ای اصفهان از خواب بیدار و 
با یک پیام تلویزیونی و یک اخطار 
چند خطی به درب منازل اظهار 
داشتند که این منطقه و خانه‌های 
ساخته شده در حریم دکلهای برق 
فشار قوی می باشد (آزمایش و خطا) 

(آیا درمدت ٩سال‏ مسئولین 
برق منطقه‌ای استان اصفهان نسبت 
به اجرای مسئولیت و وظایف 
قانونی و شرعی خود این چنین 
بی تفاوت بوده‌اند. 

۲.ماده ۱۰ لایحه قانونی رفع 
تجاوز از تا ءسیسات آب و برق 
کشور مصوب سوم تیرماه 
۹سشورای انقلاب می گوید 
اعطای پروانه ساختمان وانشعات 
آب و برق و گاز و سایر خدمات در 
مسیر و حریم موضوع ماده #ممنوع 
است» زمانی که تمام خدمات یک 


خانواده‌ام پیش امده بود به پیشنهاد یکی از 
دوستانم قرار شد چند ساعتی را به کنار 
رودخانه زیبای سد کرج رفته وازاین نعمت 
خدادادی جهت تغییر روحیه و استراحت 
موقتی بهره مند شویم که به محض پیدا کردن 
مکانی مناسب و پیاده شدن از اتومبیل با 
برخورد نامناسب باجگیران و زورمداران 
مسیر فوق الذکر مواجه شدیم که با چماقهای 
خود ما را تهدید نمودند و اصلا به حرفهای 
ودي الهم ا اماب رد ده عدا 
لازم دانستم چند سطری از دانسته های خود 
رابر روی کاغذ اورده و بعرض مسئولین 
جلوی این قبیل افراد غیرمسئول گرفته شود 
و مردم بتوانند در طول هفته چند ساعتی را 
موقتی در این طبیعت زیبا سپری کنند. 
رودخانه کرج کلیه روستاهای ری رودخانه 
بوسیله دولت وقت از روستائیان خریداری 
شد و این عزیزان رابه جاهای دیگری نقل 
مکان دادند تا خدای ناکرده بهنگام حوادث 
از ارات کر ادر 
انقلاب شکوهمند اسلامی در مسیر یاد شده 
یک اردوگاه نظامی حهت انجام مانورهای 
نظامی و چند رستوران از جمله هتل واریان 
ساخته شده بود و بقیه مسیر جهت گذراندن 
اوقات فراغت موقتی مردم مورد استفاده قرار 
می گرفت. خوشبختانه هتل موردنظر و 
شد و از طریق سازمان اب استان تهران و 
زیست تابلوهایی نصب گردید که عنوان 
چنینی داشت (بسترحریم رودخانه متعلق به 


برق مله امان ارت داراجیران کد 


سه شنبه۶آبان ۲-۱۳۸۲ رمضان ۲۸-۱۴۲۴ اکتبر ۲۰۰۷ -شماره ۲۲۹۰۶ ۱ ۱ 


استفاده از کنارۀ سد کر ج بخاطر اخاذی‌ها ناممکن شده است 


عموم مردم می باشد و هیچ مالک شخصی 
ندارد) یعنی عموم مردم شریف ایران میتوانند 
از ان استفاده معقول نمایند. لیکن پس از 
انقلاب با توجه به مشکلات عدیده ای که 
براق مسئولین کشورمان پیش آمد از تیل 
تجاوز دولت بعثی عراق و تحریم اقتصادی 
و سیل و زلزله و غیره تمام وقت مسئولین 
محترم کشور برای رفع این مشکلات 
مر کر ری تم هد ای 
سودجو و زالوصفت شروع به استفاده غير 
مشروع از حریم مورد بحث نمودند و با 
کشیدن دیوار و سنگ چین و سیم خاردار 
حتی به حریم جاده نیز تجاوز نموده و خود 
رامالک بلامنازع حریم رودخانه موردنظر 
دانسته و عرصه را برمردم هر روز تنگ تر 
نمودند و اگر کسی خواست در طول تابستان 
هفته ای تنها چند ساعت رااز این طبیعت 
زیبای خدادادی استفاده نماید با مزاحمت 
این متجاوزین به حقوق مردم مواجه 
می شوند. 

۲ در رابطه با مالکیت خود بحث 
جداگانه ای را می طلبد لیکن برهمگان 
روشن است: مالکیت دونوع است: 

الف: مالکیت خاص 

ب: مالکیت عام. 

در این رابطه مالکیت خاص به وسیله 
دولت سلب گردیده و لذا مالکیت عام به 
عموم مردم تعلق دارد یعنی همه می توانند از 
ان به طور مناسب و بهینه استفاده نمایند مانند 
پارکها . کوهها .رودها و دریاها و کسی نباید 
متعرض مردم شود. على هذا با عنایت به 
موارد مندرج در بند ۲ ایجاب می نماید تا 
مسئولین محترم قوانینی را تدوین نمایند تا 
برای عموم روشن گردد از کدام بخش 
خاص یا عام می توانند برای توقف کوتاه 
استفاده نمایند و اوقات فراغت خود راسپری 


نمایند و از شر این قبیل متجاوزین به حقوق 
ملت مصون باشند و در مقابل خانواده خود 
مورد توهین و تحقیر قرار نگیرند و شرمنده 
ونك 
۳.همانطوری که تقریباً همگان می دانند 
در کشورهای غیر اسلامی مانند کانادا.فرانسه 
.سوئیس .دانمارک و غیره از کوچکترین و 
کمترین امکانات بیشترین بهره برداری را 
می نمایند و زمینه را برای استفاده مردمشان 
در بند ۳ ما که در کشور اسلامی زندگی 
می نماییم و می بایستی سرامد جهان باشیم 
و متاسفانه از این کشورهای غیراسلامی 
۴.هر هفته در طول مسیر مردم شاهد 
حداقل دهها درگیری و چپاول و ایجاد 
مزاحمت توسط عده ای از خدا بی خبر و 
متجاوز به حقوق اجتماعی مردم هستیم و 
این خود زمینه نارضایتی ملت را فراهم 
می سازد و این ن افراد ادعا دارند که ما این مکان 
را از دولت و یا شخصی به نام آقای فلان 
ماهیانه به مبلغ پانصد میلیون ریال اجاره 
کرده ایم. لذا با توجه به تابلوهای نصب شده 
در مسیر به وسیله دولت مردم همچنان 
در بایان یماد نی کردة هاور 
که پارکها . شهرها . بخشها دارای مسئول 
می باشند دولت محترم نیز برای اینگونه 
مکانها نیز مسئولی تعیین بفرمایید تاهم دست 
افراد سودجو و فرصت طلب بسته شود و 
هم برای عده ای ایجاد شغل گردد و هم مردم 
بتوانند در کمال با 
به طور آبرومندانه در کنار این طبیعت زیبا به 
طور موقت سپری نمایند. 
کامیار 


مزید بر اب بن علت تفت و عبراين 
کور نیت از 8 ال 
منتهی ۳ بروز 


منطقه اعم از آب و برق و گاز از 
طرف ادارات ذیربط واگذار گردد. 
تخریب مندرج در متن ماده ٩‏ کان 
لم یکن تلقی خواهد شد. 

برای فرار از نقض تعهدات 
قانونی هر نهادی دیگری را مسئول 
این امر می داند و در نهایت فربانیان 
این فاجعه توده زجر کشیده این 
همیاری و همکاری تنگاتنگ با 
مسئولین شهرداری ناحیه #نسبت 
به پرداخت مبالغی بعنوان خودیاری 
جهت احداث خیابانها و معابر و 
جدول بندی و فضای سبز و 
امکانات رفاهی اقدام نموده‌اند. 

تأسف بارترین موضوع این 
مقوله این است که این شبکه از 
قویترین شبکه‌های فشارقوی بوده 


و همانطوریکه مسئولین محترم برق 
منطفه‌ای اذعان دارند و برابر 
تحقیقاتی که در کشورهای صنعتی 
جهان بعمل امده زند گی در 


محد‌وده این شبکه های برق 


زیان آور و اثرات زیادی در بوجود 
آمدن امراض پوستی, مقطوعالنسل 
شدن کودکان و ابتلاء به آمراض 
صعب العلاج می‌باشد و هم اکنون 
نیز تعدادی از اهالی 
ناراحتی های پوستی ‏ عصبی 
دردهای مفاصل و تعدادی از 
کودکان نیز دچار چاقیهای بیش از 
حد بوده که دانشگاه صنعتی 
اصفهان نیز در این مورد تحفیقاتی 
بعمل آورده که ناراحتی‌های ذکر 
شده را با وجود این شبکه‌ها بی ربط 
نمی داند.فرازهای ۱ تا ۶شمه‌ای از 


دچار 


حقوق پایمال شده اهالی یک منطقه 
است که تمام مایملک و دارایی 
خود را تبدیل به سرپناهی نموده‌اند 
و ازوحشت و کابوس این دکلهای 
برق و زندگی خود و فرزندان 
بیگناه‌شان رادر خطر جدی مي‌بینند 
متولیان امر وصول به این ارمان 
اهالی را تخصیص بودجه‌ای در 
مورد این موضوع می دانند که 
مسلما صرف این بودجه در مقابل 
ناچیز می باشد .جا از این موضوع 
مبداء متروشهری .پل زیرگذر.و رو 
گذر.احداث آسمان فراز .و پارک 
تفریحی کوهستانی صفه و احداث 
هتل ۵ ستاره هما که در محدوده 
فشار قوی و مدخل ورودی شهر 
تاریخی و زیبای اصفهان قرار دارد. 


هرگونه حوادث بالقوه و بالفعل دور 
از انتظار نیست و نظر به اظهارات 
وزير محترم نیرو که فرمودند کله 
تجهیزات انتقال نیرو در کشور 
ساخته و تولید می شود و با توجه به 
تردد مسافرینی که از استانهای 
جنوبی به اقصی نقاط کشور 
مسافرت می نمایند و نظر به اينکه 
پارک کوهستانی صفه در هفته 
شاهد هزاران نفر برای دیدن این 
منظره کوهستانی در رفت و آمدند 
وارتعاش دکلهای فشار قوی بنابر 
نظر عقلای قوم سلامتی آنها را به 
E‏ تست تب 


۔ کشاورزی یا صنعتی کارخانجات و نیروی سازنده تهران رسیدگی نمایند. 


س 
| گھی مزاید ہ٥‏ 
مرحله دوم 

سازمان همیاری شهرداری‌های استان گیلان درنظر دارد نسبت به 
فروش سرقفلی ٤‏ باب مغازه به صورت مزایده کتبی و تعداد ٤‏ دستگاه 
خودرو با مشخصات ذیل از طریق مزایده حضوری اقدام نماید. 
طالبین می توانند از تاریخ ۸/۷ تا ۸۲/۸/۱۶ همه روزه در ساعات 
اداری جهت بازدید و آگاهی از شرایط مزایده به آدرس مندرج 
مراجعه و کسب اطلاع نمایند. 
تلفن تماس امور بازرگانی ۰۱۳۱-۲۲۲2۳۱۳ 
۱- فروش سرقفلی ‏ باب مغازه به صورت یکجا به مساحت کل 4۷/۲4 مترمریع. 
آدرس - رشت - میدان شهرداری - خیابان اعلم‌الهدی عمارت 
امیرکبیر طبقه اول 
۲- سواری پاترول چهاردرب مدل ۱۳۱۹ به شماره پلاک ۱۹۸ ب ۱٩‏ رشت 
۳- سواری پاترول چهار درب مدل ۱۳۹۹ به شماره پلاک ۳۶۸ ب ۱۸ رشت 
“٤‏ سواری پاترول چهار درب بدون سند (فروش به صورت اسقاطی یا اوراقی) 
-٥‏ سواری پیکان مدل ۱۳۷۰ به شماره ۲۶۲ ص ۰" تهران ۱۱ 
آدرس موارد ۲ تا ه - رشت خ سعدی کوچه معرفت سازمان همیاری 
شهرداری های استان گیلان می باشد. 

سازمان همیاری شهرداری‌های استان گیلان 


آگهی تصمیمات شرکت کار و تامین 
سهامی خاص-عام به شماره ثبت ۱۰۸۷۴۷ 


طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸۲/6/۷ شرکت مزبور که در تاریخ 

۸ واصل گردید: ۱- ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۲۸۱ به تصویب رسید. 

۲- سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد. 

۳- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. 
وق اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری, | 


جح ٠‏ 
آگهی مزایده 
شهرداری سمدان در نظر دارد به موجب مجوزهای 
شماره ۸۲/۵/۲۰-۲/۸۲/۱۳۶۰ و ۸۲/۷/۲۸-۲/۸۲/۲۰۸۹ شورای 
محترم اسلامی شهر سمنان نسبت به فروش یک دستگاه 
بلدوزر 18253 مستعمل از طریق مزایده کتبی اقدام نماید 
لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و 
شرکت در مزایده حداکثر تا تاریخ ۸۲/۸/۷۵ به معاونت 
خدمات شهری شهرداری سمنان مراجعه و یا با شماره 

۱ اس ساسا تما ند 


مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده 
بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت خدماتی عملیاتی پتروشیمی فارس 
(سهامی‌خاص) می‌رساند که مجمع عمومی عادی ( به طور فوق العاده) این شرکت در 
ساعت ۱۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۰ در محل دفتر شرکت به آدرس: تهران - بلوار آفریقا 
خیابان تندیس - شماره ۱۳ برگزار می گردد. 
لذا از کلیه سهامداران و یا نمایندگان آنان جهت حضور در جلسه مزبور دعوت به عمل می‌آید. 
دستور جلسه: 
۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره 
۲- کلیه مواردی که در صلاحیت مجمع باشد. 


۳۳2 دعوت 
مجمع عمومی عادی سالانه 


جلسه مجمع عمومی عادی شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی 
ثابت خراسان (سهامی عام) در ساعت ۱ صبح روز پنجشنبه ۲۹ آبان ماه 
۲ در محل شرکت واقع در خیابان میرداماد - شماره ۲۲۳ طبقه 
اول تشکیل می گردد. 


دستور جلسه مجمع عمومی عادی: 

- قرائت گزارش هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی 
درباره فعا لیت و د سال مالی منتهی به ۲۱ تیرماه ۱۳۸۲. 
۲- طرح و تصویب ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی 
تس 

۲ک ااککای نا 

-٤‏ انتخاب بازرس اصلی و عل البدل. 

-٥‏ تعیین خط مشی آتی شرکت. 

7- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت. 


شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران در نظر دارد عملیات 
اجرای خط انتقال به اقطار ٠٠١‏ میلیمتر چدن داکتیل و ۲۰۰ میلیمتر پلیاتیلن 
به طول دو کیلومتر را در محدوده جنوب شرقی استان تهران از طریق 
مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. از کلیه پیمانکاران 
واجد شرایط و دارای رتبه‌بندی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور 
دعوت می شود در صورت تمایل به شرکت در مناقصه با مراجعه به 
دفتر قراردادهای شرکت واقع در ورامین میدان امام حسین (ع) ضمن 
بازدیداز محل اسناد مناقصه را دریافت نمایند و قیمت پیشنهادی خود 
را به انضمام پنج درصد از قیمت پیشنهادی به عنوان ضمانت شرکت 
در مناقصه تا تاریخ ۸۲/۸/۱۵ به دفتر حقوقی شرکت تحویل و رسید 
دریافت نمایند. زمان بازگشایی پاکتها روز شنبه ۸۲/۸/۱۷ خواهد بود. 
شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پيشنهادها مختار است و هزینه آگهی 
به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 


روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب 
جنوب شرقی استان تهران 


اک دعوت 
به مجمع عمومی عادی به طور فوق لعده 
ی 
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت پارس پنگان (سهامی خاص) 


دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق‌العاده شرکت که راس ساعت ۱۰ صبح مورخ ۶۰ در 


محل قانونی شرکت تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. 
ل ستو رجلسه: 

۱- تصویب افزایش سرمایه شرکت 

۲ سایر موارد 


هیئت مدیره کارخانه‌های تولیدی 


5 3 


شهردار سمنان 


هیئت مدیره 


در اجرای مصوبه شورای بورس اوراق بهادار تهران بدینوسیله خلاصه صورت‌های مالی سال مالی متتهی به ۱۳۸۱/۱۲/۲۹ شر کت معدنی املاح ایران (سهامی عام) مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه مور خه ۱۳۸۲/۲/۳۱ جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 


شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) 
صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۱ 


(تجدید ارائه شده) 


شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) 
ترازنامه 


در تاریخ ۹ اسفندماه ۱۳۸۱ 


سال مالی منتهی به سال مالی منتهی به 
۱۳۹ ۱۳-۹ 
ریا ترا (تجدید ارانه شده) (تجدید ارائه شده) 
میلیون ریال میلیون ریال سب مدب 
فروش خالص VSP‏ ۶۸۳۹۴ دارایی ها ۱۹ ۳( ۱۳۹( بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۱۹( ۱۳۹( 
بواي تمام شد کالای قزوشن رفته (or) (An)‏ میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 
د ناخا ۱۴۳/۴ ۳۸۳۷ 
۱ ص ۱ دارایی‌های جاری: بدهی‌های جاری: 
هزینه‌های فروش, اداری و عمومی (oo)‏ (۵۳۵۲) 5 ا 
خالص سایر در آمدها و هزینه‌های عملیاتی Pop‏ ۱ موجودی نقد ۴۷۹۷ ۳۷۳۰ ایر حسابها و اسناد پرداختنی ۱۶۷۳۵ ۳۰۹99۶ 
)94۸( (۳۵۲ه) سرمایه‌گذاری کوتاه مدت 1۸ ۳۷ پیش دریافتها ۲ ۴ 
سود عملیاتی ۳۸۷۴۶ ۳۳۹۹ حسابها و اسناد دریافتنی تجاری ۳۷ ۱۳/۵۰ ذخیره مالیات ۳۹/۷ 1۹ 
هزیته هاق فالی (vs) (vv)‏ سایر حسایها و اسناد دریافتنی ۶۱ Vso‏ سود سهام پیشنهادی و پرداختنی ۳۴۰ PAI‏ 
زینه‌های قبل از بهره‌بردا ۱ ۱۳۵ ۱ 
ون ى قبل EN‏ موجودی مواد و کالا ۱۷۸۵ IAFF‏ تسهیلات مالی دریافتی ۳۳۷۴ ۱2۸۷ 
خالص سایر درامدها و هزینه‌های غیرعملیاتی Are‏ ۹۳ 0 ۱ ۲ 
۵۲ )۶۸( سفارشات و پیش پرداختها A9 Fol”‏ جمع بدهی‌های جاری ۵۸ ۱۷ 
سود ناشی از فعالیتهای عادی قبل از مالیات AYA‏ ۳۳۸۵۱ جمع دار ایی‌های جاری ۴۵۸۹۲ PAF‏ بدهی های غیرجاری: 
مالیات سود فعالیتهای عادی (۲۰۷۱۷) )14( دارایی‌های غیر جاری: تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت 1190 PVVA‏ 
سود خالص ۲۷ ے اس دارایی‌های تابت مشهود ۴ ۵۳۹۸ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۱۶۳۵ ۱۹۴ 
گردش حساب سود انباشته ۳ eT‏ ھا نا 

ِ بر دار اب ۳۶۳ ۹۵۱ بمع بد يرج ۳۸۱۵ ۳۹۷۳ 
سود خالص ۳۶۷۲۱ SS EEE ۳ PPAF‏ اک 
سود انباشته در ابتدای سال ۳۵۷ ۳ جمع دارایی های غیر جاری 0۷ ۵۹۳۴۹ جمع بدهی‌ها A۸10"‏ ۵۹ء۵۸ 
تعدیلات سنواتی )۳ھ( (۱۴۸) حقوق صاحبان سهام 
سود انباشته در ابتدای سال تعدیل شده PVE‏ ۳۳ سرمایه ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تمام پرداخت شده ۳۶۵۰ Pl®ooo‏ 
سود قابل تحصیص Eos e‏ على الحساب افزایش سرمايه ت ۱۳۹۹۰ 
تحفنیفن سود اندوخته قانوز م۳۶ ۳۴۰ 
اندوخته قانونی (1oo)‏ . 9 تونی 
سود سهام پیشنهادی (oo)‏ (۳۳۳۸۱) سود انباشته ۳۶۹۵ WV‏ 
جمع مبالغ تخصیص یافته ۱۳۵۰ (۳۸۱(س) جمع حقوق صاحبان سهام ۴۳۳۹۵ ۳۹/۷۴ 
سود انباشته در پایان سال IYE ٥‏ جمع داریی‌ها E l۳4۸‏ جمع بدهی ها وحقوق صاحبان سهام A l۳4۸‏ 

د هر سهم قبل از کسر مالیات ۱9/۷/۷ ۹۱۳/۵ ۱ سح : ۱ چ ڪڪ 

سود هر قبل از یات حساب های انتظامی ۶و۲ ۱۳۶۶ طرف حساب‌های انتظامی ۳۱۳۶۶ ۱۳۶۶ 
سود هر سهم بعد از کسر مالیات loo‏ وال 


اطزایات 


1 مطلبی که پیش رودارید. 
2 


MN‏ | | مقاله‌ای است با هدف بررسی روند 
ی | شکل گیری و اولویت‌های سازمان 
تفلک لح ات | | ممکاری شانگهای و شرایط و 
اهداف کشورهای مختلف عضو و 
خواهان عضویت در این سازمان در این مقاله به این پرسش اصلی 
پرداخته خواهد شد که عضویث با عدم عضویت چمپوری انلانی 
ایران به سازمان یاد شده. جه تاثیر و پیامدهایی خواهد داشت شت؟ مفهوم 
اصلی موجود در این بررسی» همکاری سازمانی در منطقه جنوب 
شرق آسیا و آسیای مرکزی است.نگارندگان این مطلب در بررسی‌های 
خود از یک روش تلفیقی بهره حسته اند یعنی ضمن استفاده از 
توصیف تاریخی تحولات روابط از تجزیه و تحلیل وقایع و تحولات 
احتمال در روابط نیز کمک گرفته اند . بخش دیگری از مقاله «ایران و 
گزینه عضویت در سازمان همکاری شانگهای» از نظر خوانندگان 
گرامی روزنامه اطلاعات می گذرد: 

وقتی که سران این ۵ کشور در سال ۱۹۹۶ در شانگهای گردهم 
ا مدو توسعه اقدامات اعتیادیازی در 
باکر ات ردت ا 

.اتخاذ اقداماتی جهت ارتفای 
امنیت در نواحی مرزی بین یکدیگر؛ 1 

.نیروهای نظامی شان به هیچ 
فعالیت تهاجمی در محدوده مرزها 

هیچ مانور نظامی ای بر ضد 
دیگری به انجام نرسانند و میزان, = 
سطح و تکرار آن را در ناحیه مرزی 
محدود کنند؛ 

. کشور مقابل را از انجام - 
مانورهای نظامی بزرگ در نواحی ۱ 
مرزی تا محدوده یک کیلومتری مرز» ۷ 

سازند؛ 

از یکدیگر برای نظارت بر انجام سا 
مانور نظامی طراحی شده دعوت به 
عمل اورند؛ 

.دنبال دوستانه نیروهای نظامی 
و نیروهای گشتی مرزی در نواحی 
مرزی را گسترش دهند. 

این توافقنامه موجب شد تا 
جلوی فعالیت‌ های نظامی خطرناک . 
در نواحی مرزی و بحران‌های بالقوه 
بین کشورها گرفته شود و امنیت و ثبات نسبی در روابط بین این 
کشورهای پنجگانه حاصل شود. متعاقب اجلاس سران مذکور» چین 
و قرقیزستان بر تلاش هایشان برای حل مسائل مرزی بین دو کشور 
رسید. 

دومین اجلاس سران شانگهای .۵۰ در ۲۴ آوریل ۱۹۹۷ در مسکو 
برگزار شد و سران پنج کشور مذ کور علاوه بر توافقنامه قبلی به توافقات 
زیر دست يافتند: 

۱.نیروهای نظامی خود رادر نواحی مرزی کاهش دهند. براساس 
این توافقنامه» چين وچهار کشور دیگر متعهد شدند تانیروهای نظامی 
خود را در نواحی مرزی به پایین ترین میزان تفلیل دهند و ماهیت استقرار 
نیروهای خود را از تهاجمی به دفاعی تغییر دهند؛ 

۲.در روابطشان با یکدیگر به استفاده از زور و یا تهدید به استفاده 
از زور بر ضد دیگری مبادرت نورزند و به طور یکجانبه در جستجوی 
برتری نظامی نباشند؛ , 

۳.تعداد پرسنل نظامی و همچنین گشتی های مرزی در این نواحی 
را تا محدوده ۱۰۰ کیلومتری از مرز کاهش دهند ودر زمینه نیروهای 
نظامی ای که در نواحی مرزی مستقر می باشند با هم تبادل اطلاعات 


سازمان حفاظت محیط زیست 
معاونت آموزش و برنامه ریزی 


۵ «سازمان همکاری شانگهای» به تدریج با 

کسب موفقیت نسبی در نیل 

به اهداف اولیه اش» سعی در تبدیل شدن به یک 

سازمان همه جانبه منطقه‌ای 

دارد که به نویه خود. اهداف خاصی را دنیال و 

حساسیت های خاصی را ایجاد می کند 

این توافقنامه نیز برای خلغ سلاح نواحی مرزی بین چين و چهار 
کشور دیگر خیلی مفید بوده است. , 

اجلاس سوم سران شانگهای ۵نيز در ۳ژوثیه سال ۱۹۹۸ در آلماتی 

قزاقستان برگزار شد. در این اجلاس تاءکید اصلی بر ارتقای صلح و 

ثبات در منطقه و همکاری اقتصادی بین این ۵ کشور بود. در بیانیه نهایی 

این اجلاس نیز سران ۵ کشور حاضر توافق کردند تا: 


IR او‎ 

اجلاس , سوم نیز موجب شرفت مذاکرات مرزی ین کشورهای 
عضو شانگهای .۵ گردید. پس از این اجلاس, مذاکرات مرزی بین چین 
ا هدک براسای کر اققا 
گذشته بین دو کشور در آوریل ۱۹۹۴ مر منتج گردید. 

اجلاس چهارم شانگهای E‏ 0 در بیشکک قرقیزستان 
برگزار شد. . در بیانیه نهایی این اجلاس» سران ۵ کشور علاوه بر ابراز 
رضایت از دست آوردهای گذشته بر همکاری جهت نیل به موارد زیر 
تاکید نمودند: 

. باور قاطع خود رانسبت به این که ایجاد سازوکارهای گوناگون 
و 2 NGS‏ 


سه شنبه ۶آبان ۲-۱۳۸۲ رمضان ۲۸۰۱۴۲۴ اکتبر۲۰۰۳ -شماره ۲۲۹۰۶ ۳۳۲ 


کردند. 

۴ تقاضا کردند تا راهکارهای 
همکاری چندجانبه شکل گیرد؛ 
معاهدات و توافقنامه‌های جندجانبه 
ضروری به نتيجه برسد و اجلا٩س‏ 
منظم مقامات مجری قانون (نیروی 
نتظامی)» گشت مرزی» گمرک و 
منیت برگزار گردد. 

۵از قواعد منشور سازمان ملل و 
هداف ان دفاء کنند. 

۶مجدداً تکرار کردند که کشورها 
حق دارند تاراههای توسعه اجتماعی» 
قتصادی و سیاسی خود را براساس 
شرایط ملی خود برگزینند. 


ایران و گزینه عضویت در «سازمان همکاری شانگهای» 


به قلم: عباس طالبی‌فر -رئیس اداره دوم آسیای شرقی و اقیانوسیه ‏ شهرام قاضی‌زاده -کارشناس وزارت امور خارجه 


ات EC‏ ا ا و 
مداخله در امور داخلی‌یکدیگر به عنوان اصول اساسی روابط بین‌الملل 
احترام بگذارند؛ 

۲ تائید کردند که قاعده تفاوت‌های بین دولتی موجود. از طریق 
مشورت های صلح امیز حل و فصل گردد؛ 

۳.برضد اشکال گوناگون جدایی طلبی ملی» فعالیت های تندروانه 
مذهبی, عملیات تروریستی, قاچاق سلاح و مواد مخدر مبارزه کنند؛ 

۴. روابط اقتصادی بین این ۵ کشور با توجه به منافع متقابل و 
عمل گرایی ارتقاء پابد. 

۵ ابراز تمایل نسبت به پیوستن به تلاش‌های ب بین المللی به منظور 
e‏ 

بین المللی عدم گسترش سلا ح‌های هسته‌ای. 

ین اجلاس مرله انتقال شانگهای ۰ به مرحله‌ای دیگر بود که 
دارای دو ویژگی بود: 

الف . موضوعات مورد بحث بین این ۵ کشور به زمینه‌های 
غیرنظامی از قبیل ارتقای همکاری های اقتصادی» همکاری بر ضد 
فعالیت های تندروانه مذهبی و جرائم بین المللی و اصول روابط 
پین المللی گسترش داده شد. 


ب .برخلاف وضعیت موجود در دو اجلاس گذشته که بحث‌ها 


مشورت‌های مداوم بین مقامات وزارتخانه‌های گوناگون دولت‌های 
عضو در سطوح مختلف ابراز تمایل کردند؛ 

۳. مخالفت شدید خود را نسبت به جدایی طلبی ملی و تندروی 
مذهبی مجدداً اعلام داشتند. 

۴ ممکاری‌هاپشان در تلاش برای مبارزه با تروریسم بین المللی» 
قاجاق مواد مخدر و دیگر جرائم فراملی ۱ رتقاء خواهند بخشید؛ 

۵ مجدداً بر تعهدشان به مخالفت و تحمل نکردن هرگونه تلاشی 
برای استفاده از سرزمینشان به منظور دست زدن به عملیاتی که حاکمیت» 
امنیت و ثبات اجتماعی اعضای سازمان را به خطر بیندازد تاء کید 
۱۳ 

۶ مجددا به اهمیت ارتقای همکاری‌های تجاری و اقتصادی 
براساس منافع متقابل و برابری تاء کید داشته و تمایلشان را به ادامه 
تقویت همکاری‌های دوجانبه ویافتن راهی برای گسترش همکاری‌های 


۷تمایلشان رابه وفاداری به قواعد حقوق بشر و نیز مخالفتشان را 
به مداخله ر بين المللى در امور تور سا در لوای نگرانی های 
e‏ از تلاش های چین برای دفاع E‏ دقیق و بی قید 
و شرط معاهده ۱۹۷۲۸8۷ و مخالفت از توسعه طرح سپر دفاع موشکی 
(۲0/0) از جمله تحت پوشش قرار دادن تایوان در این طرح به هرشکلی؛ 
تاکید کردند. 
4حمایتشان را از معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای (۱27) 
۰.نگرانی شان را درحصوص وقایع سیاسی جاری افغانستان ابراز 
داشتند و از همه گروه‌های درگیر خواستند تا مذاکراتشان را هرچه 
سریعتر اغاز کنند 
۱.برارتقای همکاری هایشان در زمینه گسترش تبادلات فرهنگی. 
کشف منابع انرژی و حفاظت محبط 


۵ اگر چه روسیه و چین با ظهور نظم جهانی تک قطبی مخالف هستند. اما زیست متعهد شدند. 


با این وجود. هنوز دارای روابط استراتژیک همسو نیستند 
9 جمهوری اسلامی ایران به دلیل ویژگی‌های خاص زئوپلیتیک و همچنین 


۲ در نهایت توافق کردند تا 
برگزار گردد و شورای هماهنگی‌های 


اولویت‌های واقع بینانه منافع ملی خود. پدوستن با ملی برای تسهیل همکاری های 


نپدوستن به سازمان همکاری شانکهای را مد نظر قرار داد و بر تاتدرات 


فیمابین تاسیس گردد. 
در طول اين اجلاس» چين و 


و پی‌آمدهای این اقدام واقف است تاجیکستان به طور موفقیت آمیزی 


جندجانبه ابراز دا شتند. 

به دنبال این اجلاس چین و قرقیزستان نیز توافقنامه تکمیلی مرزی 
را براساس توافقنامه مرزی سال ۱۹۹۶در ماه اوت به امضا رساندند. با 
این توافقنامه آنها سرانجام مسائل مرزی خود رادر محدوده حدود ۱۰۰۰ 
کیلومتر از مرزشان حل و فصل کردند. 

اجلاس پنجم سران ۵ کشور گروه شانگهای در ۴ژوئیه ۲۰۰۰ در 
۵ کشور عضو: 

۱. ابراز امیدواری کردند که اسیای مرکزی به منطقه‌ای امن با 
همسایگی دوستانه» دارای ثبات و همکاری های بین المللی براساس 
برابری تبدیل گردد. 

۲. مخالفت خود را نسبت به بحران‌هاء تهدیدها و مداخلات 
خارجی‌ای که موجب پیچیده کردن اوضاع منطقه خواهد شد ابراز 
داشتند. به همین منظور آنها مصمم شدند تا همکاری هایشان 
را در زمینه سیاست» دیپلماسیء» اقتصاد و روابط تجارت» موضوعات 
نظامی» فن آوری نظامی و دیگر زمینه ها به منظور گسترش امنیت و ثبات 
منطقه ای تعمیق بخشند. 

۳.برتصمیمشان به مبارزه با جدایی طلبی ملی» تروریسم بین المللی؛ 
نورت بای قاچاق مواه مرآ لضه و ها چرت خر ت وی کی 


توافقنامه ای را امضا کردند و به طور دائم مسائل باقیمانده مرزی بین 
رر ول که 

اجلاس ششم گروه شانگهای .۵ نیز در ۱۴و ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱ در 
شانگهای برگزار گردید و درخصوص موضوعات مختلف امنیتی از 
جمله شبه نظامیان اسلامی, قاچاق مواد مخدر و جرائم سازمان یافت 
بحث و تبادل نظر کردند و توافقاتشان را در دو اعلامیه بیان داشتند که 
عبارتند از: در اعلامیه اول: 

۱. موافقتنامه جدیدی را در زمینه مبارزه با تروریسم, نیروهای 
جدایی طلب و شبه نظامیان اسلامی امضا کردند و آن را کنوانسیون 
شانگهای نا م گذاری کردند. 

۳ خود را از معاهده ۷ بین شوروی و آمریکا به عنوان 
سنگ بنای توافقنامه‌های امنیتی و خلع سلاح اعلام داشتند. 

۳.با پذیرش ازبکستان به عنوان عضو ششم این گرو موافقت 
کردند. 

۴.توافق کردند نام آن به سازمان همکاری شانگهای یا 900 تغییر 
یابد. 

در اعلامیه دوم: 

سران کشورهای عضو به طور رسمی اعلام کردند که سازمان 
همکاری شانگهای به عنوان یک سازمان همکاری بین المللی می باشد. 


بدین ترتیب سازمان همکای 
شانگهای با دربر گرفتن ۲۵ جمعیت 
کره‌زمین؟ و 1۶۰ سرزمین اورآسیاه 
عایگاه وای در سح او 
بین المللی به خود اختصاص داد. 
در نشست ششم متنی باعنوان 
«کنوانسیون شانگهای» در خصوص 
مبارزه با تروریسم بین المللی» 
جدائی طلبی و افراطگرائی | 
گردید. در بیانیه نشست سران 
کشورهای عضو سازمان آمده است: 
«تاسیس سازمان همکاری 
شانگهای به ارتقاء روند چند قطبی 
س آشدن و دموکراتیزه شدن روابط 
بین المللی منجر می شود.»" 
در اعلامیه تاسیس سازمان همکای شانگهای ضمن آن که تاسیس 
این سازمان را در راستای روندهای چند قطبی شدن سیاسی و جهانی 
شدن اقتصادی دنیا محسوب کرده. در بند ۲ اهداف سازان را چنین 
برشمرده است: 
. تقویت اعتماد متقابل» دوستی و حسن همجواری فیمابین 
کشورهای عضو؛ 
.تشویق همکاری های موثر سیاسی» تجاری, اقتصادی» علمی» فنی» 
فرهنگی, آموزشی, انرژی» حمل و نقل» محیط زیست و سایر موارد 
همکاری‌ها در بین کشورهای عضو؛ 
. تعهد به تلاش های مشترک برای تامین صلح» امنیت وثبات در 
منطقه؛ 
.ایجاد نظم سیاسی و اقتصادی بین المللی جدید. دمو کراتیک» 
منصفانه و منطقی. 
در بند هشت» «امنیت منطقه ای» تقدم این سازمان دانسته شده و 
در بند ٩‏ تنظیم برنامه های اقتصادی و تجاری چندجانبه مورد توجه قرار 
گرفته و در بند ۰ همکاری در امور بین المللی را طرح نموده است و 
آورده: 
احفظ توازن وثبات استرانژیک جهانی دز شرانط فعلی بینالمللی 
از اهمیت ویژه برخوردار است).۲ 
اجلاس هفتم سران در سال ۲۰۰۲ درسن پطرزبورگ روسیه برگزار 
نك رو پایانی اجلاس سران امده است: 
ضمن ابراز نگرانی از تشدید بحرن خاورمیانه از هند و پاکستان 
خواستند تا به تنش موجود بین خود پایان داده مذاکرات سیاسی را اغاز 
نمایند. 
.از تداوم بحران در فلسطین ابراز نگرانی شد و از طرفین درگیر 
خواسته شد تا قطعنامه های سازمان ملل را اجرا کنند. 
با اشاره به نقش افغانستان در صفح و ثبات آسیای مرکزی »برتلاش 
این کشورها برای احیای سیاسی و اقتصادی افغانستان تاکید شد. 
.تایوان به عنوان بخش جداناپذیر از خاک چين نام برده شد. 
.برضرورت همکاری برای مبارزه جدی با تروریسم» جدایی طلبی 
و افراط گرایی تاکید شد. 
.تاسیس یک ساختار بین المللی برای مقابله با تهدیدهای گوناگون 
زیرنظر شورای امنیت سازمان ملل پيشنهاد شد. 
.برلزوم اجرای مقررات مربوط به منع گسترش سلاح‌های کشتار 
ای سل 2 دراب و سایر نقاط جهان تاکید شد. 
بر پیوستن همه کشورها به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای 
و کشتار جمعی و خودداری از هرگونه آزمایش سلاح ها تاکید شد. 


ادامه دارد 
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نظر به استقبال گسترده اقشار مختلف اجتماعی از 
جایزه ملی محیط زیست در سال‌های گذشته و با 
yS‏ 
و بهسازی محیط زیست مصوبه مورخ ۱۳۷۷/۲۰/۲۳ 
شورایعالی حفاظت محیط زیست. این سازمان 
درنظر دارد از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که 
فعالیت ارزنده‌ای در راستای حفظ محیط زیست 
انجام داده‌اند افرادی را برای دریافت جایزه ملی 


سازمان حفاظت محیط زیست.دفتر آموزش زیست 
محیطی. دبیرخانه جایزه ملی محیط زیست اقدام 
نمایند. 

فعالیتهای انجام شده می تواند شامل 
موارد زیر باشد: 

۱- ابداعات. اختراعات و طرح‌هایی که در جهت 
جلوگیری از آلودگی پا تخریب محیط زیست باشد. 
۲ - خلاقیت‌ه و ابکراتی کب اجرای آن لودگی 


۱- فرم تقاضای شرکت در پنجمین دوره اعطای جایزه ملی محدط زیست 
خرداد سال ۱۳۸۳ ویژه شرکت کنندگان حقبقی 


م حیطی جامعه ارتقاء یافته و فرهنگ زیست 
- تحمیل فرم نامزدی (شماره ۱ پا شماره ۲) 
- شرح کامل فعالیت انجام شده (تایپ شده با 
نرم افزار0:4 ۱۷ ډه همراه فلاپی مربوطه) 
۳- خلاصه فعا لیت انجام شده در ده خط 
-٤‏ مدارک. مستندات. عکس‌ها. نقشه‌ها و پا سایر 
TT 0‏ 


خر رت را و 
محیط زیست می‌دانید نسبت به معرفی آنان با ذکر 
آدرس و شماره تلفن اقدام فرمایید. 

۲ واحدهای صنعتی که مشمول دریافت لوح 
صنعت سبز و صنعت برگزیده می‌باشند نمی‌توانند 
یی دییات یی یط ریست کرد 
۳ تقاضاهای ناقص و پا فاقد مدارک کافی مورد 
ارزیابی قرار نخواهند گرفت. 

۶) اصل یا کپی مدارک دریافتی به ه 


۲- فرم تقاضای شرکت در پنجمین دوره اعطای جایزه ملی محیط زیست 
خرداد سال ۱۳۸۳ ویژه شرکت کنندگان حقوقی 
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سرویس خبر: حلسه 
مسئولان عالی قضایی به ریاست 
رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. به 
گزارش روابط عمومی قوه 
هاشمی شاهرودی در این جلسه 
با تبریک حلول ماه مبارک رمضان» 
به حوادث فلسطین اشاره کرد و 
گفت: : وقایعی که در فلسطین 
ا بر ضد مردم مظلوم 
0 می دهد دردناک و 

فاجع ارات و متاسفانه مدعیان 


اطاایات 


نجوه آزاد کردن زندانبان مدیون پررسی سد 


وی با اشاره به اينکه این 
جنایات هیچ توجیهی ندارد. 
افزود: 
سرزمین های اشغالی هر روز با 
ھی حقو یر به ماران 
ملل و کشورهای اسلامی دهن 
کجی می کنند. 
الله هاشمی 
شاهرودی سکوت کشورهای 
اسلامی را بر خلاف تعهدات 
اسلامی دانست و گفت: 
هنگا می که به یک زن 
غیرمسلمان اهانت شده بود» 


صهیونیست ها در 


اس 


حقوق بشر سکوت ننگینی رادر حضرت علی(ع) فرمود: اگر 

برابر جنایات صهیونیست ها در مسلمان از این غصه و درد بمیرد 

پیش گرفته‌اند. کم است. اما امروز جلوی چشم 
در نیمه دوم ماه مبارک رمضان 


سومین نمایشگاه فر آنی نور و عترت برگزار می شود 


سرا ا ا 
مرکز مقاومت 
امیرالمومنین علی(ع)در جمع 

اعضای ستاد ا ۳ 
برگزاری سومین نمایشگاه 
قراس تور و عرت با مان اج 
فطل افو و۹ م کر اوت 
بسیج امیرالمومنین علی(ع) 
در جارجوب اهداف و 


فعالیتهای فرهنگی خود با 


a 


توجه به گرایش نوجوانان و 
جوانان بسیجی به مسائل و 
ر و 
استقبال گسترده و درخواست 
۳ قرآن فل 
yT‏ ۹با 
ماه تا ۵ اذر مصادف با ۱۵ تا 
۰رمضان المبارک طرح ریزی 
کرده است. 


مسلمانان به خانه و کاشانه و 
ناموس مردم مسلمان فلسطین 
تجاوز می 
بین المللی و کشورهای اسلامی 
هیچ عکس العملی نشان 
نمی دهند. 

در این جلسه گزارشی از 
وضع زندانیان و مدیون مالی 
مطرح و پس از بحث و بررسی 
مقرر شد. آماری تفکیکی از این 
عده برای استفاده از عفو مقام 
معظم رهبری تهیه شود. 

همچنيین مقرر شل 
راهکارهای دیگری مانند 
طرحهای ستاد ديه و کمیته امداد 
امام خمینی(ره) و منابع مالی 


راهزنان مسلح در جاده قندهار 
هرات ۷ تن را کشتند 
افغانستان: : راهزنان مسلح بار 
دیگر با حمله به خودروهای 
مسافران در مسیر هرات . قندهارء 
هفت غبرتطاقی را کشته شماری 
رامجروح کرده و دارایی آنان را به 
غارت بردند. مناد محلی و 
مسافرائی رکه این سیر به ال 
آمده اند, 5 گفتند: راهزنان بیش از ۳۰ 
دستگاه ه خودرو مسافران را متوقف 
کرده و به قتل و غارت اموال انان 
پرداختند. .این شاهدان که خود از 
مالباعتگان هنستنكء افزودند: 
مسافرانی که در برابر راهزنان مسلح 
۳۳ 


شود و مجام 


روری ۱۲ نفر به خاطر سوء مصرف موادمخدر 


در کشو 


سرویس حوادت: روزانه ۲ نفر براثر 
سوءمصرف موادمخدر در کشور جان خود 


ِِِ می دهند. 


بنا بر گزارش 


اعلام 


امور مجلس و حقوقی 
دخان ستاد مبارزه با موادمخدر و بنابر 


رابطه با سوء مصرف مواد مخدر فوت کرده 


استا: 


J‏ جان می دهند 


و ۱۹ درصد بقیه مربوط به ۱۹ استان دیگر 


همچنین بیشترین افزایش متوفیات در 


استانهای تهران, اصفهانء یزدء گیلان, 
چهارمحال و بختیاری» کهکیلویه و 
بویراحمد و قزوین مشاهده شده است و 
بیشترین کاهش نیز در استانهای کلستانء 
مازندران» ایلام و هرمزگان گزارش شده 


دیگر شناسایی و برای ازادی و 
تخفیف مجازات این زندانیان 
برنامه ریزی شود. 

رئیس سازمان زندانها نیز در 
این جلسه با بیان گزارشی گفت: 
مردم نیکوکار کشورمان تاکنون 
۰ میلیارد ریال در اختیار ستاد 
ديه قرار داده وبا همت این ستاد 
۷هزار زندانی ازاد شده‌اند. 

بختیاری افزود: کمیته امداد 
نیز ۱۸۰ میلیارد ريال به این ستاد 
برای آزادی زندانیان چک و 
دیگر مقروضان پرداخت کرده 
اس و شار ریاد اف تایه 
آزاد شده‌اند. 


آتش سوزی بزرگ در کالیفرنیا افربانی گرفت 


2 ڪڪ 
جشن گلریزان 

م 0 
برگزار می شود 

سرویس حوادث: مراسم 
جشن گلریزان روز پنج شنبه 
برگزار می شود. 

وا ع اة 
زندانها اعلام کرد: در آغاز ماه 
مبارک رمضان» همایش گلریزان 
ستاد مردمی رسیددگی به امور 
ديه و کمک به زندانیان نیازمند 
با هدف آندی کمک 
برای آزادسازی زندانیان 
بدهکار برگزار می شود. در این 
مراسم» جمعی از مسئولان 
قضایی و اجرایی کشور و خیران 
و نیکوکاران حضور خواهند 


داشت. 


دوره پیش از تاریخ 


جنوب غرب مشهد واقع است. 


کرمان خبرنگار 
اطلاعات: رزمندگان 
قرارگاه مرصاد با انجام 
عملیات (شعبان ۰ ۲) در 
استانهای کرمان و مسان 
وارسان ۷نقر از اشرار 
را به هلاکت رساندند. 

سرتیپ پاسدار حمید 
گریزان فرمانده قرارگاه 
مرصاد با اعلام این مطلب» 
افزود: در این عملیات ۲۰ تن 


از اشرار که سوابق طولانی 


سارفی پس ار ارادی 
زر اروت 
سرویس حوادث: سارقی 
آماه پس از ازادی از زندان 
هنگام کیف قاپی دستگیر شد. 
گذراندن هسال دوران حبس 
دوبارد با مینست پک سارق 
کیف قاپ به نام امیر (۴۸ساله) 
اقدام به سرقت کرد که هر دو به 


اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
۴ در صد افزایش داشته است. 

علت اصلی مرگ این افراد آلودگی 
موادمخدر» افزایش ناخالصی هاء مصرف 
بیش از حد مواد مخدر و انتقال بیماریهای 
عفونی بوده است. 

از شمار قربانیان ۱۷۷۶ نفر مرد و ۵۸نفر 


استتتاه براساس تحقیق به عمل آمده از سوی 
سازمان پزشکی قانونی کشور از شمار ۵۸ 
هزار و ۴۲۸ نفر متوفیات ارجاع شده در سال 
به مرگ و میر مراکز پزشکی 
فوت» نخس هل مرک و شیر ایو انیا به 
ترتیب ناشی از تصادف رانندگی ۳۷ درصد. 


آمریکا براثر وقوع اش رای در گن ھان ات کا 
در آمریکا » تاکنون ۴انفر کشته» ۵۰هخانه ویران و دهها هزار نفر مجبور 
به ترک خانه های خود شدند. این آتش سوزی که از سن دیاگو تا 
لوس آنجلس را دربرگرفته» در ۱۰ سال اخیر در این ایالت بی سابقه 
بوده است. درپی گسترش اتش در «سن دیاگو» در ۴شهر پرجمعیت 
ایالت جنوب آمریکا وضع فوق العاده اعلام شد . فرماندار کالیفرنیا از 
CG‏ ی و پاری رساندن به 
جان و اموال قربانیان این اتش سوزی, درخواست کمک کرد. 

بنابراین گزارش؛ احتمالا عواملی چون افزایش دماء وزش باد و 


دام افتادند. در بررسی ها 
مشخص شد هر دو این سارقان 
بارها بهاتهام کیف قاپی به زندان 
افتاده اند به طوری که امیر 
۸سال و علی ۱۲سال را در زندان 
گذرانده اند. قاضی قیصری 
بازپرسی شعبه ششم دادسرای 
جنایی این سارقان را دوباره روانه 


یک اثر باستانی متعلق به ماقبل تاریخ 
در نیشابور کشف شد 

مدیر اداره میراث فرهنگی نیشابور گفت: یک اثر باستانی مربوط به 
در بخش میان جلگه این شهرستان شناساپی شد. 

محمد اسماعیل اعتمادی این اثر رایک سنگ نگاره اعلام کرد که 
برروی آن علایم و نقوش مربوط به دوره‌های پیش از تاریخ و نیز دوره 
تاریخی حک شده است.وی افزود :اين نقوش عموماً شامل نقش بزو 
به صورت کاملاً داسترلیزه» است.او گفت: براساس بررسی‌های به عمل 
آمده این تکه سنگ بزرگ از ارتفاعات مجاور بر اثر زلزله جدا و به پائین 
و در مسیر یک جاده خاکی پرتاب شده است.وی افزود: هم اینک 
مطالعات تکمیلی در خصوص این اثر تاریخی توسط کارشناسان میراٹ 
فرهنگی در دست انجام است.مرکز شهرستان نیشابور در ۱۲۰ کیلومتری 


در عملیات (شعبان ۲۰) توسط رزمندگان قرارگاه مرصاد 
۷ شرور در شرق کشور به هلاکت رسیدند 
در این عملیات ۲۰ نفر از قاجاقجیان 
مواد مخدر نیز دستگیر شدند 


در ترانزیت مواد مخدرء 
گر و گانگیری و شرارت 
داشتند یز دستگیر شدند. 

وی گفت: دستگیری ۳۷۵ 
انواع سلاح و ۵٩‏ دستگاه 
خودرو و موتوسیکلت از دیگر 
دستاوردهای این عملیات بود. 

وی خاطر نشان کرد: 
همزمان با عملیات (شعبان . 
۲ ماموران گلوگاههای 
ایست و بازرسی این 
قرارگاه در «سهل اباد» و 
«شهید صدوقی» واقع در 
«(کو له سنگ ی » و «مسجد 
ابوالفضل(ع)واقع در استان 
ستاك و بلو چحستان» 
گلوگاه مرصاد در جاده بم 
به کرمان موفق به کشف ۲۱۱ 
کیلو و ۲۱۹ گر ۱ مواد 
مخدر» 9 نخ انواع 
تستیکا دج ۰ حلقه ۳1 .دی) 
مبتذل» ۷۳۹۲۸ کیل و گرم برنج 
قاجاق؛ ۳۴۳۱ کیلوگرم جای 
قاحاق. ۶۵۶۸۱ کیلو گرم 
وجه انا نمی یری 
۷ نفر شدند. 


سه شنبه ۶آبان ۱۳۸۲ ۲رمضان ۲۸-۱۴۲۴ اکتبر ۲۰۰۳ -شماره۲۲۹۰۶ ۱ ۱ 


ممنوعیت تردد خودروها 
در منلقه ری تهران 
یک ساعت کاهش یافت 

سرویس حوادث: ممنوعیت 
تردد خودرو در منطقه مرکزی تهران 
برای ایجاد تسهیلات بیشتر ترافیکی 
برای روزه داران یک ساعت کاهش 
یافت. 

کاهش زمان ممنوعیت تردد 
خودرو در این منطقه پایتخت. به 
پيشنهاد نیروی انتظامی و تصویب 
وزیر کشور اجرامی شود. 

به گزارش راهنمایی و 
رانندگی تهران بزرگ» طرح 
ممنوعیت تردد در محدوده طرح 
ترافیک از ساعت ۱۷به ۱۶ هر روز 
یعنی یکساعت زودتر از ایام 
غیرماه مبارک رمضان کاهش 
یافته و در این ماه اجرا می شود. 


دانش آموزی براثر 

ریزش دیوار مدرسه‌ای 
در تهران مجروح شد 

سرویس حوادث: ریزش 
دیوار مدرسه‌ای در بولوار 
اشرفی اصفهانی یک دانش اموز 
دختر را مجروح کرد. 

وزش باد و بارش باران 
۰ متری 
دبیرستان دخترانه نیکان واقع 
در خیابان ناهید به سمت 
خیابان فرو ریزد که براثر پرتاب 
آجر یک دختر دانش آموز 
مجروح شد. 

در بررسی های صورت 
گرفته از سوی کارشناسان 
سازمان آت تش نشانی مشخص 
شد بخشی از اين دیوار که 
اوارچینی شده و بخشی نیز 
با لوله های پروفیل و 
فایبر گلاس پیتاشته: سل و بود 
براثر بادو باران دیروز فرو 
ریخت. تنها مجروح این 
حادثه بلافاصله به بیمارستان 
ا شده وماموران ایستگاه 
۵۵ اد تش نشانی و امداد و 
نجات ۳ پس از حضور در 
محل نسبت به ایمنی سازی 
محل اقدام کردند. 


مو جب شد دیوار 


کارگر ساختمانی در سقوط از طیقه یازدهم 
یک ساختمان ژنده ماند 


سرویس حوادث: کارگر 
سامانی در سقوط اوق 


زن بوده اند که نشان از افزایش ۴۴درصدی 
متوفیات مرد و ۴۵ درصدی متوفیات زن 


دارد. 


۱ درصد فوت شدگان مربوط به 
استان‌های تهران (۲۴ درصد) فارس (۱۲ 
درصد) هرمز گان» کرمانشاه» کرمان (۶ 
درصد)» همدان (۵ درصد) لرستان» 
آذربایجان شرقی و خوزستان (۴ درصد)بوده 


سکته قلبی ۸۷۵درصد سوختگی ۴ در صدء 


درصد. غیرقابل تشخیص ۲ درصدء سایر 


بوده ست : 


بیماریهای قلبی ۴ درصد و سایر موارد» 
شامل حوادث ناشی از کار» سقوط از بلندی» 


آب» برق گرفتگی و گرمازدگی ۳۲ درصد 


فضاییمای سایوز به زمین بازگشت 


آژانس تحقیقات 
فضایی روسیه اعلام کرد: 
فضاپیمای سایوز که حامل 
ادوارد لو فضانورد 
آمریکایی» یوری مالنچنکو 
فضانورد روسی و پدرو 
دوکو فضانورد اسپانیایی 
بود» بامداد امروز به زمین 
باز گشت: 
مقامهای این آژانس با 
اشاره به این که وضع 
سرنشینان فضاپیمای سایوز 
تی ام ای۲ خحوب است» 
افزودند: این فضاپیما در 
ساعت ۵و ۴۰ دقبقه بامداد 
امروز به وقت مسکو برابر 
برنامه در نقطه تعیین شده 


در ۲۵کیلومتری جنوب 
شهر ار کالیک در قزاقستان 
فرود آمد. 

مالنچنکو و لو که ماه 
در ایستگاه فضایی بین 


المللی بسر برده بودند هفته 
گذشته با میشله فواله 


فضانو رد آ وکاب و 


الکساندر کالری فضانورد 
روس جایگزین شدند. 


خشکی منطقه موجب ادامه اتش سوزی تا هفته اینده خواهد شد. 


واحدهای شهرک آزمایش 
تاساعت ۱۵ ارایه خدمات 
می‌کنند 

سرویس خبر: فرارسیدن 
ماه مبار ک رمضان و تقارن 
ساعات پایانی کار واحدهای 
خدماتی معاونت راهنمایی و 
رانندگی نیروی انتظامی با زمان 
افطارء واحدهای شهرک 
آزمایش» تا ساعت ۱۵ رای 

سای رارش سار وش 
راهنمایی و رانندگی نیروی 
انتظامی, این خدمات شامل 
شهارم. گذاری» اجراتیات: و 
صدور پروانه های رانندگی 
مستقر در شهرک آزمایشن 
می تنبو3. 

اطلاعیه معاونت راهنمایی 
و رانندگی ناجا حاکی است که 
این برنامه برای ساعت کار 
شهرک آزمائش تا بایان ماه 
ارک :ومضان: یش بیش شه 
و پس از عیدفطرء فعالیت های 
خدمات رسانی تا ساعت ۱۷ 
ادامه خواهد یافت. 


آگهی مزایده به شماره ۱۱۰/۸۲/۴۲۱/ک م 


انواع خودرو مستعمل 


موسسه ویر ۵ کو و در نظر دارد امکانات مستعمل ذیل را از طریق مزایده حضوری به فروش رساند: 
الف) تعداد کالا: ۲۰۰ دستگاه 


انواع خودرو و ماشین آلات مستعمل: پیکان (سواری. وانت) - تویوتا وانت ۷۵ ۴6 - تویوتا | 


ستیشن (۰۳۵۰ ۷۵ ۴6 ) 


تویوتا کالسکه 4۰ ۳6 - تویوتا (هایس. وانت هایلوکس)- تویوتا سواری - نیسان (استیشن پاترول. وانت پاترول) - نیسان وانت 
- جیپ (کا ام. لندرور سواری. پارس خودرو) - پژو سواری ۰6 - بنز سواری (۲۳۰ و ۲۸۰) - بیوک سواری - رهرومینی بوس - 
اتویوس (شهاب رهرو) - بنز مینی بوس (۳۰۹ و 2۰۸) - بنز اتویوس ۳۰۲ - بنز کامیون خاور (1۰۸ و ۸۰۸) - بنز کامیون ٩۱۱(‏ و 
0و ۲۲) - جرثقیل ۳۲ - بولدوزر کماتسو 


ب) شرایط مزایده: 
| - اهلیت قانونی 


۲ - متقاضی به محض اعلام برنده شدن مکلف است به از ای هر دستگاه خودروی سنگین ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و 
خودروی سبک ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان سیرده به فروشنده پرداخت نماید. 
۳ - پس از پرداخت سپرده نقدی خریدار حق انصراف ندارد مگر آنکه از سپرده خود صرف نظر نماید در این 
صورت سپرده او به نفع فروشنده ضبط خواهد شد. 
۴ - خریدار در هنگام عقد قرارداد مکلف است علاوه بر قیمت خرید ۲ از قیمت فوق را بابت هزینه های جانبی 


مزایده به فروشنده پرداخت نماید. 
۵- فروشنده در رد یا قبول پیشنهاد مختار می‌باشد. 


۶ - کلیه هزینه‌های پس 


ج) زمان و مکان: 


از فروش به عهده خریدار می باشد. 


۶ الی ۱١‏ بعدازظهر. 
زمان بر گزاری مزایده: روز چهارشنبه مورخه ۱۳۸۲/۷/۷ ساعت ۸ صبح. 
مکان بر گزاری مزایده: تهران - کیلومتر ۷ جاده مخصوص کرج - جنب کالج بار - آمادگاه شهید هاشمی. 


تلفن های تماس: تهران: ۰۲۱-۶۴۳۲۰۹۰-۱ و ۴۵۲۹۰۰۳-۴ -۰۲۱ 


قرارگاه سازندگی خاتم 


الانبیاء(ص) (واحد اجرایی ویژه کوثر) 


همایش مسئولان آمار و خدمات رابانه ای 
مراکز پزشکی ثانونی کشور برگزار شد 
سر ویس حوادت: سومین همایش مسئولان آمار 

خحدمات رایانه ای مراکز پزشکی قانونی کشور برگزار شد 
به گزارش روابط عمومی سازمان پوشکین اوی ادر 

این همایش» اخرین ووش‌ها و ععیارهای. امار گیرئ به 


شر کت کنندگان ارائه شد. 


دکتر اربابی معاون امور پزشکی و بالینی سازمان پزشکی قانونی 
در این همایش آمارهای این سازمان به ویژه در ارتباط با مرگ ومیر 
ناشی از تصادفهای رانندگی را دقیقترین آمار خواند. 


ی 


اهالی قبیله ای بخاطر خوردن انسانی 


فیجی: اهالی قبیله ای در 
فیجی از خانواده یک مرد 


انگلیسی که ۱۳۶سال قبل توسط 
اهالی این قبیله خورده شده 
است» عذرخواهی می کنند. 

اهالی روستای دورافتاده 
«توی ناواتوسیلا» در جزیره 
«ویتی لوو» از مجمع الجزایر 
فیجی از اعقاب «توماس بیکر) 
(مرد انگلیسی) دعوت کرده اند 
تا ماه اینده از این جزیره دیدن 

«توماس بیکر» ۲۱ ژوئن سال 
۷ پس از آنکه شانه ای را از 
موهای رئيس این قبیله بیرون 
کشید, توسط مردم قبیله کشته و 
سپس پخته و خورده شک( 

در این جزیره دست زدن به 


جک 
اذا ناا لک 
ا 
ا 


یازدهم یک ساختمان در حال 
ساخت جان سالم بدر برد. 

محمود محمدی ۰ ساله در 
قسمت جاهک آسانسور طبقه 
یازدهم یک پروژه ساختمانی در 
حوالی اتوبان شهید بابایی خیابان 
نوبهار سرگرم کار بود که بر اثر 
بی احتیاطی به داخل چاهک 
اسانسور سقوط کرد و بر روی 
میلگرد و کابل های موجود در 
جاهک افتاد. 

در این حادئه با اينکه 


زندان کرد. 


سر رئیس قبیله مرگ به دنبال 
دارد. 

در گزارشهای به جا مانده 
از این حادثه فردی که در مراسم 
خوردن بدن بیکر شرکت کرده 
بود گفته است که ماهمه چیز به 
غیر از چکمه هایش را خوردیم. 

یکی از چکمه های بیکر در 
موزه ای در فیجی به نمایش 
گذاشته شده است. 


مصدوم زنده ماند» اما یکی از 
دستهایش قطع شد و دو پا و 
دست رشن کت 

فرمانده نیروهای ایستگاه ۳۶ 
آتش نشانی گفت: با گذشت ۳ 
ساعت از وقوع اين حادثه و 
جاری شدن خون زیاد از بدن این 
کارگر» همکار وی با شنیدن 
صدای اه و ناله او متوحه سقوط 
وی شده و پس از حضور ماموران 
اتش نشانی و یک فروند بالگرد 
امدادی» کارگر مجروح و دست 
قطع شده وی برای پیوند احتمالی 
به بیمارستان منتقل سب تك 


باران‌های موسمی هراران نفر را در سواحل 
نوبي تابلند ۳ خانمان کرد 


تایلند: ا بازان‌های شدید ری دوسراحل ری داد 


خط ار تباطی‌اطلاعات بامردم 
AAT‏ 
۲ ۵بعدازظهربجزپنجشنبه وتعطیلات 


پار کینگ ها ر اتحویل نمی دهند 
به دهها خانوار ساکن مجتمع تجاری .مسکونی صالحین .فاز 
۲ شهرری بعد از چهارسال سکونت هنوز پارکینگ زیر مجتمع 
تحویل تیه اسیت و بهانه های گوناگوڻ م ی اورند. 
آیا قانونی هست که ساکنان یک مجتمع را از استفاده از پارکینگ 
آن منع کند؟ از دستگاه های مسئول استدعای رسیدگی داریم. 
از ساکنان مجتمع صالحین .شهرری 

مشنریان بانک معطل می شوند 
بعضی روزها سیستم سیبابانک در شعب بانک ملی اشکال پیدا 
می کند و جمع کثیری در این بانک سرگردان می شوند. مسئولان 
دستور بدهند هر اشکالی درکل سیستم موجود است رفع گردد. 
شهروند تهرانی 

دو مشکل شهرک فاز ۲ اندیشه: داروخانه ,کیسول پرسی گاز 

در شهرک انديشه مدتی است از کپسول های پرسی گاز 
فیرشت و کی ارا میرن نا ےا سای خن 


غذا بپزند. مشکل دیگر اینکه و و ره 
داروخانه در مضیقه هستند. امید است در این ماه مبارک 


مسئولان ذیربط رفع مشکل کنند. 


از اهالی اندیشه 

تلفن همراه کارتی جه شد؟ 
مخابرات وعده داده بود کارتهای اعتباری و تلفن های همراه 
موقت با استفاده از کارت تلفن در اختیار حاجتمندان قرار دهد. 
این فکر خوب که برای افرادی که بودجه خرید تلفن همراه 
(موبایل) ندارند» امیدوارکننده بود» چرا عملی نمی شود؟ 
تلفن به خط ارتباطی 

انتظار... 


با آنکه در رسانه‌های مختلف کشورء وعده پردانخت پاداش 
بازنشستگان سالهای پیش در مهرماه ۸۲داده شده بود 
نتیجه مثبت حاصل نشد. بنویسید الانتظار اشد من الموت. 
سیداحمد کیائی طالقانی 
ازاستاد نام نبردند 

چرا در برنامه چهره‌های ماندگار از استاد حاج حسین لرزادة 
معمار نامی برده نشده بود. امیدواريم در صورت ادامه این برنامه. 

از این چهره خدمتگزار هم نامی ببرند. 
تلفن به خط ارتباطی 


از اصحبتی نمی شود 
ما که بازنشسته لشکری هستیم نشنیده‌ایم که در میزگردهای 
تلویزیونی در مورد ماهم صحبتی بشود» همه‌اش صحبت از تامین 
اجتماعی است» مگر بازنشسته با بازنشسته چه فرقی دارد؟ 
بازنشسته لشکری 
بزرگراه چمران به دو پل نیاز دارد 

ترافیک تقاطع های چمران .ولنجک .چمران .اوین واقعاً 
طاقت فرسا شده آست» به نظر می رسد اگر روی این چجهار راهها 
پل هوائی برای عبور اتومبیل‌هایی که از جنوب به شمال در حرکتند 

نصب شود» مشکل حل خواهد شد 
شهروند تهرانی 


کارت های تلفن به خارج کشور تضمین ندارد 
این روزها هر کس دلش بخواهد کارت اعتباری برای تلفن 
به حارج خریداری می‌کند» اما هیچ تضمینی در کار کارت‌ها 
نیست» اغلب غیرقابل استفاده است به دفتر مربوطه هم که تلفن 
می زنیم جواب های عجیب می دهند. پیشنهاد می شود هر شر کت 
و موسسه‌ای که قصد چاپ کارت تلفن دارد با کسب مجوز از 
وزارت ارشاد پروانه این کار را کسب کند. 
تلفن به خط ارتباطی 
امکانات شهری نداریم 
شهرک بوعلی هیچگونه امکانات از قبیل جدول‌بندی فضای 
سبز و اسفالت ندارد. شهرداری منطقه دو هم به درخواست‌ها 
توجهی ندارد, بالاخره اهالی شهرک به کجاباید مراجعه کنند؟ 
از اهالی شهرک بوعلی 
ساخت و سازهای بی رویه در کرج 
در اطراف کرج ساحث و سازها براساس اسخانذازد یست و 
اگر مسئولان دیر خبردار شوند یک تهران دوم از لحاظ شکل و 
فرم شهرسازی ایجاد می گردد.امید است مسئولان تذکری بدهند. 
از اهالی بلوار طالقانی 
پاسخ آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران 
درباره برنامه روز اول مهر 
با احترام در پاسخ به خبر ان روزنامه در روز دوشنبه مورخ 
۷با عنوان هر کاری جائی دارد به اطلاع می رساند: :با عنایت 
به این که هفته‌ی گرامیداشت دفاع مقدس از سی ویکم شهریور 
ماه اغاز می شود برای شروع سال تحصیلی چه موضوعی مهم تر 
از شناخت ایثارگرانی است که درس شجاعت و فداکاری رابه 
همه آموختند و به ود داب شیم همین شدای راشا برد 
ا ا ا ی 
خاطر آغاز کنند 


الاسف 


مسئول روابط عمومی 


سارقان, کامپون هاتن را با بارش دزدیدند 


انتظار می رود «لایسنیا 
کاراسی»» نخست وزیر فیجی در 
رامخ عار کوان ار واه 
بیکر که به صورت سنتی انجام 
خواهد شد» شرکت کند. 

ساکنان «توی ناواتوسیلا 
خود گرفتار نفرین شده اند. 


شرکت دای کشور 
تمدید مناقصه عمومی 
شماره ۸065100-۸۳-۷-۱۲-]* 
شرکت فرودگاههای کشور 


موضوع مناقصه: ه دستگاه خودرو برف خوار 


مهلت و محل دریافت و تحویل اسناد: 


مهلت دریافت اسناد: از تاریخ ۸۲/۷/۲۰ تا تاریخ 
۷ به نشانی: فرودگاه بین المللی مهرآباد - خیابان 
معراج - ساختمان شماره ۸- اداره کل تدارکات شرکت 
فرودگاههای کشور. 


تحویل پيشنهادات تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۸۲/۸/۷ 


برای کسب اطلاعات پیشتر 


رجوع کنید 


به سایت °0 WWW.iranets.‏ 


plot‏ الف 


منجر به جاری شدن سیل و آوارگی هزاران تن از ساکنان منطقه و 
زیانهای مالی زیادی شد. 

به گزارش خبرگزاری تایلند (تنا؛امور پیشگیری و دفع بلایا در 
وزارت کشور تایلند در بیانیه ای اعلام کرد: نزدیک به ۱۰ هزار تن از 
ساکنان استان‌های جنوبی «فچابوری». «پراچواپ». «خیری خان» و 
«راتچابوری» تایلند براثر بارش باران‌های شدید موسمی و جاری 
شن سیل در منطقه اسیب دیدند. 

در این بیانیه امده است که در استان «فچاربوری» به تنهایی بیش 
از ۸۷۰۰ تن از ساکنان منطقه از جاری شدن سیل اسیب زیادی دیده 
و مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند. 

ی 
در سواحل جنوبی این کشور موجب تخریب خطوط راه اهن منطقه 
شده و خط آهن بانکوک به این مناطق راغیر قابل استفاده کرده است. 

در همین حال پلیس تایلند نیز از وزش توفان‌های موسمی در 
اطراف «خلیج تایلند» و شرق جزیره «کوسامویی». خبرداد و گفت: به 
این منطقه خسارات مالی زیادی وارد شده و حداقل ۲۰ تن از 
ماهیگیران منطقه ناپدید شده‌اند. 


سرویس حوادث: دزدانی که 
با تهدید» کامیون حامل شن و 
ماسه را دزدیده بودند. تحت 
تعقیب قرار گرفتند. 

محمد تقفی صاحب این 
کامیون با طرح شکایتی در 
دادسرای جنایی اعلام کرد: عصر 
روز بیست و چهارم مهرماه در 
حال حرکت با کامیون بنز ده تن 
خود در جاده ابعلی بودم که 
شخصی که در ميان جاده ایستاده 
بود» تقاضای سوار شدن به 
کامیون را کرد. من او را سوار 
کردم و پس ی مسیر کوتاهی 
دیگر همدست او که در کنار جاده 
ایستاده بود» سوار کامیون شد و با 
قرار دادن من در زیر داشبورد» 


محموله کامیون را وسط جاده 
خالی کردند و با هدایت کامیون 
بعد از ساعتی. انها مرا نیز پس از 
ضرب و شتم از کامیون پیاده کرده 
وبا نیرت از محل رار غد 

وی گفت: من نیز با مراجعه 
کامیون رااعلام کردم تا این که ۲ 
روز قبل کامیون در حوالی جاده 
ساوه کشف شد. 

با طرح این شکایت قاضی 
رضایی بازپرس شعبه سوم 
دادسرای جنایی از کاراگاهان 
اداره دوم پلیس آگاهی خواست 
باانجام چهره نگاری تحقیقات را 
برای شناسایی دزدان کامیون ادامه 
بدهند. 


مو ضو ع: فروش ۱۱ دستگاه موتور سیکلت (۸ دستگاه قابل شماره گذاری - ۳ دستگاه غیر قابل شماره گذاری) 
هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» در نظر دارد ۱١‏ دستگاه موتور سیکلت (وسپا ویاماها) مستعمل و خارج از رده خود را از طریق مزایده 


عمومی و با شرایط ذیل به فروش برساند. 


- داوطلبان می‌توانند از تاریخ نشر اولین آگهی (۸۲/۸/۳) تا ساعت ۱۳ روز شنبه مورخ ۷ همه روزه (به استثنای روزهای پنجشنبه و ایام 
تعطیل) به آدرس جاده مخصوص کرج - روبروی شهرک اکباتان. ادارات مرکزی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران - قسمت تدارکات اقلام 
عمومی (واحد فروش) مراجعه و ضمن بازدید مورد مزایده و دریافت مدارک مربوطه. پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت ۱ مورخ ۸۲/۸/۱۷ 


به واحد فروش تدارکات تسلیم و رسید دریافت نمایند. 
۲- میزان سپرده شرکت در مزایده برای هر دستگاه قابل شماره‌گذاری مبلغ 20۰ ریال و برای هر دستگاه غیرقابل شماره‌گذاری (اوراقی) مبلغ ۳۰۰ ريال 


می‌باشد که می‌بایست به صورت وجه نقد (یا ضمانتنامه بانکی. چک تضمینی و یا بانکی در وجه هواپیمایی جمهوری اسلامی 


ایران) صادر گردیده باشد. 


باز و قرائت خواهد شد. 
-٤‏ حضور پيشنهاددهندگان در جلسه بلامانع خواهد بود. 


کے فراییمای جبهووی اسلامی ابزان دورد بک با که ادات معا خواهد پود 
- داوطلبان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن ٩۱۱۳۲۵۱۲-۲‏ (فروش تدارکات اقلام عمومی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران) 


تفن عات تمان 


۷- ضمنا آگهی در سایت اینترنتی .1۲26/5 Ww‏ س قابل رویت می باشد. 


۸ الف 


حضور تیم‌های ورزسی 
دانس‌آموزان در مسایقات 
ثهرمنی جهان 


وزارت اموزش و پرورش با 
تشکیل فدراسیون ورزش مدارس 
سرفصل جدیدی در رویدادها و 
رقابت های برون مرزی 
دانش آموزان ورزشکار ایجاد نمود 
که براساس تقویم فدراسپون 
جهانی در مسابقات مختلف 
حضور خواهد یافت. مر کز 
رسانه‌های گروهی و مطبوعات 
معاونت تربیت بدنی و تندرستی 
اموزش و پرورش اعلام کرد: 
۵آنفر از فوتبالیست‌های دانش اموز 
برای حضور در هجدهمین دوره 
مسابقات قهرمانی دانش آموزان 
جهان توسط کمیته استعدادیابی 
انجمن فوتبال مدارس کشور 
انتخاب و در اردوی ماقبل نهائی به 
مربیگری مسعود میرزاده از قزوین 
وعیسی اکرمی از استان فارس در 
زمین فوتبال چمن اردوگاه شهید 
باهنر تهران به تمرین منظم 
پرداختند. این دوره از پیکارها در 
شانگ‌های چین از تاریخ ۲۵ آبانماه 
به مدت یک هفته در چهار گروه 
پنج تیمی برگزار می شود که تیم 
منتخب ایران با کشورهای ترکیه . 
جمهوری چک . شیلی . 
لوکزامبورک هم گروه می باشد. 

همين گزارش خاکیست 
اردوی نهائی از تاریخ هجدهم 
آبانماه تاروز اعزام باشرکت هفده 
ورزشکار تشکیل م ی گدد: 


اطزایات 


وزیر آموزش و پرورش در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی: 


دانش آموزان ایرانی با امکانات اند ک بهره زیادی می‌پرند 


۲ مر تضی حاجی وزبر 
اموزش و پرورش در جشنواره 
«روز تربیت بدنی و تندرستی 
دانش آموزان» که در سالن 
۲هزار نفری رز کاه ازادی 
محترم مدارس سراسر کشور 
می کوشند محیطی پر از نشاط و 
شادابی برای دانش اموزان عزیز 
در سراسر کشور فراهم کنند: 
به گزارش روابط عمومی 
وزارت آموزش و پرورش, وزير 
آموزش و پرورش گفت: 
همکاری بسیار نزدیک اولیای 
دانش اموزان و خیرین نیکوکار 


سه طلا برای 


روابط عمومی فدراسیون 
ار و ععاولین اعلام کرد 
قهر مانان حانباز و معلو ل 
کشورمان در نخستین روز 
مسابقات دو و میدانی معلولان 
جهان موفق به کسب ٩‏ مدال 
شدند. 

این رقابتها با حضور ۸۰۰ 
ورزشکار از ۴۳ کشور جهان در 


برای تامین فضای مناسب 
ورزش و تجهیزات مورد نیاز آن. 
نشان دهنده ان است که برای 
رشد و تعالی کشور و فراهم 
کردن چنین شرایطی» عزمی 
همگانی وجود دارد. 

وی گفت: حال که دولت و 
مردم دست به دست هم داده‌اند 
تا مط آمووشی پا نای را 
برای دانش آموزان فراهم کنند 
بر همه دانش اموزان است» از 
این فرصتهای به وجود امده به 
خوبی استفاده کنند 

وی خطاب به دانش اموزان 
گفت: آینده پرافتخار کشور در 


دو و میدانی کاران 


شهر کرایس چرچ کشورنیوزلند 
آغاز شد و بعد از ظهر دیروز 
جانبازان و معلولان سرافراز ایران 
شروعی خیره کننده داشتند که 
حاصل آن تصاحب ۳مدال طلا 
۳ نقره» ۳ برنز بود که ۲ مدال 

نقره و ۲مدال برنز ان سهم 
بانوان کشورمان بود. 

دیروز در مسابقات پرتاب 


گرو تلاش های زمیج علمی. 
آموزشی و ورزشی شماست. ما 
می کوشیم با وجود تمام تنگناها 
رسای ها موجود رال 
رامیسر کنیم تا محیطی با نشاط 
برای شما عزیزان به وجود آید. 
شما هم نیز نشان داده‌اید با 
امکانات اندک می توانید بهره 
زیادی ببرید. 
گفتنی است این مراسم با 
همکاری سازمان آموزش و 
پرورش شهرستانهای استان 
تهران و معاونت تربیت بدنی و 
تندرستی وزارت اموزش و 
پرورش برگزار شد 


معلول ایرانی 


علیرضا یاموسی 

دیسک» وزنه و نیزه .علی نادری» 
غلیرضا ياموسئ. و مختار 
نورافشان مردان طلائی کاروان 
ایران لقب گرفتند و محمدرضا 
میرزائی» فاطمه منتظری و اعظم 
خدایاری چهره‌های نقره‌ای تیم 
ایران بودند و حسن هوشیار» مهناز 
دی ان وم کان خربی اد هم یه 
مدال برنز رسیدند. 


پیر و ز ی در پیونک یانک 


تیم ملی فوتبال ایران دیروز درسومین دیدار 
خود درچارچوب مرحله مقدماتی رقابتهای فوتبال 
جام ملتهای آسیا در سال ۲۰۰۴مقابل تیم کره شمالی 
به پیروزی دست یافت.دراین دیدار که در ورزشگاه 
«کیم ایل سونگ» پیونگ یانگ - کره شمالی برگزار 
شد تیم ملی فوتبال ایران با نتیجه ۳ب بر یک از سد 
حریف ود گذشت وبا کسب #امتباز و تفاضل 
E n‏ 

در ابتدای این دیدار بازیکنان کشورمان توب 
و میدان را در دست داشتند و توانستند حملات 
پراکنده‌ای را با خلاقیت (علی کریمی» بر روی 
دروازه تیم حریف ایجاد کنند.درادامه, بازی متعادل 
و پایاپایی را از سوی هر دو تیم شاهد بودیم که در 
بیشتر اوقات بازی در میانه میدان در حال جریان 
بود اما در اواخر این نیمه بازیکنان کره‌ای با تسلط 
بر توپ و میدان حملاتی رااز جناح چپ و پشت 


خط دفاعی تیم ایران تدارک دیدند که این حملات 
بای دقتی مهاجمان این تیم به هدر ر 
علی کریمی در دقایق ۴۸و ۷۸ ا 
«محرم نوید کیا» باعث پیروزی ۲ تیم ایران در این 
دیدار شد.این اولین پیروزی ایرانیان در شهر «پیونگ 
یانگ» بعد از ۳۱ سال بود. ولی بازی بازیکنان 
قرمزپوش ایران کماکان نباز به تمرین و مرور 
سیست‌های خاصی اعمال دهاز سويمریان تیم 
دارد.انچه در پایان می توان گفت اینکه تیم ما 
r E‏ 
را دنبال نکرده و نفری خاص پشت توپ قرار 
می گیرد و دفاع حریف هم فارغ از هر چیز دیگری 
فقط توان خود را معطوف به تمرکز نسبت به ضربه 
این بازیکن کرده و به همین خاطر ما در ضربات 
ای نع برد بر و که هیچ تب 
راپرای زدن آن به کار نمی گیریم 

اسامی ملی‌پوشان فوتبال ۷ دراین دیدار به 


۳ زیر بودابراهيم میرزاپور محمد نصرتی؛ جواد 
به هدر رفت.دو گل مفرد» یحیی گل محمدی» حسین کعبی؛ محرم 
نوید کیا > حامد کاوانپور (ادموند بزیک از دقيقه ۴۶ر 
سهراب بختباری زاده از دقبقه (A۵‏ » جواد نکونام» 
ایمان مبعلی (ابراهیم تقی پور ٩۰۱‏ علی کریمی و 
على دایی جدول رده‌بندی گروه چهارم این رقابتها 
به شر زیر است: 

آ-ایران ۳بازی ۶امتیاز 

۲-اردن ۳بازی ۶امتیاز 

۳-لبنان ۲بازی ٣امتیاز‏ 

۴ - کره شما 

نتایج دیدارهای برگزار شده این گروه تاکنون 
زیر است: 

کره شمالی صفر .لبنان ۱ 

ایران ۴.اردن ۱ 

اردن ۳.ایران ۲ 

لبنان صفر اردن ١‏ 

ایران مان ۱ 


لی ۲ بازی بدون امتیاز 


با قهرمانی تیم «الف» گیلان به پایان رسید 
ِِ فشرده ۸ تیم E‏ 


دومین دوره مسابقات دوچرخه سواری دور تالاب گیلان با 
قهرمانی تیم «الف» گیلان به پایان رسید. 

در این دور از مسابقات که شیک نات مغه سرا و 
هیاءعت دوچرخه سواری استان گیلان برگزار شد» تیمهایی از 
استانهای اردبیل, گلستان, آذربایجان شرقیء همدان, تهران (دو تیم) 
و گیلان (دوتیم) حضورداشتند. 

این مسابقات در دو دور از صومعه سرا به بندرانزلی و بالعکس 
به مسافت ۱۵۵ کیلومتر برگزار شد که در نتیجه تیمی» گیلان «الف» 
به قهرمانی رسید و تیم های نیروی زمینی تهران و گیلان «ب» مقامهای 
دوم و سوم را کسب کردند. 

همچنین در رده‌بندی انفرادی» ایمان دلیل حیرتی از گیلان اول 
شد و مهدی کرمانی از نیروی زمینی تهران مقام دوم را کسب کرد و 
مهدی مهدوی از گیلان مقام سوم رابه خود اختصاص داد. 

در مراسم اختتامیه این مسابقات توسط فرماندار, بخشدار و 
مسئولان استان جوایز قهرمانان اهداء شد 

دومین دوره مسابقات دوجرخه سواری دور تالاب با حمایت 
فنی و سرپرستی منوچهر روشن پور نماینده فدراسیون دوچرخه 
اشرفی » محمدرضا باجول و تاج حسینی بر گزار یی 


فصل جدیدرآن.ب.آ) و حضور بازیکنان زب هار دز آن 


فصل جدید مسابقات 
بسکتبال حرفه ای 
باشگاه های آمریکا 
(آن.ب.۱) با رکوردی کم 
سابقه با حضور ۸۰بازیکن 
رازه باتوی 
چینی» درک نوویتسکی 
المانی» پل گاسول اسپانبانی 9" 
و تونی پارکر فرانسوی کار 
خود را اغاز می کند.تعداد 
بازیکنان خارجی فصل 
گذشته این مسابقات ۶۸تن 
بود.با احتساب ۸۰بازیکن 
در این فصل هیچ تیم بدون 
بازیکن خارجی وارد 
مسابقات نشك است. ا 

راس گرانیک معاون ۷ 
بازرس مسابقات 
انبوه تعداد بازیکنان 


شده‌اند. 


خارجی مسابقات ان ب آرا است ج 
سبب افزايش انگیزه روحیه این تیم تونی پارکر» مانو 
دص امریکائی جینوبیلی ارژانتین» راشو 
خواند.بیشترین این بازیکنان. نستروویچ اسلوونیائی و هدو 
خارجی در تیم سان انتونیو تورک اوغلوی ترکیه‌ای را به 
اسپورز که تیم دونسان عضو ان همراه دارد. 


E ۳2‏ 
کرات ی پلان دس داد دہ یی بان 

a 4‏ 
تخود لول و ارات نت اران 


ش رکت آب و فاضلاب استان بزد در نظر دارد مسئولیت مدنی در 
خصوص خسارات جانی و مالی وارده به اشخاص ثالث در محدوده فعالیت خود 
سای باس فا نی مه 


بسمه تعالی 
آگهی انجمن نظارت بر انتخایات اتحادیه‌های صنفی تهران 
در خصوص انتخایات هبات مدیره اتحادبه صنف 
فخاران 
پیزو آکهی قبلی بدینوسیلهبد کلیه و فخاران شهران اعادم 
می گردد مهلت ثبت نام داوطلبین عضویت در هیات مدیره اتحادیه از تاریخ 
AVANE bi AAV‏ به مدت یک هته تمدید گردیده است. 
لذا از داوطلیین عضویت در هیات مدیره اتحادیه دعوت می گردد با دردست داشتن اصل شناسنامه 
و دو برگ فتوکپی از تمام صفحات آن. دو برگ فتوکپی از پروانه کسب. اصل و دو برگ فتوکپی 
از مدرک تحصیلی پایان تحصیلات دیپلم متوسطه (اصل و دو برگ فتوکپی از مدرک پایان 
تحصیلات دوره راهنمایی ۱ TS‏ سابقه عضویت SS‏ 


ش رکت شه رکهای صنعتی تهران در نظر دارد. محوطه 
سازی و جدول گذاری در شهرک صنعتی خوارزمی را از طریق 
برگزاری مناقصه به پیمانکار واجد صلاحیت از سوی سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی در رشته ابنیه (ساختمان) یا راهسازی 
(راه و ترابری) و دارای سابقه کافی اجرائی پروژه های مشابه 
کار ھا 

موضوع مناقصه: محوطه سازی و جدول گذاری و احداث 
فضای سبز براساس فهرست بهاء ابنیه سال ۱۳۸۲ 

مدت احرا: روز 

مهلت خر ید اسناد: تا پایان وقت اداری روز ۸۲/۸۱۷ 
مهلت تسلیم پيشنهاد قیمت: تا پایان وقت اداری روز ۸۳/۸/۱۸ 
محل پروژ۵: شهرک صنعتی خوارزمی - جاده خاوران - کیلومتر ٤‏ - 
بعد از پلیس راه شریف آباد. 

لذا از شرکتها و پیمانکاران واجد صلاحیت دعوت می‌گردد برای خرید و 
تحویل اسناد مناقصه حداکثر تا مهلت مقرربه دییرخانه شرکت به نشانی تهران 
- خیابان سهروردی شمالی - خیابان شهید محبی - پلاک 1 مراجعه و اقدام نمایند 
بدیهی است شرکت در رد هریک یا تمام پيشنهادها مختار بوده و 


کے مم 

ش ر کت خطوط لوله و مخابرات نفت اپران 
منطقه جنوب شرق (رفسنجان) در نظر دارد 
تهیه. طبخ و اداره رستورانهای مراکز انتقال نفت 
مهرآران / قطب آباد / بندرعباس را از طریق مناقصه 
عمومی به پیمانکار واگذار نماید. 

لذا ازکلیه شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط دعوت 
می گردد حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
این آگهی به همراه سوابق کاری و تائید صلاحیت از 
اداره کار و امور اجتماعی به آدرس زیر مراجعه نمایند. 


آدرس: رفسنجان. کیلو متر۱۰ جاده رفسنجان - یزد. 


منطقه جنوب شرق (رفسنجان). واحد اداری. تلفن 


ارزش اسمی هر سهم 


هزینه چاپ آگهی به عهده برنده منأقصه می‌باشد. 


برای کسب اطلاع بیشتر 


فنی و اجرائی تمس حاصل فرمائید 
شرکت شهرکهای صنعتی تهران 


«آگهی افز افش نر ماهه» 
شر کت داووسای سیحان (سهامی عام) 


بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت داروسازی سبحان (سهامی عام) می‌رساند که براساس 
مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۲/۷/۳۰ صاحبان سهام. موضوع عملی شدن افزایش سرمایه از مبلغ 
0 ریال به مبلغ 0 ریال معادل ۱۰۰ درصد سرمایه فعلی از محل مطالبات حال شده 
و آورده نقدی, مورد تصویب قرار گرفته است. در این خصوص موارد زیر به اطلاع سهامداران محترم می رسد: 
۱- نحوه افزایش سرمایه: از طریق صدور سهام جدید. 
۲- مبلغ اسمی هر سهم از سهام جدید: یکهزار ریال. 

۳- تعداد سهام تعلق یافته به هر یک از سهامداران که در تاریخ ۵( صاحب سیم بوده‌اند. در ازای هر سهم یک سهم. 
-٤‏ مهلت استفاده از خرید سهم و یا انتقال حق تقدم به دیگری, 7۰ روز پس از تاریخ نشر این آگهی. 
۵- نحوه تأمین وجه سهام جدید. از محل مطالبات حال شده صاحبان سهام و آورده نقدی آنان. 

٦‏ در صورت انتقال حق تقدم از طرف صاحب سهم به اشخاص ثالث که باید از طریق سازمان بورس اوراق بهادار صورت پذیرد. خریدار بايد معادل 


را به حساب جاری شرکت به شماره ۳9۰۰ نزد بانک اقتصاد نوين شعبه دکتر فاطمی واریز نماید و فيش مربوطه که حاوی 


مشخصات کامل سهامدار باشد را به نشانی مندرج در بند ٩‏ این آگهی ارسال نماید. آورده نقدی موضوع بند ه نیز به همین حساب واریز خواهد شد. 


۷- چنانچه در مهلت مقرر از حق تقدم خرید توسط دارنده آن استفاده نگردد سهامدار حقی نسبت به سهام قابل خرید نخواهد داشت 


و سهام 


پذیره نویسی نشده از طریق سازمان بورس اوراق بهادار تهران به عموم عرضه و مابه التفاوت ارزش اسمی و بهای فروخته شده پس از کسر 
هزینه‌های مربوطه به حساب ذینفع منظور خواهد شد. 
۸- برگ حق خرید سهام از طریق پست سفارشی به آدرسی که از سهامداران در سوابق شرکت موجود است ارسال خواهد شد. 
-٩‏ چنانچه اوراق مذکور به هر علت تا سی روز پس از تاریخ نشر آگهی به دست برخی از سهامداران نرسد. اشخاص مذکور می توانند شخصا و یا 
توسط نماینده قانونی خود به نشانی تهران - خیابان دکتر فاطمی غربی شماره ۲۲۸ مراجعه و پس از دریافت آن حسب‌الاقتضا اقدام نمایند. 
۰ با توجه به مفاد مصوبه مجمع که متضمن حفظ حقوق قانونی کلیه سهأمداران محترم است. مقتضی است با رعایت موارد مندرج در این 
آگهی خصوصا مهلت مقرر در بند ٤‏ آن به نحوی اقدام فرمایند که در صدور سهام جدید تسریع لازم به عمل آید. 
اا صورت نیاز به اطلاعات بیشتر سهامداران محترم می‌توانند با تلفن‌های شماره: ا ا و فاکس: 1۹2۸۵60 تماس حاصل فرمایند. 
ت مدیره شرکت داروسازی سبحان 


(سهامی عام) 


تماس: ۵۲۲۵۲۱۷ - ۵۲۲۸۰۳ - ۰۳۹۱ 


روابط عمومی 
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت نفت ایران 


سه شنبه ۶ آبان ۲-۱۳۸۲ رمضان ۱۴۲۴ ۲۸ اکتبر ۲۰۰۳ -شماره۲۲۹۰۶ ۱ ۱ 


گذشته جهان 


اطایات ‏ ا 


۵ «رونالدو» ستاره فوتبال برزیل وباشگاه 
رئال مادرید اسپانیاء در کشورش و در فیلمی 
سینمایی که زندگی یک بازیکن موفق فوتبال را دلارء خسا 
به تصویر می کشد» بازی می کند. 

رونالدو دراین فیلم در نقش بازیکن فوتبال 
به ایفای نقش می پردازد. دو ستاره مشهور 
سینمای برزیل هم رونالدو را در این فیلم 
همراهی می کند. این فیلم «یک نمایش واقعی» 
نام دارد. 

8 نشریه کیکر ورزشی روز دوشنبه نوشت: 
تیم فوتبال بوخوم آلمان با دو گلی که وحید 
هاشمیان روز یکشنبه به دروازه تیم دورتموند 


امده است. 


شناخته شد. 


زد» در حال اوج گیری و صعود است. 
این نشریه آلمانی» هاشمیان را مردی که داد که کمتر ت 
خارج از میدان بازی آرام و مودب است؛ معرفی 
نمود و افزود: اما هاشمیان مدت هاست که بر 
روی چمن بازی به کابوسی 
برای شرکت کنندگان در 
مسابقات لیگ فدرال آلمان 
تبدیل شده است. 
کیکر نوشت: وحید 
هاشمیان, روز گذشته نیز 
مجدداً با نشان دادن قدرت 
ضربه سر خود در میدان 
بازی» لقب 
«چرخبال» را گرفت 
8 «ینس نووتنی) بعد از 
مدت‌ها مصدومیت و دوری 
از میدان مسابقات» سرانجام 
قرار است تیم ملی فوتبال 
آلمان را در دیدار دوستانه 
مقابل فرانسه همراهی کند. 
«رودی فولر) سرمربی 
یم فوتبال الما به سجاه 
فوتبال کیکر چاپ روز دوشنبه گفت: نووتنی 
درحال حاضر از شرایط فیزیکی و امادگی بدنی 
مطلوبی برخوردار است. 
نووتنی ۳۷ساله تیم فوتبال بایرلورکوزن را 
در کسب برتری | بر صفر مقابل مونشن گلادباخ 
همراهی می کرد که عملکرد وی از سوی فولر 
مورد ارزیابی قرار گرفت. 
وی روز ۳۰ اوت از ناحیه زانو مصدوم شد 
و بعد از انجام دو عمل جراحی بسیار مهم» اکنون. است. 
از سلامت کافی و آمادگی مطلوب برخوردار 


آرژانتین را دارد. 


د وستا ذه 


نووتنی آخرین بار در روز ۱۷ آوریل سال 
۲ که تیم ملی فوتبال المان متحمل شکست 
ابر صفر مقابل ارژانتین شد برای تیم ملی 
کشورش به میدان رفت. 

۵ مالک جدید باشگاه چلسی در یک 
دعوای حقوقی دو میلیارد پوندی در دادگاه‌های 
آمریکا گرفتار شده است. 

هفته نامه «آبزرور» چاپ لندن در تازه ترین 
شماره خود از وجود یک پرونده بسیار سنگین 
قضایی در دادگاههای آمریکا عليه «رومن 
آبراموویچ» مالک جدید باشگاه چلسی لندن در 
مورد فعالیتهای مشکوک وی در صنایع آلومینیوم 
روسیه خبر داده است. 


آنان گردید. 


پیرو آگهی دعوت مجمع عمومی عادی منتشره که در روزنامه | 
شماره ۲۲۸۸۲ مورخ ۸۲/۷/۱۲ درج گردیده. با توجه به نظرات ارشادی 
اداره کل تعاون استان تهران دستور جلسه مجمع عمومی به شرح زیر 
اصلاح می‌گردد. 
اگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
جنکلها و مرانع کشور 
((نوبت اول)) 

بدینوسیله به استحضار کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن کارکنان 
سازمان جنگلها و مراتع کشور (شماره۱) می‌رساند مجمع عمومی عادی سالیانه 
ساعت ۰ صبح روز شنبه مورخ ۸۲/۸/۱۷ در محل سازمان جنگلها و مراتع کشور 
واقع در جاده لشکرک با دستور جلسه زیر تشکیل می‌گردد. لذا از کلیه اعضای 
محترم دعوت می نماید راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند: 
دستور جلسه: 
۱- ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرسان شرکت 
- اتخاذ تصمیم در مورد تکمیل قطعات اعضاء (۱/۲ و ۱۷/6) 
و اتخاذ تصمیم در مورد اراضی فاقد کاربری مسکونی و اراضی خارج 
از حوزه عمل شرکت (سوهانک - تمیشان - چابهار و غیره) 
-٤‏ اتخاذ تصمیم در خصوص خرید اراضی مسکونی برای احداث واحد مسکونی 
-٥‏ اتخاذ تصمیم در خصوص واگذاری واحدهای احداثی در پروژه حکیمیه 
-٦‏ طرح و تصویب صورتهای مالی سال ۸۱ 
۷ اعات د کر کو ی کر کر ی ی هت یرہ 
۸- انتخاب سه نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‌البدل 
داوطلبین عضویت در هیئت مدیره و بازرسان می‌بایست حداکثر تا تاریخ 
۲ ضمن مراجعه به دفتر تعاونی نسبت به اعلام داوطلبی و تکمیل 
پرسشنامه مربوطه اقدام نمایید. 

هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان 

سازمان جنگلها و مراتع کشور 


قایل توچه پزشکان و بیماران درکیر با اعنیاد 
(دزمان اعتیاد با تتم‌ردابی به بایان نمی زنتتده) 


مراکز 10 (اجتماع درمان مدار) درء۱ استان کشور آماده خدمت رسانی به گروهی از بیماران سم‌زدایی شده به صورت 
اقامت ۳ ماهه و پیگیری ۲ ماهه می‌باشند. این مراکز با پرسنلی مجرب سعی در آموزش و مهارت سازی. تغیبر نگرش و 
رفتار به صورت گروهی. در افرادی که اعتیاد را ترک کرده اما روابط بین فردی و شغلی آنها مختل شده است. دارند. 


برای اطلاعات بیشتر 
TC‏ 


با شماره تلفن‌های زیر تماس حاصل فرمایید: 


(o"11™AoPFAA-PAoFAPo 
(oPAUVPI"T™s-VPI1PPo 
(oPVPPVVAA 
(oe ® 
(6۸۶۵)™1۸1-"1۸1۳-1۸11 
)0۳۵۱(۶۶۳۳۸۳۶۸ 
۶۱(۳ه)‎ ۴ 
)2۵۱۱(۷/۶۱۳۰۸۰-۷۶۱۴۰۱۱ 
| 6۱۱۳۳۵۹۹۵۸ 
(o۸11)EPPPAAV-PPP™I 
(orsPPsP11 
)2۱۷۱(۳ ۷۶ 
)0۱۷۶۳(۲ ۵۴۳۰ 


براساس این گزارش چندین نفر از 
بازرگانان روسی با اقامه شکایتی در یک دادگاه 
آمریکا ادعا کرده‌اند که به دلیل فعالیتهای 
غیرقانونی شریک ابراموویج و خرید یک شرکت 
رقیب تجاری توسط وی به قیمت ۱۵۰ میلیون 
رتهای هنگفتی به این بازرگانان وارد 


این شکایت در حالی مطرح شده که چند 
ماه پیش نیز شکایت مشابهی در مورد وجود فساد 
در شبکه تولید و توزیع صنایع آلومینیوم روسیه 
در یک دادگاه محلی در منهتن نیویورک مطرح 
شده بود که نهايتاً توسط قاضی دادگاه مردود 


۵ پیروزی دو بر صفر «بوکاجونیورز» در 
برابر «استیو دیانتس» و نيز تداوم صدرنشینی این 
تیم درجام قهرمانی باشگاههای آرژانتین نشان 
تیمی دراین فصل قدرت برابری با 
محبوبترین تیم حاضر در فوتبال باشگاههای 


۵ «فرناندو مورینتس) مهاجم اسپانیایی تیم 
موناکو اولین گل خود در جام فهرمانی 
باشگاههای فرانسه رابه‌ثمر رسانید تا باعث شود 
موناکو) به صدر جدول رده‌بندی جام قهرمانی 
باشگاهها باز گردد. این گل در بازی در برابر 
سوشو به ثمر رسید و نشان داد که «دیدر 
دوشامپس» مربی جوان و با انگیزه موناکو امسال 
برای جام قهرمانی نقشه های زیادی کشیده 


۵ «جیانلوئیجی بوفون» دروازهبان ملی‌پوش . برابر آ. 
است. یوونتوس ضربه پنالتی «روبرتو باجو» را مهار کرد 
تا یوونتوسی‌ها دچار سرنوشتی نشوند که هفته 
قبل «اپنترمیلان» در برابر «برشیا» متقبل شده و در 
نهایت بازی را با تساوی ۲۲ به پایان رسانید و 
همین مساله باعث اخراج (هکتور کوپر» مربی 


کارلو آنجلوتی» مربی ا 
سامپدوریا دو بازیکن مصدوم داشته و به چند 
بازیکن ثابت این تیم نیز استراحت داده بود. 

افیلییو ای ینزاگی؛ و «ریوالاو» هر دو مصدوم 
بوده و «نجلوتي ا؛ «کاکا» و (سیدروف» نیز 
استراحت داده تا آنان نیز برای هفته آینده و بازی 
در برابر پوونتوس کاملاً در اختیار وی قرار گیرند. 

۵ اگرچه «الن شیرر» کاپیتن تیم نیوکاسل 


ال گیل اژبازی در ی خلی انگلیس اعلام 
خداحافظی کرده وجایش رابه جوانان سپرد» 
ولی در جدول رده‌بندی بهترین گلزنان این 
روزهای فوتبال انگلیس نام او در صدر نفرات 
این گروه قرار داشته و با ٩‏ گل در مقام نخست 
این جدول قرار دارد» به دنبال وی «رودوان 
نیستلروی» «نیکولاس انلکا» مایکل اوون و 
تیری هنری با هشت گل در مقام دوم ایستاده‌اند. 

0 شکست چهار بر صفر اسپانول در برابر 
سلتاویگو باعث شد تا موقعیت «خاویر کلمنته» 
مربی این تیم و مربی تیم ملی اسپانیا در جام 
جهانی ۱۹۹۴ امریکا و ۱۹۹۸ فرانسه متزلزل تر از 
قبل شده و این روزها را بدترین دوران عمر 
مربیگریش توصیف کند. 

اسپانول تیم دوم شهر بندری بارسلون طی 
هشت هفته اخیر تنها دو امتیاز کسب کرده و در 
ته جدول رده‌بندی جام قهرمانی باشگاههای 
اسپانقرار گرفته است. 

«پاتریک کلیورت» مهاجم هلندی تیم 

«بارسلونا» بازی سرنوشت ساز این تیم 
در برابر رئال سالور کا را تنها ۱۵ دقیقه به 
میدان آمد تا شایعه انتقال وی به یکی 
از دو تیم نیوکاسل و آرستال بیشتر 
قوت گرفته و نشان دهد که او دیگر 
خواهان ادامه بازی در بارسلونا نیست. 
این بازیکن بزرگ از آغاز فصل 
فوتبال اسپانیادر لیگ تاکنون گلی مر 
نرسانیده و همین مشکلات روحی 
خاصی برای او بوجود اورده است. 
@بازى یکشنبه شب قبل دو 
یونانی آ.ا.ک. آتن و اولیمپیاکوس که 
دو رقیب بزرگ شهر آتن می باشند. 
باعث گردید تا یک نوجوان با ضربه 
چاقوی یک تماشاگر ناشناس راهی 
بیمارستان شود. 
۵ «رافائل وان دروارت» کاپیتن 
تیم اژاکس در بازی در برابر اپی.اس. 
وی. از میدان اخراج گردید. 
این بازی علی‌رخم ده نفره شدن آزاکس از 
دقیقه ۲۳ به بعد باز هم با نتیجه ۲.۲ در شهر 
ایندهوون به پایان انجامید و اژزاکس صدرنشینی 
خودرا از دست نداد. 

تمام گلهای این بازی در نیمه دوم درون 
دروازه‌های دو تیم جای گرفت. 

8 اف.ث.بروژ که در مسابقات هفته قبل 
قهرمانی باشگاههای اروپا در (سانسیرو) در 
ث.میلان به پیروزی یک بر صفر دست 
یافته بود» دراین هفته و در رقابتهای جام قهرمانی 
باشگاههای بلژیک در برابریک تیم ته جلولی 
تن به شکست ۴۳۲ داده تا نشان دهد که دران 
بازی تمام توان خود را معطوف به آن پیروزی 
کرده است. این شکست در شرایطی برای مردان 
ابروژ رقم خود که باران حریف از دقیقه ۴۲ به 
بعد ده نفره بازی می کردند. 

#«روبینهو» مهاجم تیم سانتوز دو گل زد 
تانشان دهد همچنان یکی از آماذه‌ترین مهاجمان 
حاضر در فوتبال برزیل می باشد. 

سانتوز دراین هفته مردان «کورتیبا» را با 
شکست چهار بر صفر روبرو کرده تا کماکان 
بعنوان خطری جدی در کنار «کروزیروای 
صدرنشین باقی بماند. 


ث.میلان در برابر 


بسمه تعالی 
مناقصه خرید کاغذ چاپ افست 
وودفری (WOOD FREE)‏ 

شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران 
در نظر دارد مقدار ۸/۰۰۰ تن کاغذ ۷۰ گرمی خارجی را 
با شرایطقابل قبول و استاندارد و تلورانس ۸۳۰ از طریق 
مناقصه عمومی طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه 
خریداری نماید. 

را و 
مناقصه در مقابل پرداخت ۰/۰۰۰ ریال پيشنهادات خود را تا 
با ی 


چ خلت ِ ۹ دانشکده ا ج تس 


وزارت جهاد کشاورزی 
معاونت آب و خاک 


آگهی مناقصه 
۸۲-۷ 


شرکت خدمات مهندسی آب وخاک کشور - نمابند گی استان سمنان 
درنظر دارد حمل بخشی از مصالح مورد نیاز پروژه ترمیم سدخاکی شهید 
کیانی خود را براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه ذیربط از طریق 
متقاضیان می‌توانند ضمن پرداخت مبلغ ۰۰۰۰۰ (پنجاه هزار) ريال 
به حساب جاری۱۰۰۰ نزد بانک کشاورزی شعبه مهندسی زراعی 
کرج. جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی: سمنان - بلوار بسیج - 
جنب سازمان جهاد کشاورزی (محوطه ساختمان شماره دو) - 
شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور - مدیریت منطقه سمنان 
- صندوق پستی ۳٥۱۳۰-۹٤۹‏ . تلفن ۰)۰۲۳۱(666۱1۵6 مراجعه و برگ 
مشخصات و شرایط مناقصه را دریافت دارند. 

در پاکات لاک و مهر شده به دبیرخانه نمایندگی واقع در آدرس 
فوق‌الذ کر تسلیم و رسید دریافت گردد. 


شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور 


ش رکت خد مات مهند س یآب وخاک کشور 
(سهامی‌خاص) 


E ۱۸ ا‎ 


دورنگار ۲۳۵۸۰۱۹ ۲۱ ۳۵۰ 


4 


سه شنبه ۶ آبان ۲-۱۳۸۲ ر مضان ۲۸-۱۴۲۴ اکتبر ۲۰۰۳-شماره ۲۲۹۰۶ ۸ 


باز گشت همه بسوی اوست 
دیدارت چه کوتاه و خاطره‌ات ابدی 

دستخزان دگرباره گلچین کرد و فرزندو خواهری را که دوستش 
داشتیم از محفل انس ما در ربود. برای تسلای دل کسانی که به 
گیتی کریمی وقاری عشق می‌ورزیدند. در هفتمین روز 
فراقش به سوگ می‌نشینیم و مقدم شماعزیزان را از ساعت ۳ تا 
۰ بعدازظهر روز پنجشنبه ۸۲/۸/۸ در مسجد نور شبستریها 
واقع در میدان دکتر فاطمی گرامی می‌داریم . 

خانواده‌های : کریمی وقاری - قادری وقاری -فروزان - 
اصلانیان - سدایی - صفی زاده- مهرانوری - صالحی - 
اصغر پور -امدادی -عباسزاد گان -احمدزاده- حنانی - 
تشکری-ابادی- جاهد-ورزی جعفری-مقلم - 
محمدیاری- خلیلی -انتظاری 0 -خرسند. 
شماری - پارسی - حقی- توتونچی - پیامی - خلوصی - 


نوری یکانه-شریعتی 
انالله و انالیه راجعون 
نام نیکو گر بماندزادمی 


به کز او ماند سرای زرنگار 
باقلبی آکند. از ندودرتادر | 1 
پرواز ملکوتی همسر و پدر | 
بزرگوارمان مرحوم حاج 
میرحمید سیفی (بزرگ : 
خ‌اندان) نجل مرحوم 
سیف‌السادات اردبیل (از طرف | 
والد)و نجل مرحوم حاج سید 
محمدرئیس السادات اردبیل و 


مشکین(از طرف والده) که || 


عمری را بدرستی, تقوی و عبادت سپری نموده‌و هیچوقت از 
جاده دیانت کامل و سلامت نفس خارج نشده» دعوت حق را لبيك 
گفته و بدیدار حق شتافت. بدین وسیله مراتب را به اطلاع اقوام» 
دوستان و همشهریان گرامی می‌رسانيم. 
مجلس ترحیم ان مرحوم روز چهارشنبه ۸۲/۸/۷ از 
ساعت ۱/۳۰ تا ۳ بعدازظهر در مسجدالرضا(ع) واقع در 
خیابان خرمشهر (ایادانا)» خیابان شهید عشقیار» میدان 
نیلوفر منعقد می‌باشد . 
همسر : بانو سکینه غلامین 
مهندس مصطفی سیفی 
خانواده‌های : سیفی - غلامین -رئیس زاده- میر کریمی - 
کاظمی آذر -اکبرزاده- خسروی - صمیمی‌زاد - کلاهی - 
معادی -اکبرپور-عمادی-عباسی صوفی- پژمان آرین - 
قریب - قراچور لو اصلحی - اسکی شهری - خوب بخت 
-مقدم-فخر و سایر بستگان 
مردان حق فنا نپ ذیرند و باقی‌اند 
آن‌رافناست که او به خدابستگی نداشت 

باکمال تأسف و تأثر در گذشت جانکاه سلاله السادات مومن و 

متقی اهل خیر و محب اهل بیت علیه‌السلام پدر بزر گوار 
همسرم جا ساح میرحمید سیقی بزرگ خابدان را یه 
اطلاع بستگان و دوستان می‌رسانم. 
بدین مناسبت مجلس ترحیم أن مرحوم بشرح فوق منعقد 


می‌گردد. سیدعبدالکریم میر کریمی 
دولت جاوید یافت هر که نکونام زیست 
کز عقبش ذکر خیر زنده کند نام‌را 


چراغ عمر پر بر کت پدر بزرگ عزیز و مهربانمان جناب حاج 
میرحمید سیفی خاموش شد. در فراقش سوگواریم. 
د کتر امیر حسین میر کریمی-دکتر الهام میر کریمی - 
دکتر هدیه مير کریمی 

بنام خدا 
بانهایت تأسف و تألم در گذشت مرحومه مغفوره دوشیزه شهربانو 
(مهین) فخرائی بزرگ خاندان فخرائی را به اطلاع کلیه بستگان 
و دوستان می‌رساند. مراسم ختم آن مرحومه در تاریخ چهارشنبه 
۷ از ساعت ۲۰ الی ۲۱/۳۰ در مسجدالرضا(ع) واقع در 
میدان نیلوفر منعقد می گردد. 
خانواده‌های : فخراتی و کلیه دوستان و آشنایان و 
وابستگان . 


ر 
با اندوه فراوان در گذشت روانشاد دولت اردشیر یزدانی الله‌آبادی 
رابه آگاهی خویشاوندان. دوستان‌و آشنایان گرامی می‌رساند. 
انه ری 
E‏ 

خانواده‌های: باست‌انی الله‌آبادی - یزدانی الله‌آبادی - 
جمشیدی کلانتری-سنگ-دانیال خسروی -دمهری - 
ریحانی - خداپرستی -زره پوش - پایدار - نوشیروانی - 
یزدانی بیوکی- جاماسب و سایر خانواده‌های وابسته . 


باز گشت همه به سوی خداست 
بانهایت تأسف و تأثر در گذشت بزرگ خاندان مهندس 
عبدالقادر قادری رابه اطلاع می‌رساند.مراسم سوم در 
تاریخ سه‌شنبه ششم آبان ماه و مراسم هفتم در تاریخ جمعه نهم 
آبان ماه در منزل ایشان واقع در بز ر گراه چمران -بل نصر - 
کوی پروانه .پرنده- کوچه شانزده .بلاك پنج به صرف افطار و 
شام بر گزار میگردد . شرکت فامیل و دوستان و آشنایان باعث 
شادی‌روح آن مرحوم و تسلی‌خاطر بازماندگان خواهد شد. 
همسر: اقبال فوزی 
فرزندان: هلن -بیژن-ارژنگ -پانتهآ ‏ _ 
و خ‌انواده‌های : فادری نصیراباد-نوزی- 
صاحب اختیاری - پناهی -ارشاد -وهاب‌زاده- اسکویی - 
لطفی - طاهری نخست - خجسته ۔ شریف - صالح‌زاده - 
دربان- جعفری -عبده علیخان نزاد . 

«باز گشت همه به سوی اوست» 
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت جانگداز «آقای مهندس 
جمال ظفری» مدیرعامل شر کت آب و برق و تاسیسات قشم 
رابه اطلاع می‌رساند. 
مراسم شب هفت ان مرحوم روز چهارشنبه ۸۲/۸/۷ از ساعت 
۰ تا ۱۵ در مسجد نور واقع در میدان جهاد (دکتر فاطمی) 
منعقد می‌گردد .حضور سروران گرامی باعث تسلی خاطر 
بازماندگان و شادی روح آن مرحوم خواهد بود. 

هت مدير هو کار کنان 

شر کت آب و برق و تاسیسات قشم 


«باز گشت همه بسوی اوست» 
بااندوه فراوان و چشمان اشکبار ۱ 
باطلاع فامیل» » دوستان و آشنایان 

می‌رساند شمع فروغ‌زندگانی 
پدری مهربان و همسری وفادار 
احمد صنایع بازنشسته وزارت 
کشاورزی در خارج ج از 
و 1 


رادر آلامی بس ژرفناك فرو برده بعلت سکونت یل در خارج 
از کشور هزینه مراسم سوگواری آن شادروان صرف امور خیریه 
خواهد شد. 
همسر - صدیقه آریان فرد 
فرزندان : آناهیتا-آزیتا 
خواهر و برادر : پروین امیر سلیمانی (صنا ) کاظم صنا a‏ 
خانواده‌های : صناد - آریان فرد 7 م- 
E AEN CEE‏ 
مهدب فر -دکتر مسعودی ۔رمضانی ۔ حاج امیری - 
ارشدی- کاظمیان-د کر ابراهیم بون -قمصریان - شایسته - 
نوروزی - تیمسار د کتر گوهری دکتر میرخانی -سرهنگ 
ابی -اصغری -سرهنگ فرهمند -اقبال - کریملو- 
سرهنگ رحیمی - مهندس تهرانی -سرهنگ فاضلی -حاتمی- 
حاج سید جوادی-جاودانی- کهن‌باباو سایروابستگان 
انالله و اناالیه راجعون 
با کمال تأسف و تأثر در گذشت حاجیه اکرم خانم قنادها 
جعفری همسر مرحوم حاج علی برنجچی را به اطلاع کلیه اقوام» 
دوستان و اشنایان محترم می‌رساند به همین مناسبت مراسم ختم 
مردانه و زنانه ان مرحومه روز جهارشنبه ۸۲/۸/۷ از ساعت ۳/۳۰ 
تا ۴ بعدازظهر در مسجد نوریان واقع در خیابان شریعتی بالاتر از 
خیابان ملك ب رگزار می گردد. تشریف فرمائی شما باعث آمرزش 
روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 
خانواده‌های : برنجحی-قنادها جعفری-بهنودی - 
عطااللهی -افغان تبار - دادپی - بنجه شاهی - جواهریان- 
انصاری - شاهندیان- حجت الاسلام والمسلمین 
حاح حسین طباطبائی قمی - کتابچی-عبداللهی -مسکین 
تهرآنی- کیاد جهانسوز-صالحی ‏ بذرافکن -فرنجام- 
عمدی -ایمنی فر -والافر -استاك- کشوری - فقیهی - نوات 
کاشانی- داداللهی و کلیه خانواده‌های وابسته . 
بدینوسیله در گذشت انسانی والاو بزرگوار همسر و پدر 
عزیزمان شادروان مهندس حسین شاکرین از صاحب 
منصبان بازنشسته وزارت کشاورزی رابه | گاهی می‌رسانیم . 
مراسم سوگ أن مرحوم روز پنجشنبه مورخ ۸۲/۸/۸ از 
فاطمی بر گزار می گردد. 
خدایش بیامرزد ورحمت کند. 
انخم-علی-مسعود .مینو-سعیدو میناشاکرین 
خانواده شاکرین و دیگر خانواده‌های وابسته 
بدینوسیله در گذشت خانم سیده زهرا سید علوی والده مکرمه 
آقای سعید شیرزاد رئیس اسبق اداره کار گزینی بانك ملی ایران و 
همکار بازنشسته و ارج جمندمان‌رابه اطلاع دوستان» آشنایان و 
همکاران شاغل و بازنشسته بانك ملی ایران می‌رساند. 
مجلس ختم آن مرحومه در روز چهارشنبه مورخ ۸۲/۸/۷ از ساعت 
۰ تا ۱۵ در مسجد حجت‌این‌الحسن(عج) واقع در خیابان 
روح أن مرحومه خواهد شد. 
دیان - نقشینه- حمه‌ای - هوشیدر - صالحی - بلرزاده- 
تهرانی -منهاج - قریشی نژاد-مبین 
انا لله و اناالیه راجعون 
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت بانو کبری حسین پور نوبری رابه 
اطلاع کلیه اقوام و دوستانو آشنایان میرساند. به همین مناسبت 
مجلس ختم درروز ۴شنبه مورخ ۸۲/۸/۷ در ساعت ۱۳/۳۰ 
الى ۱۵ در مسجد الجوادواقع در میدان‌هفت تیر برگزار می گردد. 
حضور شماسروران گرامی باعث شادی روح آن مرحومه می گردد. 
خانواده های حسن زاده- تارمست- سلیمانی- شیرازی- 
محمدی و آقای رشید مصطفوی 
5 نا لله و انا له راجعون 

بانهایت تأثرو تأسف در گذشت 
ناگهانی شادروان سر کار خانم 
کلیه اقوام و دوستان و آشنایان 

مرحومه روز پنجشنبه هشتم آبان 
مطابق با چهارم رمضان از ساعت 


مر 9 و1 
شادی‌روح آن مرحومه‌و تسلی‌خاطر بازماندگان خواهد بود . ضمناً 
ی نو ۰ ر و تزا ر ا 
محل منزل و بابح فرشتة گوچه هستن بلا ا 
بطرف بهشت‌زهرا حر کت خواهد کرد. : 

خانواده‌های : نيك راز - شادزاد - دهبنه‌ای - نقش - مبشری - 
فره‌داغی -غفوری- -قلم‌زن - -ترکیان- -مجمودی. -توانا- 
منین‌فر - خصوصی - شادنوش -احمدی علیا- مستوفی - 
شهیدی و سایر خانواده‌های وابسته . 


با اندوه فراوان در گذشت شادروان مرحوم آقای کریم ضیائی 
شهمیرزادی برادر محترم آقایان رحیم و رحمان ضمن عرض 
تسلیت به خانواده‌های محترم به استحضار می‌رساند مراسم 
بزرگداست آن مرحومروز سه‌شتبه ۸۲/۸/۶ از ساعت ۳/۱۵ الی 
۴/۵ بعدازظهر در مسجد حجت‌ابن الحسن(عج) واقع در خیابان 
سهروردی بر گزار می گردد. 

خانواده‌های : میر صانعی» میرباقری» بخشی پور 

«تنها اوست که می ماند» 

با قلبی آکنده از اندوه‌و درد. از شاخه فرو افتادن گلی از گلزار مهر و 
صفاء بانو فرح اعظم کرمی فرء همسر آقای مهندس کریم اتلبکی 
رادر خارج از کشور به اطلاع می‌رسانيم . مراسم بزرگداشت آن عزیز 
گرانمایه روز سه‌شنبه ۸۲/۸/۶ همزمان با مرا سم خارج از کشور» 
ساعت ۱۴ ۱۵/۳۰۱ در مسجدالنبی(ص)واقع در اتتهای کار گر 
شمالی۔مقابل کوی دانشگاه‌پرگزارمی‌گردد. .... 
خانواده‌های سو گوار : کرمی‌فر -اتابکی-دادرس -آشوری 
- کمالی -بابلی - جهانگیر عبدوی-طاهری - نهرودی و 
سایر خانواده‌های وابسته . 


در آستانه ماه بندگی و عبادت» 
قلب بدری فداکار» همسری | 
مهربان و انسانی والاو با تقوا از 

طیش ایستاد. 
باتأسف و اندوه‌فراوان درگذشت | 
پدر عزیزو ارجمندم ان زنده‌یاد 
حا ج غلامعلی عب‌اس‌زاده | 
نافی (بزرگ خاتدان) اسو أ 


تقوی و انسانیت را باطلاع بستگان‌و دوستان مجترع 75 
به همین مناسبت مراسم گرامیداشت و ترحیم آن شادروان روز 
چهارشنبه ۸۲/۸/۷ از ساعت ۶/۳۰ الی ۸ بعدازظهر در مسجد نور 
واقع در میدان جهاد (فاطمی) بر گزار خواهد شد. حضور سروران 
ارجمند در این مجلس موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر 
بازماندگان خو اهد بود. 
فرزندان» محمدرضاء محسن. غلامرضا 
خانواده‌های ae‏ نامی» ملك پور» نیلجیانی» 
پرتوی؛ سیگاری» حسن بیگی داریانی» فاضلی؛ مومنی؛ 
زوینی‌زاده؛ ی همدانجی و ساير وابستگان» 
دوستان و آشنایان 
۱ باز گشت همه بسوی اوست 
باتأسف و اندوه فراوان در گذشت شادروان حاج غلامعلی 
عباس‌زاده نامی پدر بزرگوارو گرامی جناب آقای محسن 
عباس‌زاده نامی مدیرعامل محترم شر کت ایران نیدل را به اطلاع 
دوستان» آشنایان و همکاران محترم می‌رساند. 
مراسم ترحیم و گرامیداشت آن مرحوم روز چهارشنبه ۱۳۸۲/۸/۷ 
از ساعت ۶/۳۰ الی ۸ بعداز ظهر در مسجد نور واقع در میدان فاطمی 
برگزار خواهد شد حضور سروران گرانقدر موجب شادی روح آن 
OEE‏ 
هیئت مدیره‌و کار کنان دفتر مر کزی شر کت ایران نیدل 
مدیران و کار کنان مش نیدل (رشت 
باز گشت همه بسوی خداست 
با تاست و اندوه فراوان دز کذشت شادروان ام غلامعلی 
عاس زا دة تامی در گرامی جتاب آفای مسن عنباسزاده نامي 
عضو محترم هیئت مدیره انجمن مدیران صنایع استان ن گیلان‌را 
باطلاع می‌رساند. به‌همین مناسبت مجلس گرامیداشت و ترحیم آن 
روانشاد روز چهارشنبه هفتم آبانماه جاری از ساعت ۶۶۳۰ الی ۸ 
بعدازظهر در مسجد نور واقع در میدان فاطمی بر گزار خواهد شد. 
حضور دوستان و آشنایان در این مجلس موجب شادی روح 
آنمرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد 
هیئت مدیره انجمن مدیران صنایع استان گیلان 
انالله و اناالیه راجعون 
باکمال تأثر و تأسف درگ گذشت شادروان حاج غلامعلی 
عباس زاده نامی پدر عزیز ارجمند جناب آقای محسن عباس‌زاده 
نامی عضو محترم هیئت مدیره مدیران منتخب صنایع مستقر در شهر 
صنعتی رشت را به اطلاع می‌رساند. به همین مناسبت مجلس 
ترحیم و گرامیداشت آن مرحوم روز چهارشنبه ۸۲/۸/۷ از ساعت 
۰ الی ۸ بعداز ظهر در مسجد نور واقع در میدان فاطمی بر گزار 
خواهد شد. حضور دوستان و آشنایان در این مجلس موجب شادی 
روح آنمرحوم و تسلای خاطر بازماندگان خواهد شد. 
هیتت مدیره صنأیع مستقر در شهر صنعتی رشت 
بانهایت تأسف و تأثر درگذشت مرحوم حاج فیروز زالی برندق‌را 
به اطلاع کلیه آقوام. دوستان و آشنایان محترم میررساند. . به همین 
مناسبت مجلس ختم آن مرحوم روز چهارشنبه مورخه ۸۲/۸/۷ از 
ساعت ۲ الی ۳/۳۰ بعداز ظهر در مسجدالنبی(ص) واقع در اتتهای 
خیابان کار گر شمالی -روبروی خوابگاه دانشجویان بر گزار خواهد 
شد. حضور شما سروران گرامی موجب شادی روح آنمرحوم و 
تسلی خاطر و امتنان بازماندگان خو اهد بود. 
خانواده‌های سو گوار : زالی‌برندق-رستگار طالقانی - 
رضازاده شفقق-رئیسی شبری -موبدی -بزرگی - بنی صدر - 
باقری - کاظمی -ندافی-مهرایی -هاشمی -شفق-بابانی - 
عربی-قاسم پور و سایر وابستگان. 
با نهایت تأثر و تأسف در گذشت همسری فداکار و پدری مهربان و 
برادری گرانقدر مرحوم خسرو برهانی (برون) بزرگ خاندان 
برون‌رابه اطلاع کلیه اقوام» دوستان و آشنایانو طوایف 
بختیاری آن مرحوم می‌رسانيم. مراسم شب هفت آن مرحوم 
روز چهارشنبه مورخ ۸۲/۸/۷ در مسجدالغدیر واقع در بلوار 
میرداماداز ساعت ۳الی ۴/۳۰ بعدازظهر بر گزار می‌شود. 
حضور کلیه سروران عزیز در این مراسم موجب شادی روح آن 
مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 
از طرف همسر و فرزندان و برادران : هوشنگ و پرویز 
برون و خاندان برون و خانواده‌های : رحیم دزفولی - 
به فرنیا - یاران پور - جلالی زاده- شیرریز - جعفریه - 
سلطانیان - کانجی - جعفری - اسکندانی - بهنیا- 
شبستری - دانشمندمنش -عالیوند-تاج احمدی و کلیه 
خانواده‌های وابسته ۲ 
با کمال تأسف و تأثر درگذشت مرحوم ابراهیم رامینه بزرگ 
خاندان را باطلاع خویشاوندان و دوستان امی می‌رساند . مجلس 
ترحیم آن شادروان روز چهارشنبه ۷ ابانماه در مسجدالرضا(ع)» 
خیابان خرمشهر (پادانا» خیابان شهید عشقیار» میدان نیلوفر از 
ساعت ۱۰ الی ۱۱/۳۰ صبح برقرار خواهد بود. 
خانواده‌های :رامینه -اسبلانی خیابانی - کاظمی -وزیری - 
سجادی -بهار 
انالله و انالیه‌راجعون 
با نهایت تأسف و تأثر در گذشت مادری مهربان و عزیز شادروان 
حاجیه خانم نصرت بنا کار (گرجی) رابه اطلاع بستگان و 
دوستان می‌رساند به‌همین مناسبت مراسم ختمی روز سه‌شنبه 
۶ از ساعت ۳/۱۵ تا ۴/۴۵ در مسجدالرضا(ع) واقع در 
میدان نیلوفر بر گزار می‌گردد. ضمناً طبق وصیت آن مر حومه‌هزینه 
مراسم شب هفت صرف امور خیریه خواهد شد. 
پسران ناصر - منصور -مسعود 
خانواده‌های بناکار - گر جی- حسنی-آل اسحق 
بانهایت تأسف و تأثر درگذشت مرحومه حاجیه خانم نصرت 
بناکار (گرجی) مادر همسر گرامی جناب آقای عبدالله آل اسحق 
مدیرعامل محترم شر کت پارت بتن را به اطلاع کلیه دوستان. آشنایان 
و همکاران می‌رساند به همین مناسبت مجلس ختم در روز سه‌شنبه 
۶ از ساعت ۱۵/۱۵ ت ۱۶/۴۵ در مسجدالرضا(ع) واقع در 
میدان نیلوفر منعقد می گردد. 
حضور شما سروران ارجمند باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی 
خاطر بازماندگان می‌باشد. ۱ 
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باز 
بات تاش در گذشت مادر عزیزمان حاجیه خانم زهرا 
احسانی (رستگار) رابه اطلاع بستگان و دوستان می‌رساند. 
مجلس یادبود آن مر حومه روز پنج‌شنبه ۸۲/۸/۸ درمنزل شخصی 
از ساعت ۶ بعدازظهر به بعد بر گزار خواهد شد. 

پروین» بدری و پرویزرستگار 


باز گشت همه بسوی اوست 
بانهایت تأسف و تأثر در گذشت همسری فداکار و مادری مهربان بانو 
بدرزمان خانم جلالی رابه اطلاع می‌رساند. مراسم ختم آن 
مرحومه بنجشنبه ۸۲/۸/۸ از ساعت ۱۵ تا ۱۶/۵ در مسجد نور 
(شبستریها) واقع در میدان فاطمی بر گزار می گردد. 
خانواده‌های عزادار : قلعه‌باغی - جلالی - کامروا-رو ح‌زنده 
گلتاش -ارس -فیروزی- ستاری جاوید ‏ لطف اللهی 
شیستری -رز کلام محمد اسماعیلی - صداقت -و جدانی 
آملی - تقدسی - ابیضی -باقرزاده 


خوشا آنانکه در این عرصله خاك 
چوخورشیدی در خشیدندو رفتند 
به مناسبت دومین سال در گذشت انسانی والا و مادری فداکار 
مرحومه رومیه شرقی نمین روز پنجشنبه ۸۲/۸/۸ بر 
مزارش به سوگ می نشینیم . ۴ 
از طرف فرزندان آن مر حومه 
با نام و یاد خدا 
آن گنج نهان در دل خانه پدرم بود 
هم تاج سم بود هم بال و پرم بود 
هرجا که زمن نام و نشانی طلبیدند 
آوازءٌ نامش سند مسمستسبسرم بود 
| روز پنجشنبه ۱۳۸۲/۸/۸ در اولین 
| سالگرد فقدان‌پدر بزر گوار: مهربان 
و عزیزمان روانشاد زنده‌یاد میرزاقا 
محمودی ساعتی (بزرگ 
| خاندان) که بحق» دوستدار همه 
فامیل و آشنایان بود در نهایت 
مراسم یادبودپدر را از ساعت ۷۰ 
الی ۱١‏ صبح در کنار مزار پاکش 
واقع در قطعه ۲۱۹ بهشت زهرادر حضور فامیل و سروران 
آرجمند بریا می داریم. 
وسیله ایاب و ذهاب از منزل آن مرجوم واقع در خیابان کارگر 
شمالي کوچه سهند شرقی رس ساعت ٩‏ صبح مهیا می‌باشد. 
ضمناًهزینه مراسم طبق نیات خیر خواهانه آن مرحوم صرف 
امور خیریه خواهد شد. فرزندان آن مرحوم 
یکسال گذشت 
به مناسبت یکمین سالگرد در گذشت مادری مهربان و فداکار 
خدمتگزار بیت علم و فقاهت مرحومه مغفوره شادروان متعلقه 
مرحوم آیت‌الله العظمی مدنی کاشانی(ره) نوه مرحوم 
آیت‌الله‌العظمی ملاحبیب‌الله شریف(ره) مجلس تذکری 


برقرار می گردد. 
زمان پنجشنبه ۱۳۸۲/۸/۸ مصادف با چهارم رمضان المبارك 


ساعت ۷ بعداز ظهر (بعد از افطار) 
مکان: مسجد و مدرسه علمیه مرحوم آیت‌الله العظمی مدنی 
واقع در بازار کاشان ۱ 

بیت مرحوم ایت الله العظمی مدنی(ره) 

باز گشت همه به سوی اوست 

چهل روز گذشت 
روح پا کت با امیرالمومنین مسحشور باد 

خانه‌فبرت زالطاف خداپرنور باد 
ای چراغ زندگانی ای پدر یادت بضیسر 

خاطرت در باغ فر دوس برین مسرور باد 
چگونه در غم از دست دادن پدر 
عزیزتر از جانمان به سوگ 
نشسته‌ایم چهل روز از درگذشت 
پدری مهربان و همسری فداکار 
شادروان اصلان نازل گلشن 
۳۹9 می‌گنرد» هنوز باور نداریم چه 
| غریبانه‌ماراترك کرد. به‌همین 
| مناسبت روز جمعه ۸۲/۸/۹ بر 
سر مزارش در بهشت‌زه را قطعه 


۵ ردیف ۶٩‏ شماره ۲۲ گردهممی ام و بادو شاطره‌اش را 
گرامی‌می‌داريم. 

از طرف همسر» دخترانش و یگانه پسرش «محمدرضا) 
نازل گلشن 


سر کار خانم اکرم تمجیدی 
بانهایت تاسف و تالم درگذشت خواهر عزیز وهمسر گرامیشان‌را 
تسلیت عرض نموده از خداوند متعال برای آن مرحومان علو درجات 
و برای بازماندگان صبر و شکیبائی مسئلت داریم. 
پزشکان و کار کنان مجتمع پزشکی ۱۱۰ رهبر 
جناب آقای پاهران 
درگذشت جناب آقای مسهندس مسسعود زندی دائی 
بزرگوارتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده 
از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان 
صبر و شکیبایی مسئلت داریم. شرکت پایانج 
کار خاز نم شراره ناصر 
نابت ی و خانواده محترم 

تسلیت عرض می نماییم» مارا در غم خود شريك بدانید. 

از طرف پزشکان و کار کنان مر کز پزشکی اختر 

جناب آقای محسن عباس زاده نامی 

مدیرعامل محترم شر کت ایران نیدل 
با نهایت تأسف و تأثر در گذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده 
از در گاه الهی برای آن شادروان‌رحمت بیکران و برای حضرتعالی و 
خانواده محترم صبر و شکیبائی مسئلت داریم. 

بنام خدا 
جناب آقای مهندس حمید جلالی قاجار 

باکمال تأسف وتأثردر گذشت نابهنگام والده گر امیتان‌رابه 
جنابعالی و خانوادهمحترم تسلیت عرض نموده از درگاه 
خداوند متعال برای ان مرحومه علو درجات و برای کلیه 
بازماندگان رحمت واسعه الهی و صبر و شکیبائی را خواهانيم. 
شر کت انسالد و انر جیا 


همکار ارجمند آقای علی رستمی 
باتهایت تافو تافر مصیبت وارد زا انیت عرض موده و از 
درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه‌رحمت و مغفرت و برای 
بازماند گان صبر و شکیبائی مسئلت داریم. 
دفترفنی- مکانيك -انبارفنی-برق-افست‌ورق - 
کمپکتا کماندر - کامپیوتر - تصحیح - گرافيك -طراحی - 
هش اسر رتوش-عکاسی -مونت‌از- 
کپی افست- ي و تأسیسات 
a a‏ 
مصیبت وارده‌را تسلیت عرض نموده برای شما وسایر 
بسمه تعالی 

همکار گرامی سر کار خانم زهره امیری 
بانهایت تاسف ذ ر گذشت در گرامیقان زا تسایت عرض تموده‌از 
خداوند متعال برای آن مرحوم آمرزش وعلو درجات و برای 
همکاران شماد ر گروه کارشناسان ایران 


خانواده‌های محترم جواهری و فیروزآبادی 
با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده‌را تسلیت عرض نموده‌و 
از در گاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و 
برای بازماند گان صبر و شکیبانی مسئلت داریم. 
شر کت باند و گازو پنبه کاوه 
همکار محترم جناب آقای قایین شاه‌علی 
مصیبت وارده‌را تسلیت عرض نموده برای ان خانواده محترم 
آرزوی صبر و سلامتی داریم. جوادی - خوش باطن 
جناب آقای مهندس هرمزد زامینه 
مدیرعامل محترم مهندسین مشاور پارس کنسولت 
درگذشت پدر گرامیتان رابه شما تسلیت گفته» خودرا در غم شما 
شريك می‌دانیم. مهندسین مشاور بند اب 
جناب آقای عبدالله آل اسحاق 
با نهایت تأسف و تألم در گذشت مادر گرامی همسرتان‌راصمیمانه 
تسلیت عرض نموده از خداوند متعال برای آن‌مرحوم علو 
درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم . 
مدیران و پرسنل شر کت سیمان بوهروك يزد 
آقایان ناصر گرجی و مسعود گرجی 
با نهایت تأسف مصیبت وارده رابه شماو خانواده محترم تسلیت 
عرض نموده از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و 
برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئّلت داریم. 
هیئت مدیره شر کت سیمان بوهروك يزد 
جناب آقای دکتر فرنوش قلعه باغی 
بانهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر گرامیتان‌ را تسلیت 
عرض کرده» خود را در غمتان شريك می‌دانیم. 
خانواده‌های : دکتر دا نشور-دکتر نيك رفتار- د کتر 
پژوهشگر-دکتر دهشیری-دکتر صمدی نسب -د کتر 
معتمدی-دکتر سیفی 
جناب آقای مهندس علی شریعت 
با نهایت تاسف مصیبت وارده از در گذشت مادر محترمه‌را تسلیت 
گفته» صبر و شکیبایی برای آن جناب و خانواده محترم و رحمت 
واسعه الهی برای آن مرحومه از در گاه احدیت آرزومندیم. 
محمد حسین امینی نجفییان - سیدرضا امینی 
جناب آقای مهندس ابراهیم تسوجی 
مصیبت وارده‌را از صمیم قلب تسلیت عرض می‌نمائیم. 
مهندسین مشاور همگروه 
جناب آقای مهندس هرمزد رامینه 
بانهایت تأسف در گذشت‌پدر گرامیتان‌راصمیمانه تسلیت 
عرض نموده خودرا درغم بزرگتان شريك می‌دانیم. از 
خداوند متعال برای جنابعالی و خاندان محترم سلامتی و 
کا ی سکلت یتنا 
مدیریت و کار کنان مهندسین مشاور ابخوان 
E‏ 
سیدعلی حقگوو هیئت رئیسه شرکتهای 
محتر ) پارس کاغذ» کارتن شکوفه و کارتن گلستان 
بانهایت تأثر و تأسف مصیبت وارده را به خانواده محترم آن فقید 
خاک و ی ر ف سر 
و برای بازماندگان صبر و شکیبائی مسئلت می نمائیم 
هیئت رئیسه و اعضای انجمن صنایع همگن کارتن وورق 
جناب آقای مهندس هرمزد رامینه 
مارانیز در اندوه‌در گذشتپدر گرامیتان شر يك بدانید. 
آرامش روح | آن شادروان و شکیبائی و سلامتی جنابعالی و 
سایر بازماندگان را از ایزدمنان خواستاریم 
ی E‏ 
جناب آقای دکتر محمد امین حسنی 
بانهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده رابشماو خانواده محترمتان 
تسلیت عرض نموده» از در گاه خداوند متعال برای آن مرحوم 
رحمت و مغفرت و برای جنابعالی و بازماندگان صبر و شکیبایی 
مسئلت داریم از طرف پزشکان و کارکنان 
مرکز جراحی چشم ونك 


تشکرو سپاسگزاری 
بدینوسیله از تمامی دوستان و آشنایان گرامی که در مراسم ترحیم 
مرحوم حاج محمدحسین ایزدی شر کت نمودذویا از طریق 
دیگر ابراز همدردی فرموده‌اند سیاسگزاری نموده و سلامتی و 
سعادت آن بزر گواران‌را از ایزد منان خواستاریم. 

خانو ادهو بستگان 


تشکر و اعتذار 
از کلیه سروران گرامی» آیات عظام» نمایندگان مجلس شورای 
اسلامی» هیشت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تهران و تبریزه 
رسای محترم بی‌مارستانها و سازمانهای دولتی و غیردولتی و 
همکاران محترم؛ اقوام و آشنایان و دوستان و کلیه کسانی که در 
مراسم تشییع و تدفین و ختم و یادبودو اربصین همسر و پدر 
عزیزمان شادروان آقای حاج غلامحسین کاظمی سعید 
شرکت فرموده و یا با ارسال تاج گل و درج تسلیت در جراید. 


تماس از طریق فکس, تلفن و نامه از داخل و خارج کشور موجب 
تسلی خاطر بازماندگان شده‌اند صمیمانه سپاسگزاری و تشکر 


می‌نمائیم و چنانچه به‌علت تألمات روحی ادای احترام و تشکر 
حضوری میسر نشده از يكايك سروران‌پوزش طلبیده و از 
خداوند سبحان سلامتی همگان را مسئلت می نمائیم . 

خانواده کاظمی سعید-امیر شقاقی 


ااا 


الاسر (فرائسه) 

. پیروزی حزب مردمی اسنار در انتخابات منطقه‌ای مادرید. 

.فشارهای شدید «فارک» بر بر گزاری انتخابات محلی در کلمییا. 

.دولت فرانسه. ۲۲/۴ میلیارد پورو به بودجه دفاعی اختصاص 
داده که ۱ درصد این مبلغ صرف امور هسته‌ای خواهد شد. 

مرد شماره دو پنتاگون از حمله به هتل «الرشید» جان سالم به 
در برد. 

0اشپیگل (آلمان) 

.انفجاری در مرکز بغداد در ساختمانی نزدیک به دفتر سازمان 
صلیب سرخ جهانی به وقوع پیوست. 

بوش: ما از این گونه اقدامات و انفجارها هراسی 
نمی دهیم. ٍ ۲ 
.مخالفان جنگ در آمریکا خواستار بازگشت نیروهای آمریکایی 
به وطنشان شدند. 

0 گاردین (انگلیس) 

.واشنگتن با ابراز نگرانی از بازداشت رئیس شرکت یو کاس 
روسیه» این اقدام را نشات گرفته از انگیزه‌های سیاسی خواند. 

.ارتش اسرائیل به فلسطینیان ساکن مناطق نزدیک حصار 
امنیتی دستور داده است مجوز ویژه برای زندگی در خانه‌های خود 

هلالبر (بلزیک) 

پنج انفجار در اولین روز ماه رمضان بغداد را لرزاند. 

.دولت اریل شارونء فرانسه و بلژیک رابه علت حمایتشان از 
طرح صلح غیر رسمی پیشنهادی ژنو. سرزنش کرد. 

.اعلام وضعیت فوق العاده در کالیفرنیا. 

البیان (امارات) 

. رامسفلد: سلاح به تنهایی تروریسم را از بین نمی برد. 

. کمیته تحقیقات یازدهم سپتامبر کاخ سفید را به پنهان کردن 
اسناد محرمانه متهم کرد. 

.تعیین معاون اول نخست وزير کویت. 

.انتقاد عربستان از هشدار انگلیس به اتباعش درباره سفر به 
این کشور بدون هماهنگی با ریاض. 

0الوطن (عربستان) 

.پادشاه و ولیعهد عربستان بر لزوم وحدت مسلمانان تاکید 
کردند. 
جهاد اسلامی فلسطین به مناسبت هشنمین سالگرد ترور «فنحی شقافی» انجام داد 
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اطلای 


سال هفتاد وهشت 


در نخستین روز ماه مبارک رمضان 


سلسله انفجارهای مهیب بغداد دهها کشه و زخمی وج کت 


سازمان بشردوستانه در منطقه 
«الکرخ خ) در مرکز بغداد استفاده 
ا آمبولانس عراقی بود. 
خبرگزاری 
فرانسه از بغداد؛ «احمد ابراهیم» 
معاون وزیر کشور عراق اعلام 
کرد که «صدام حسین) مسئول 


بغداد.خبر گزاری جمهوری 
اسللامی: 

ده‌ها کشته و زخمی نتیجه 
سلسله انفجارهای دیروز به گزارش 
(دوشنبه) بغداد بوده است که از 
بامداد و همزمان با نخستین روز 
ماه مبارک رمضان در عراق رخ 
داد.تاکنون ۲۴ نفر بر اثر 
انفجارهای صبح دیروز در 
مناطق مختلف بغداد کشته و۲۲۴ 
تن زخمی شده‌اند که اغلب آنان 
را غیرنظامیان عراقی تشکیل 
می دهند. 

در این انفجارها که در سه 
مرکز پلیس در مناطق «الخضرا»» 
(السیدیه» و «الشعب) و همچنین 
نقر که جهانن یایب سر 2 
و مقر موقت وزارت صنایع و 
بهداری عراق در بغداد رخ داد, 
همچنین خسارات زیادی نیز به 
بار اماه اس دشن ار ادن 
انفجارهاء تدابیر امنیتی شدیدی 
در سطح شهر بغداد توسط 
نظامیان امریکایی اجرا شد و 
ترافیک سنگینی در خیابان های 
مرکزی شهر به 
می خورد. .خانم «ندا دومانی» 
سخنگوی مقر کمیته جهانی 
صلیب سرخ در بغداد در گفتگو 
با خبرنگاران تاکید کرد که 
ماموریت اين نهاد» تنها جنبه 
انسانی دارد و حمله به این مقر 


س 
انفجار مقر صلیب سرخ در بغداد 
است. 

در این حال» «جک استراو) 
وزير امور خارجه انگلیس 
دیروز حمله به دفتر کمیته 
بین المللی صلیب سرخ را در 


در آن واقع كه است: 

این شبکه افزود: «سامری» 
یک بیمارستان بهودی است و 
قبلا هم مورد تهدید قرار گرفته 
بود. در اعلامیه‌ای که در مناطق 
مختلف بغداد به دیوارها 
جسبانده شده بودء به مزر دم 


خودرو» همزمان با 
شروع به کار ۴ پلیس که در این 
شده بودند» وارد 


هشدار داده شده بود که این 
بیمارستان یک مؤسسه بهودی 


امروز. هنوز از سوی شخص يا 
گروه خاصی به عهده گرفته 


است و در خدمت منافع عمومی نشده است. در این میان» ژنرال 
مردم عراق نیست. «مارک هاردلاین» یک فرمانده 
همچنین ۲« جیسون ارشد نظامیان امریکای» عاملین 


موینیهام» یک نظامی آمریکایی انفجارهای بغداد را افرادی غیر 


تهران .خبرگزاری جمهوری 
اسلامی: شاخه نظامی جنبش جهاد 
اسلامی. دیروز (دوشنبه) اعلام کرد 
که دو فروند موشک از نوع «جنین» 
به سوی شهرک «موراج» در رفح 
(واقع در جنوب نوار غزه) شلیک 
کرد. 

به گزارش خبرگزاری فرانسه 
از شرا رھت سا با مغو 
بیانیه ای اعلام کردند که در 


فس سالگرد ترور «فتحر 
شقاقی» دبیر کل وبنیانگذار ج 

جهاد اسلامی» دو فروند موشک به 
سوی این شهرک شلیک 
ل همچنین در این بیانبه امده 
است: «سوگند که در هر مکان انتقام 
شهدای قهرمان‌مان را خواهیم 
گرفت و به عملیات شهادت طلبانه 
خود ادامه خواهیم داد تا اشغالگران 
از خاک پاک فلسطین پروند). 


مايه تاسف است.مسئولان مقر 
بغداد» جلساتی را با فرماندهان 
نظامی آمریکا تشکیل داده اند. 

خبر گزاری فرانسه در 
خبری فوری از بغداد گزارش 
داد؛ «صباح علی احسان» کارمند 
صلیب سرخ بين المللی: به این 
خبرگزاری گفت: خودروی 
بمبگذاری شده‌ای که از آن در 
انفجار روبروی ساختمان این 


توسط دکتر خرازی در گفتگو با روزنامه الایام بحرین 


بغداد محکوم و تاء کید کرد که 
این حملات: نباید نیروهای 
تحت فرماندهی امریکا را از 
اجرای وظایفشان» بازدارد. 

از سوی دیگر» خبرنگاو 
شبکه تلویزیونی «الجزیره» قطر 
از بغداد گزارش داد؛ نخستین 
اقجاری که بامقاد دیروز در 
بغداد روی داد» در منطقه ای بود 
که علاوه بر ساختمان صلیب 
سرخ؛ بیمارستان سامری» هم 


زمان امضای رسمی پرونگل الحافی ازسوی ایران اعلام شد 


۵ ایران پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاحهای 
هسته‌ای را ۲۹ آبان یا اول آذر امضامی کند 


0 امیدواریم توافقنامه تهران منجر به استقرار ثبات 


سرویس خارجی 

کمال خرازی اعلام کرد: 
توافقی که ایران با وزیران امور 
خارجه انگلیس» فرانسه و آلمان 
در باره پروتکل الحاقی به آن 


خرازی در باره زمان 
(۲۵ آبان .اول آذر)امضا خواهد 
شد. خرازی همچنین تصریح 


گفت: سه افسر عراقی دیروز در 
اثر انفجار یک خودروی 
بمب گذاری شده در مقابل یک 
مرکز پلیس در بغداد» کشته و ۱۱ 
نظامی امریکایی زخمی شدند. 
«عبدالظاهر سالم» پلیس 
عراقی به خبرگزاری فرانسه در 
بغداد گفت: یک خودروی سفید 
رنگ» ساعت ۸۳۰ دقیقه ص 
(به وقت 
پل واقع در منطقه «الكريخ 


حرفه‌ ای خواند که خواهان 
پیشرفت امور در عراق نیستند. 

شبکه تلویزیونی (سی. 
ان.ان» در پی وقوع انفجارهای 
بغداد» در مصاحبه با ژنرال مارک 
هاردلاین» نظر وی را در این 
مورد جویا شد. وی عملیات 
بغداد را کار افرادی آماتور و غیر 
حرفه‌ ای دانست که خواستار 
پیشرفت اوضاع در عراق 
نیستند. 


در جنوب این کشور 
«انفر از افراد گروه طالبان در درقیری با 
نیروهای آمریکا و اففانستان کشته شدند 


تهران .واحد مرکزی خبر: 


یک مقام ارشد پلیس افغانستان دیروز گفت:؛ نیروهای آمریکایی و افغان 
در یک درگیری در جنوب افغانستان» ۲۰نفر از اعضای طالبان و القاعده را 


گشنل. 


به گزارش خب ر گزاری رویتر از کابل» «دولت خان» رئیس پلیس استان 


رسیده است» به عنوان یک 
نقطه تحول در روابط ايران و 


اروا یهن 2 


کرد: اميدواريم که توافقنامه 
منجر به استقرار ثبات در منطقه 
شود. 

طبق نوشته این روزنامه. 
خرازی همچنین گفته است: 
حقوق و منافع ملی جمهوری 
اسلامی ایران در راستای 
استفاده از فن آوری هسته‌ای در 
این توافقنامه درنظر گرفته شده 


تن 


ی شود. 

به گزارش خبرگزاری 
دانشجویان ایران (ایسنا) وزیر 
امور خارجه کشورمان در 
گفتگو با روزنامه «الایام» چاپ 
بحرین» در باره ميزان 
تاثیر گذاری این توافقنامه بر 
روابط ایران و آمریکاء اظهار 
داشت: ما امیدواریم که آمریکا وزير امور خارجه 
با این موضوع با عقلانیت کشورمان همچنین تصریح 
برخورد کند» زیرا این توافقنامه کرد: توافق ایران با «یوشکا 
می تواند صفحه جدیدی از «(جک استراو». 


روابط بین المللی را باز کند. ‏ «دومینیک دوویلین) با توجه به 


۱۳7 موم بر 

0وزیران امور خارجه آلمان, انگلیس و فرانسه, دیروز «محمدالبرادعی» 
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی را در جریان توافق هفته گذشته خود 
با ایران گذاشتند. 

به گزارش خبرگزاری رویتر از بروکسل, یک مقام اگاه دولت ایتالیا که 
کشورش ریاست دوره ای اتحادیه اروپا رابه عهده دارد. گفت که وزیران 
خارجه کشورهای آلمان, انگلیس و فرانسه به همراه «فرانکو فراتینی»» وزير 
امور خارجه ایتالیاء با البرادعی دیدار و در زمینه توافق با ایران در زمینه 
برنامه‌های هسته ای تهران» گفتگو کردند. 

0فریدبرت فلوگر»» عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس آلمان 
گفت: با اعلام پذیرش پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش جنگ افزارهای 
هسته ای از سوی تهران, امادگی گسترده ای در کشورهای اروپایی برای 
همکاری و سرمایه گذاری در ایران ایجاد شده است. 

وی دیروز در گفتگو با ایرنا در برلین افزود: «موقعیت کنونی برای ما 
یک زمینه و امکان بزرگ به منظور آغاز فصل جدید همکاری با تهران را 
فراهم کرده است». 

0«ریل شارون» نخست وزیر رژیم غاصب صهیونیستی با تقدیر از 
تلاش اروپا در متقاعد ساختن تهران برای دادن اجازه به بازرسان هسته ای» 
گفت: ما نمی توانیم به نتیجه حاصله قناعت کنیم 

0 «خوسه ماریا اسنارا» رئیس دولت اسپانیاء از کشورهای اروپایی 
خواست تابودجه های نظامی خود را افزایش دهند. به گزارش دیشب رادیو 
دولتی اسپانیاء اسنار برخی از کشورها را به خاطر انچه که «کوتاهی در هزینه 


ديسر آا: 


در منطقه شود. 
0 توافقنامه تهران می تواند صفحه جدیدی از روابط بین المللی 
را باز کند 


و منطقه نیستند و به خوبی 
می دانند که ایران کشوری 
نیست که بتوان به حقوق آن 
تجاوز کرد. 

خرازی در باره ميزان تاثیر 
این توافقنامه بر اوضاع منطقه 
به ویژه عراق گفت: اين 
پس دادن امتحانی در برابر ملت توافقنامه درحل بسیاری از 
ایران. جهان و تاریخ هستند. مشکلات منطقه تاثیر خواهد 

وزير امور خارجه داشت. 
کشورمان با خوب توصیف 
کردن روابط ایران با کشورهای 
اروپایی افزود: این سه کشور 
خواهان تفریط در مصالح ایران 


میزان اهمیت این سه کشور 
اروپایی, نقطه تحولی در روابط 
اترات و اسان موی اه 

خرازی گفت: این سه 
کشور که دارای روابط 
گسترده‌ای با ایران در همه 
زمینه ها هستند, اکنون در حال 


خرازی تصریح کرد: 
معتقدم بحران عراق را از طریق 
شنیدن صدای ملت عراق 
می توان حل کرد. 


پکتیکا به خبرگزاری رویتر گفت: سه نظامی دولتی افغان نیز در درگیری 
منطقه «جومال» در این استان کشته شدند. 

دولت خان افزود که مقامات جومال به وی اطلاع داده اند که 
جنگجویان طالبان» چچن و عرب در میان این کشته شدگان وجود دارند. 

وی ادامه داد: چهار جنگجوی طالبان نیز در منطقه ای دور افتاده در 
نزدیکی هرز پاکستان دستگیر شدند. 

در این باره منابع محلی نیز گفتند: در جریان این درگیری ۳ نیروی 
دوتی افغانستان و انراز نظامیان آمریکایی کشته شده و خساراتی نیز به 
ادوات» تجهیزات و خودروهای آنان وارد شده است. 

شهرستان «برمل» در نزدیکی مرز پاکستان» از چندی پیش عملا در 
کنترل شبه نظامیان طالبان قرار دارد. 

از سوی دیگر» «فیلیپو گراندی» کمیسرعالی امور پناهندگان سازمان 
ملل در افغانستان روند اجرای برنامه های بازسازی در این کشور را کند 

کمیسرعالی امور پناهندگان سازمان ملل در افغانستان دیروز در یک 
کنفرانس خبری گفت: روند بازسازی در این کشور به علت «خشونت» و 
«نیاز مالی» با کندی مواجه شده است. 


با انتشار یک بیانیه رسمی 


ای دم زيم هروس ار رب تالا فان ثلسشنا ۱ بان ؛ :تشقن أشكار تقون سن الق دانست 


نیویورک .خبرگزاری جمهوری 
اسلامی: «کوفی انان» دبیرکل سازمان 
ملل» دیروز (دوشنبه) در بیانیه ای» انهدام 
خانه های متعلق به فلسطینیان رابه ویژه 
انهدام سه ساختمان ۱۳ طبقه درنوار غزه 
که شامگاه شنبه این هفته منهدم شد به 
عنوان اقدامی غیرقانونی محکوم کرد. 

خانم «ماری اوکابه» یک 
سخنگوی کوفی انان روز دوشنبه در 
جمع خبرنگاران مستقر در سازمان ملل 1 
تاکید کرد: دبیر کل سازمان ملل بانگرانی عمیق, دور کنونی خشونت های 
میان اسراییلی ها و فلسطینیان را تعقیب می کند. 

«دبیر کل سازمان ملل تمامی اقدام هایی که این مناقشه را مشتعل و آن 
را تشدید می کند محکوم کرده و به مقام های اسراییلی یادآور می شود که 
انهدام خانه ها مجازاتی دسته جمعی است و نقض آشکار حقوق بین المللی 
بشردوستانه به شمار می رود. 

سخنگوی دبیر کل سازمان ملل گفت: درماه گذشته دوهزار فلسطي: 
در نتیجه انهدام دویست ساختمان در نوار غزه بیخانمان شده اند. 

(تری رود لارسن»؛ هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در روند 
صلح خاورمیانه نیز طی بیانیه ای گفت که انهدام ساختمان هایی که متعلق 


وی روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی که به طور همزمان از 
شبکه های تلویزیونی «العربیه» و «الجزیره» قطر پخش می شد. گفت: اسرائیل 
نه با تشکیل دولت فلسطینی موافق است و نه با تحقق صلح و ارامش. 

وی سپس افزود: در سایه ادامه ساخت دیوار حائل» مجالی برای صلح 
باقی نمی‌ماند. _ 

از سویی «اریل شارون»» نخست وزير رژیم صهیونیستی, دیروز ضمن 
رد انتقادهای اتحادیه اروپا درخصوص احداث دیوار امنیتی در کرانه باختری 
روداردن و توجبه این اقدام» اعلام کرد: این دیوار نه مرز سیاسی است و نه 
مرز امنیتی. 

شارون همچنین از «یاسرعرفات» رییس حکومت خودگردان فلسطین 
خواست تا با است ستعفاء از سمت خود در صحنه سیاسی کنار رود. 

در تحولی دیگر» «اریل شارون» نخست وزیر رژیم صهیونیستی, اعتباری 
۰ میلیون دلاری برای کمک به ساخت شهرک های جدید صهیونیست 
نشین در کرانه باعتری رود اردن اختصاص داد. 

کمیسیون عالی مجلس رژیم صهیونیستی روز دوشنبه با درخواست 
شارون در مورد اعتباری ۳۰ میلیون دلاری برای حمایت از شهرک هایی که 
به طور غیرقانونی و پراکنده ساخته شده است؛ موافقت کرد. 

از سویی به گزارش شبکه تلویزیونی العربیه» وزارت جنگ این رژیم 
به تعدادی صهیونیست که در نقاط مختلف کرانه باختری برای خود 
2 ساخته بودند. مجوز ساخت دائم پنج شهرک را دارد. 


سه شنبه ششم آیان ماه ۱۳۸۲ 
۲ ورمضان ۱۳۲۳ بیست وهشتم اکتیر ۲۰۰۳ 


غروب آفتاب ۷ ۱۴دقیقه 
اذان مغرب ۷ ۳۵ دقبقه 
اذان صبح (فردا) ۴و ۵۷ دقبقه و ۳۳ ثانیه 
طلوع آفتاب (فردا) ۶و ۲۳ دقيقه 
ظهر شرعی (فردا) ۱ و ۴۸ دقیقه 


آمریکا خواستار اقدام سریع جهانی برای 
کاهش بار بدهی‌های عراق شد 


تهران .خبرگزاری جمهوری اسلامی: 

«جان اسنو» وزیر خزانه داری امریکاء دیروز (دوشنبه) مصرانه خواستار 
اقدام سریع جهان برای کاهش بار بدهی غیرقابل تحمل عراق شد. 

به گزارش خبرگزاری فرانسه از شهر «موریلا» در مکزیک؛ اسنو در 
اظهاراتی که پس از گردهمایی گروه بیست کشور صنعتی و در حال توسعه 
جهان انتشار یافت» گفت: کنفرانس کمک دهندگان در مادرید» یک پیروزی 
بزرگ برای عراق بود. ۱ 

کمک دهندگان به تحریک آمریکاء هفته پیش با بررگزاری کنفرانسی در 
پایتخت اسپانیاء برای ارائه ۲۳ میلیارد دلار کمک به بازسازی زیربنای اقتصادی 
متلاشی شده عراق» موافقت کردند. 

اسنو اظهار داشت: «گام بعدی ما در مورد عراق این است که فوری به 
مساله بدهی ناپایدار آن بپردازیم.» 

«پل برمر» حاکم غیرنظامی آمریکایی عراق گفته است که این کشورء 
باید سالانه هشت میلیارد دلار برای بازپرداخت بدهی خارجی بیش از ۱۲ 
میلیارد دلاری خود و یکصد میلیارد غرامت جنگ ۱۹۹۱ خلیج فارس» بپردازد. 

دراین حال» رئیس جمهوری آمریکا و «پل برمرا» حاکم منصوب آمریکا 
در عراق» امروز در کاخ سفید دیدار و گفتگو کردند. 

به گزارش شبکه تلویزیونی «سی.ان.ان» جرج بوش پس از این دیدار 
در جمع خبرنگاران گفت :ما درباره اخرین تحولات عراق» روند بازسازی 
ری و ی 
گسترده را برای کارت در بازسازی عراق ازاد, اغاز کرده اند و ما از جامعه 
بینالمللی به خاطر اشتیاق برای کمک به بازسازی عراق» تشکر می کنيم. 

در این حال «یوری فدوتف» معاون وزير امور خارجه روسیه و رئیس 
هیاءت روسی شرکت کننده در اجلاس مادرید برای کمک به بازسازی 
عراق» دیروز خواستار بازیرداخت بدهی‌ های خارجی عراق شد. 

فدوتف با اعلام | ین مطلب. به خبر گزاری «اینترفکس؛ افزود: مساءله 
بازپرداخت بدهی‌های خارجی عراق در دستور کار این اجلاس قرارنداشت, 
ولی در حاشیه آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

وی گفت: آنچه مسلم است» تعهدات ت خارجی عراق همچنان پابرجا 
بوده و بايد به آنها عمل شود ولی نحوه پرداخت آن قابل بحث است. 

فدوتف افزود :روسیه خواستار حل این مشکل بوده و ترجیح می دهد 
که براساس مقررات و مکانیسم باشگاه پاریس» صورت پذیرد. 

از طرفی, پایگاه اینترنتی «نیوز» در گزارش دیروز خود نوشت؛ ؛ رقیبان 
دموکرات ریاست جمهوری آمریکا با انتقاد شدید از سیاست «جورج دبلیو 
بوش»» در دوران ي پس از جنگ عراق» وی را به شکست در حفاظت از 
نیروهای نظامی» جلب کمک بین‌المللی یا گفتن حقایق به مردم آمریکا متهم 
کردند.«ال شارپتون» به هشت تن دیگر از نامزدهای ریاست جمهوری کاخ 
سفید گفت: : ما نمی توانیم به شیوه بوش با جان نیروهای امریکایی بازی 
کنیم.«وسلی کلارک» ژنرال بازنشسته ارتش هم گفت :بوش مردم آمریکا را 
فریب می دهد.وی گفت: بوش گفته بود که وی «اسامه بن لادن» رامرده با 
زنده خواهد گرفت, ولی به جای آن به دنبال «صدام حسین» رفت و اکنون 
هیچ کدام از آنها رادر اختیار ندارد.از سوی دیگر» «کوفی انان» دبیرکل سازمان 
ملل» دیروز در بیانیه ای بمب گذاری دفتر صلیب سرخ در بغداد را جنایتی 
علیه بشریت. خواند و تمامی حملات را در سراسر پایتخت بغداد. > محکوم 
کرد.خانم «ماری اوگابه)» یک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل که در جع 
خبرنگاران مستقر در سازمان ملل سخن می گفت » تاء کید کرد :دبیرکل» عميقاً 
از آخرین سلسله حملات تروریستی که در بغداد صورت گرفت. ناخرسند 
است و به شدیدترین لحن ممکن» هدف قرار دادن مقرهای کمیته بین المللی 
صلیب سرخ در بغداد رامحکوم می کند. 

به دنبال حملات شدید به مقر صلیب سرخ جهانی در بغداد» رئیس 
هیات اعزامی این سازمان در عراق اعلام کرد که قصد دارند از عراق خارج 
شوند. 


مه 
اسا راود 
مرمله عبور از بهران 


بحران هسته ای ایران که برای مدتی خوراک تبلیغاتی خوبی 
برای رسانه های دشمن فراهم کرده بود» با مذاکرات نمایندگان سه 
کشور عمده اروپا و تعهدات متقابل پایان یافت. باید دید رسانه ها و 
بلندگوهای صهیونیزم و آمریکا و همراهان آنهاء چه موضوع جدیدی 
برای ادامه جنجال افرینی و غوغاسالاری عليه ايران در استین دارند. 
اکنون که بهانه از دست مغرضان و بداندیشان گرفته شده» مسئولان 
باید با پیش بینی‌های لازم» اجازه ندهند که بیگانگان بیش از این در 
امور مملکت دخالت کنند و استقلال و آزادی عمل را از ما بگیرند و 
مانع پیشرفت علمی کشور شوند. بايد به این نکته نیز توجه داشت که 
انها» پیشرفت علمي ایران رادر هیچ زمینه ای نمی پسندند و دانش 
هسته ای یکی از آنها است. اکنون وقت آن رسیده که موضوع 
سلاح‌های هسته ای و کشتارجمعی در سایر کشورها بویژه امریکا و 
رژیم صهیونیستی که منبع تولید و اشاعه ان هستند, از سوی جامعه 
جهانی, بویژه کشورهای اسلامی و عرب مورد توجه قرار گیرد و 
آژانس بین المللی انرژی هسته ای» همچنانکه کشور مارا که هیچگونه 
خلافی مرتکب نشده به رعایت قوانین ملزم می کند» آنها را نیز به 
پیروی از این مقررات وادارد. ۱ 

این در حالی است که رژیم صهیونیستی» صراحتا قوانین بین المللی 
رادر زمینه های مختلف زیر پا می گذارد و مجامع بین المللی» از جمله 
همین آژانس بین المللی انرژی اتمی» هیچگونه عکس العملی از خود 
بروز نمی دهند. از طرفی» مذاکرات تهران و حق ایران در استفاده از 
انرژی اتمی» بعنوان سند در سازمان ملل ثبت شود تا در اینده» بهانه از 
دست قدرت های سلطه جو و بی منطق» در تحمیل اراده نامشروع 


د به دیگر کشورهاء گرفته د. 
٠ 1‏ جمال الدین کرمانی 


وزیر کشور عربستان بازداشت شدگان 
تظاهرات اخیر در این کشور را تهدید 
ب۵ مجار ات کرد 


تهران . خب ر گزاری جمهوری 
اسلامی: 

شاهزاده «نایف بن عبدالعزیز». 
وزیر کشور عربستان» بازداشت 
شدگان در تظاهرات اخیر این کشور 
راافراد شوب طلب خواند و آنهارا 
تهدید به مجازات کرد. 

به گزارش «رویتر» از دوبی» این 
شاهزاده سعودی گفت: افراد | 
معترض شر کت کننده در تظاهرات 
با نظام ابراز مخالفت کردند و براساس «رهنمودهایی از خارج» عمل 
کردند. 

این گزارش می‌افزاید: به نظر می رسد منظور وزیر کشور عربستان 
از رهنمودهای حارج از عربستان فعالیت یک گروه مخالف در تبعید 
است که خواهان برگزاری تظاهرات یاد شده عليه نظام مطلق 
پادشاهی در عربستان شده بود. 

نایف افزود: بازداشت شدگان خواهان یک نظام سپاسی دیگری 
هستند و در صدد فتنه انگیزی و ایجاد آشوب در جامعه بودند. 

وزیر کشور عربستان از اهمیت هشدارهای داده شده از سوی 
آمریکا و انگلیس به اتباع آمریکایی و انگليسي در عربستان در هفته 
گذشته کاست و گفت: این امر به خود آنها مربوط می شود. 

وی تاکید کرد ؛ عربستان به مبارزه خود با تروریسم ادامه خواهد 
داد تا آن را بطور کامل ريشه کن سازد. 

از سویی» رئیس مجلس شورای عربستان سعودی» خبر مشارکت 
زنان در این مجلس را تکذیب کرد و گفت: این موضوع در حال 

پیش از اين» روزنامه الریاض» چاپ عربستان» نوشته بود: رئیس 
پارلمان اتریش به نقل از رئیس مجلس شورای عربستان» از بررسی 
مشارکت زنان در این مجلس خبر داد. 

روزنامه الوطن» نیز دیروز به نقل از «شیخ صالح بن حمید» 
افزود: مجلس شورا از دیدگاه های زنان در بسیاری از موارد استفاده 
می کند. 


در شهرهای مختلف ترکیه برگزار شد 


هزاران تظاهرکننده مخالفت خود را با اعزام نیروهای ترکیه به عراق اعلام کردند 


انکارا. واحد مرکزی خبر: 

هزاران تن از طرفداران 
حزب کمونیست ترکیه» پریروز 
(یکشنبه) با تجمع در پارک «عدبی 
اییک چی» در انکاراء مخالفت 
خود را با اعزام نیرو به 
عراق‌اعلام کردند. تجمع کنندگان 
که از سه مسیر به محل تجمع 
وارد شده واجتماع کرده بودند» 
با پارچه نوشته و دادن شعار عليه 
دولت ترکیه و آمریکاء تصمیم 
دولت ترکیه را برای اعزام نیرو 
به عراق محکوم کردند وباشعار 
۰ به خانه ات برگردد)» 
امریکا را زورگو و اشغالگر 
3 کردند. همچنین محله 
غازی استانبول» پریروز شاهد 
تظاهرات صدهاتن عليه دولت 
ترکیه و به نفع عبدا... اوجالان؛ 
رهبر زندانی حزب کارگران 
کردستان ترکیه (ب.ک.ک) بود. 

نظاهراث که با عنوان یک 
تجمع و راهپیمایی عادی در 
مخالفت با تصمیم دولت برا 
اعزام نیرو به عراق اغاز شده بود. 
به ناگاه به تظاهرات و دادن شعار 
ر عبدا... اوجالان تبدیل شد 
و با مداخله ماموران پلیس و 
ماموران نیروی ویژه, تظاهرات 
به درگیری با ماموران پلیس 


تبدیل شده جنگ و گریز بین چوب. 


سنگ و کوکتل مولوتف 


شهرهای آنکاراء استانبول» دیاربکر و آنتالیا در چند روز 
گذشته شاهد تظاهرات گسترده و زد و خورد مخالفان جنگ که در آن 


ماموران پلیس و امنیتی تبدیل شد 
شماری از 
تظاهر کنند گان زخمی شدند که 
وضع عمومی شش تن از انها 
وخیم گزارش شده است. شمار 
قابل توجهی از تظاه رکنندگان نیز 
دستگیر و با اتوبوس پلیس به 
«سامسون» در شمال ترکیه و در 
سال دای میا یر دهان 
ز جوانان ضمن اجتماع و 
راهپیمایی در خیابان استقلال این 
شهرء عليه دولت ترکیه و اقدام 
مریکا در عراق 
دادند. گر دهمایی شماری از 
هالی «انتالیا»‌ی ترکیه در 
مخالفت با اعزام نیروی نظامی 
به عراق نیز به درگیری باپلیس 
نجامید: 
سفر وزير خارجه ازبکستان به ترکیه 
«صادق صفایف» وزير 
امور خارجه ازبکستان» برای 
انجام دیدار رسمی دو روزه از 
ترکیه دیروز (دوشنبه) وارد 
انکارا شد. صفایف که به 
دعوت رسمی «عبدالله گل». 
معاون نخست وزير و وزير 
امورخارجه ترکیه به انکارا 
امد خ استاء با (رجب طیب 
اردوغان»» تست وزير این 


کشور نیزدیدار و گفتگو خواهد 


با نیروهای پلیس ترکیه بود 


پلیس بود. دهها زن و مرد 


تظاه ر کنندگان و ماموران امنیتی 
وانتظامی تا ساعتها در خیابنهای 
محله غازی ادامه داشت و دراین 

درگیریها پلیس با استفاده از باتوم» 
گاز اشک آور و خودروهای ویژه 
به مقابله با تظاهر کنندگان 


پرداخت و تظاهر کنند گان نیز با 


با پلیس روبرو شدند. شهر «دیار 
کر از تبرهی و 
کردنشین ترکیه نیز پریروز شاهد 
تظاهرات و درگیری شماری از 
اهالی این شهر و طرفداران حزب 
دمکراتیک خلق ترکیه . حزب 
مدافع حقوق کردها .با ماموران 


شرکت کننده در تظاهرات عليه 
تصمیم دولت برای اعزام نیرو به 
عراق و همکاری با امریکا شعار 
دادند. 

تظاهرات با دادن شعار به 
نفع عبدا. .. اوجالان و پ.ک.ک 
اغاز و سپس به درگیری با 


کرد. وزير خارجه ازبکستان 
پیش از سفر به ترکیه در 
تاشکند در گفتگو با خبر گزاری 
آناتولی» اهداف سفرش به 
آنکارا را مشورت‌ های سیاسی 
و تهیه مقدمات سفر اردوغان 
به ازیکستان اعلام کرد. 


های دفاعی» خواند, مورد سرزنش فرار داد. همزمان با حمله هواپیماهای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان 


0«روت متسلر»» وزیر دادگستری سوئیس, از سیاست اطلاع رسانی 
خود در مورد ماجرای جاسوسی. از «میشلین کالمیره» وزير امورخارجه این 
کشور دفاع کرد. 
«هوگو چاوز» رئیس جمهوری ونزوئلاء پيشنهاد وزارت امور خارجه 
امریکا مبنی برکنار گذاشتن «دیپلماسی میکروفونی» در روابط دو کشور را 
پذیرفت. 

سس در صورتی به پدیرش 

وک ا مروت 
سوسیالیست این کشور را برنده این انتخابات اعلام کر ۵ 

0 نفر از کارکنان سودانی یک سازمان امدادرسان آمریکایی در 
درگیری‌های قبیله ای در سودان جان باختند. 

۵ خبرگزاری رسمی کره شمالی دیروز اعلام کرد که یک زن ژاپنی 
بطور غیرقانونی وارد این کشور شده و تقاضای پناهندگی کرده است. 

0وزارت دارا یی آمریکا دیروز اعلام کرد که دولت آمریکا اسامی سه 
نفر دیگر را به فهرست تروریستی خود اضافه کرده است. 

م یواست ها مکی ورای و مور 
الهادی» از تونس و «جمال لونیسی» از الجزایر مظنون به همکاری و ارتباط 
با یک گروه افراطی اسلامی در الجزایر هستند. 


این پیشنهاد پایبند خواهد بود که 


به خانواده های ماموران امنیتی فلسطین بود. نقض قانون بین المللی به 
e‏ 
نگرانی e‏ 7 ۳ 
آنان و ناامیدی در میان فلسطینیان می شود. 
از سویی کابینه اضطراری وابسته به حکومت خودگردان فلسطینی 
یم گرفت کمیته ای را با حضور تعدادی از وزیران فلسطینی برای 
پیگیری مسئله ادامه ساخت دیوار امنیتی در کرانه باختری رود اردن و افشای 
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره» کابینه اضطراری فلسطینی همچنین 
ادامه احداث شهرک های صهیونیست نشین در سرزمین‌ های فلسطینی و 
سرزمین های فلسطینی به شهرک های قانونی از طریق ارائه خدمات امنیتی 
و اموزشی به انها رابررسی کرد. 
سرزمین های فلسطینی و تصمیم «احمد قریع»» نخست وزیر» برای تماس 
با مسئولان جنبش حماس برای بررسی امکان اتش بس بررسی شد. 
در این بین «احمد قریع»» احداث دیوار امنیتی رژیم صهیونیستی را 


بنا بر اعلام وزارت دفاع این رژیم» ساکنان این شهرک ها از حمایت 

امنیتی و وام برای ساخت تاسیسات زیربنایی بهره مند می شوند. 

همچنین «شائول موفاز» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که 
طرحی رابرای تقویت همه جانبه شهرک های صهیونیست نشین در اراضی 
فلسطینی تدارک دیده است. 

در این شرایط نظامیان اشغالگر صهیونیست با یورش به روستای 
کفرعین در شمال رام الله در کرانه باختری رود اردن. همسر یکی از فعالان 
انتفاضه را به اسارت گرفتند. 

همچنین اعلام شد که رژیم صهیونیستی ۳۲۰ کودک ۱۲ تا ۱۷ ساله 
فلسطینی را در شرایط نامناسب در بازداشتگاههای خود زندانی کرده است. 

از سویی به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی از بیت المقدس» 
نظامیان صهیونیست روز دوشنبه یک فلسطینی را در نزدیکی 
صهیونیست نشین «نحل عوز» در نوار غزه به ضرب گلوله به شهادت 
رساندزل: 

در این شرایط مبارزان فلسطینی در پاسخ به تجاوزهای نظامیان 
صهیونیست با حمله به یک پایگاه نظامی اسرائیلی ها در نزدیکی شهرک 
(ناوه دکالیم» در جنوب نوار غزه» یک صهیونیست را زخمی کردند. 

نان همچنین چند پایگاه دیگر نظامی و شهرک صهیونیست نشین را 
در نوار غزه با سلاح‌های خودکار» خمپاره و موشک هدف قرار دادند 


ارتش های‌لبنان وسوریه‌برای مقابله‌بانهدیدهای دشمن صهیونیستی به‌توافقر سیدند 


تهر واد مر کرش یرد ازلشن نان برو اغا کرد که با رفن 
سوریه در مورد راههای مقابله با تهدیدهای دشمن, به توافق رسیده است. 

به گزارش رویتر از بیروت این توافق ساعاتی پس از تبادل آتش نظامیان 
اسرائیلی و نیروهای حزب الله لبنان مزارع شیعا روی داد. 

ارتش لبنان در بیانیه ای اعلام کرد که با ارتش سوریه» راههای برخورد 
با چالشهای موجود و مقابله با تهدیدهای دشمن رابررسی کرده و به توافق 
رسيده است. 

در این بیانیه آمده است: نیروهای مسلح لبنان و سوریه به راهکارهای 
مشترکی برای برخورد با این تهدیدها دست یافتند. 

این توافق در دیدار ژنرال (حسن تررکمانی)» رئیس ستاد مشترک ارتش 
سوریه با «امیل لحود» رئیس جمهوری لبنان و مقامات ارشد ارتش این 
کشور حاصل سید 
حزب الله لبنان را در لیست گروههای تروریستی این اتحادیه قرار دهد. 

به گزارش شبکه تلویزیونی ابوظبی» آریل شارون با تاکید بر اهمیت این 


وی گفت: فقط دوستان اسرائیل و طرفداران صلح می‌توانند برای 

این در حالی است که همزمان با افطار روزه‌داران در جنوب لبنان؛ 
جنگنده های رژیم صهیونیستی دو منطقه دیگر جنوب لبنان را بمباران کردند. 

به گزارش خبرنگار «ایرنا»» هواییماهای متجاوز, دو منطقه «راشیا الفخار» 
و «حلتا» را در نزدیکی کشتزارهای اشغالی شبعا هدف گرفتند. 

جنگنده ه های رژیم صهیونیستی» پیش از این نیز منطقه «کفرشوبا رادر 
دو نوبت بمباران کرده بودند. 

همزمان با حمله های هوایی رژیم صهیونیستی توپخانه دوربرد این 
رژیم نیز مناطق E‏ الفخار» «کفرحمام»» «شانوح»» «حلتا» و «هباریه) در 
نزدیکی مرزرا زیر اتش ا 
مواضع نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی را در مزارع اشغالی شبعا در جنوب 
نان با موشک و توپخانهگلوله باران کردهاست. 

به گزارش رویتر از کفرشوبا در لبنان, این منابع افزودند» نیروهای 
حزب الله لبنان سه موضع اسرائیل را در کشتزارهای شبعا گلوله‌باران کرده‌اند. 


۵ در صد تخم مرح کشور 
در تهران تولید می شود 


میزان تولید تخم مرغ در تهران سالانه 


۵ هزار تن است 


صفحه ۱۸ 


معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران: 
دستورالعمل مناسب برای‌تعیین ساختار 
جذب مدیران تدوین می‌شود 


جذب مدیران در کشور روال 
معینی ندارد 


پرورش مدیر در کشور با مشکل 


صفحه ۲۰ 


در مسکو انجام شد 
امضای بزر کترین قرارداد صدور قطعات خودرو 
از ایران به روسیه 


بزرگترین قرارداد تولید و صادرات قطعات 
خودرو از ایران به خارج از کشور در مسکو امضا 
شد. 
قرارداد را اقای على مرادلو مدیر عامل شرکت 
توسعه صنایع خودرو وابسته به سازمان گسترش 
نوسازی و صنایع ایران و موروزوف معاون شرکت 
سوستایل افتو روسیه امضا کردند. 

براساس این قرارداد با طراحی قطعات و تولید 
داشبورد خودروهای اواز دودیفرانسیل روسیه ان 
رابه این کشور صادر خواهد کرد. 

ارزش این قرارداد بیست میلیون يورو است و 
در مدت چهار سال ایران بیش از هفتاد هزار پارتی 
قطعات داشبورد تولید و به روسیه صادر خواهد 
کرد. 
آقای علی مرادلو ضمن تشکراز حمایت بانک 


توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات 
جمهوری اسلامی ایران گفت: دراین قرارداد طرف 
بانکهای ایرانی بزرگترین بانک روسیه است که 
اعتباراسناد آن را تائید خواهد کرد. 

وی گفت: این قرارداد راشرکت های توسعه 
صنایع خودرو و مهرکام پارس از ایران در مناقصه 
بین المللی و در رقابت با شرکتهای اروپایی برنده 
شدند. 

آقای علی مرادلو افزود: با آغاز صادرات 
قطعات داشبورد به روسیه در بخش حمل 

وی گفت: همچنین در توسعه همکاری با 
شرکتهای روسیه ضمن بازاریابی برای خودروی 
سمند دراین کشور» مذاکراتی را برای مونتاژ این 
خودرو در روسیه اغاز کردهایم. 


نگاهی به وضعیت و مشکلات تولید خوراک دام. طیور و آبزیان 


تغذیه مطلوب .کلید رونق 
دامپروری 


با غنی‌سازی میلیون ها تن ضایعات کشاورزی می‌توان بستر خوبی برای تامین 
شخ ر راک نام و تور تهیه کرد ۱ 


اکهی تصمیمات شرکت هریس 
سهامی خاص ثبت شده به شماره ۴۵۲۱ 
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیات مدیره 
مورخ ۸۲/٤/۷‏ شرکت مزبور که در تاریخ ۸۲/6/۲۲ واصل گردید: اعضاء 
هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هيات مدیره به قرار ذیل انتخاب 
گردیدند: آقایان حسین حصاری به سمت رئیس هیئت مدیره و کامبیز 
حصاری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عادل حصاری به سمت مدير عامل 
تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک. سفته و 
برات و غیره به امضاء مدیر عامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره همراه 
با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یک 
نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و 
مراسلات با امضاء مدير عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. 


اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 
۱۳۲۳۳۰۹ 


آگهی تصمیمات شرکت کالیته سهامی خاص 


ثبت شده به شماره ۲۱۷۷ 
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸۲/۹/۱۲ شرکت مزیور 
که در تاریخ ۸۲/4/۱۷ واصل گردید : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 
۷ بتصویب رسید. آقای رضا تمبرچی بسمت بازرس اصلی و 
آقای حسین قاسمی دولت آبادی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 
انتخاب گردیدند.روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت 
تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره بمدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: 
آقایان عباس رسول زاده - محمد باقر رسول زاده و محمد صادق رسول زاده 
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸۲/6/۱۲ آقایان عباس رسول زاده به 
سمت مدير عامل و رئیس هیئت مدیره و محمد باقر رسول زاده بسمت 
نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند.امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور 
از جمله چک و سفته وبرات و غیره بامضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره و 
یا مدیر عامل با یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. 
۲,۶۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 


آگهی مزایده 


صفحه ۲۰ 


شرکتی دولتی در نظر دارد حدود 0۰مترمریع قالب فلزی 
بتن به همراه متعلقات لازم را از طریق برگزاری مناقصه 
طبق آئین نامه معاملات دولتی خریداری نماید. 
از کلیه شرکتها و اشخاص حقیقی واجد صلاحیت دعوت 
می‌شود در صورت تمایل جهت دریافت اسناد مناقصه و 
ارائه پيشنهاد حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ نشر 
این آگهی به نشانی تهران - میدان ونک - خیابان شهید عباسپور 
کوچه جهان آرا - پلاک ۱۰ مراجعه نمایند. 


آگهی تصمیمات شرکت رنگدانه کالا سهامی خاص 


ثبت شده به شماره ۱۰۱۸۷۹ 

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸۲/۹/۹ شرکت مزبور که درتاریخ 
۲ واصل گردید: - ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۸۱ بتصویب رسید. 
- آقای مسعود رستگار دوست بسمت بازرس اصلی و آقای محمد علی حجتی بسمت 
بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . - روزنامه کثیرالاتشار اطلاعات 
جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. - اعضاء هیئت مدیره بمدت دوسال بقرار 
ذیل انتخاب گردیدند. آقایان : عباس منشئی - حمید منشئی و سعید منشئی - بموجب 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸۲/6/۹ آقایان عباس منشئی به سمت رئیس هیئت مدیره 
و سعید منشئی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حبیب صدر یا به سمت مدير عامل 
E EE ET E ak‏ 
جمله چک و سقته و برات و غیره بامضاء متفق مدیرعامل و یایکی از اعضای هیات 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا آدرس محل قانونی شرکت به تهران خ 
ولیعصر خ اسفندیار شماره ه ط اول منتقل گردید. 

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 
PP/191s‏ 


ش ر کت فولاد مبا رکه در نظر دارد انواع قطعات یدکی مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. از علاقه مندان به شرکت 
در مزایده دعوت می‌شود جهت دریافت اسناد مزایده مبلغ 0۰۰۰۰ ریال به حساب جاری شماره ۲۱۱1 بانک ملی شعبه شرکت فولاد مبارکه واریز یا حواله 


نموده و با ارائه فیش مر بوطه اسناد مزایده را در ساعات اداری از دفاتر: 


۱-دفتر اصفهان - میدان آزادی, اول خیابان آز ادگان (سعادت آباد) ساختمان اداری شرکت فولاد مبارکه طبقه اول تلفن ۶۶۸۴۶۹۲ 
۲-دفتر تهران - خیابان خالد اسلامیولی (وزر اء؛ خیابان یاز دهم - پلاک ۲۸ قسمت خرید - تلفن ۸۷۱۳۹۱۷ دریافت دارند. 
پيشنهاد دهند گان پيشنهادات خود را شخصا صبح روز ۸۲/۸/۱۸ به آدرس دفتر تدارکات فولاد مبارکه (آدرس ردیف یک) تحویل کمیسیون 


معاملات نمایند. 


پيشنهادات واصله ساعت ۰ صبح همان روز باز و قرائت می گردد. 


سایر اطلاعات مورد نیاز در اسناد مزایده قید گر دیده است. تلفن تماس ۲۲۲۵۲۲۵ داخلے ۲۶۲۲ و ۱۲۲۵۵۶۲ داخلے ۲۶۲۲ 
پر مورد نیاز در اسناد مزایده قید گردی تلفن تماس خلی ۳۶۲۳ و خلی 


- بازدید از تاریخ ۸۲/۸/۱۰ تا ۸۲/۸/۱۷ از ساعت ۸/۳۰ تا ۱ صبح می‌باشد. 


(به جز ایام تعطیل و پنج‌شنبه‌ها) 


قطعات یدکی جرتقیل اطلس 
قطعات یدکی امریکن 

انواع بلبرینگ 

قطعات یدکی بونکر سیمان (بریاب) 
قطعات یدکی ماشین پاشش آب و چسب ۳۷ ردیسف 
قطعات یدکی پرکینز ۸ ردیف 
قطعات یدکی تادانو ۵ ردیف 
قطعات یدکی تراکتور رومانی ۰ ردیسف 
انواع تسمه پروانه 

قطعات یدکی تلسکوپ زنبیلی چلا 
قطعات یدکی دویتس 


۳ ردیف 
۱۷ ردیف 
۴ ردیف 


۳۳۰ ردیف 


۷ ردی.ف 
۱ ردیف 
۲ ردیف 


قطعات یدکی جاروب فان 9 فان دامتراک qo‏ ردیف 
قطعات یدکی جرتقیل لوکاتلی 
قطعات یدکی ماک 

قطعات یدکی واحد (۱۳9۰۷) 
قطعات یدکی ولوو 

قطعات یدکی جرتثقیل هایکو 
قطعات یدکی کامیون یوفرم 


۴۱ ردیف 
۱۵۳ ردیف 
٨‏ ردی فا 
۶ردیف 
۴ ردیف 
۷ ردیف 
۵ ردیف 
۴ ردی فا 


۴ ردیسف 


شرکت فولاد مبارکه اصفهان 


برنامه چهارم باید برروی توسعه ملی 
و توزیع عادلانه درآمد تأکید کند 


براساس تصویب نامه هیات وزیران» چگونگی 
فعالیت بازارچه‌های مشترک مرزی تعیین شد. 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشورء هیات وزیران بنا به پیشنهاد 
وزارت کشورو به استناد قانون بودجه سال ۸۲ کل 
کشور به استانداری‌ ها اجازه داد در ازای ارائه 
خدمات و استفاده از امکانات مشترک مرزی» 
درآمدها را وصول و به حساب مربوط در خزانه 
واریز کنند. ِ 

درآمدهای این آیین‌نامه شامل اجاره بهای 
غرفه بازارچه های مشترک مرزی»اماکن و 
تاسیسات از قبیل انبار و باسکول است که به 
مو جب قرارداد موضوع قانون صادرات و واردات 
توسط استانداری به متقاضیان واجد شرایط اجاره 
داده می شود. 

براساس این گزارش» هیات وزیران» سازمان 


نقش صندوق ذخیره آرزی 
درجذب سرمایه‌ها 


بخش صنعت و معدن ۴/۷مبلیارد دلار 
از صندوق را جذب کرده است 


معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کار: 
برنامه چهارم بايد همسو با اهداف 
گسترش عدالت اجتماعی باشد 


پیشبرد اهداف برنامه نیازمند همکاری 


آحاد جامعه است 


صفحه ۱۸ 


از سوی هبیات وزیران 


چگونگی فعالیت بازارچه‌های منسترک 
مرزی تعیین سد 


مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها را موظف کرده 
اعتبارات جدول بازارچه‌های مشترک مرزی را 
براساس موافقت نامه ای که بین استانداری‌ها مبادله 
می کنند» اختصاص دهند. 

هیات وزیران هزینه‌های موضوع این مصوبه 
را شامل امور تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای 
ایجاد و تجهیز بازارچه‌های مشترک مرزی, امور 
رفاهی کارکنان بازارچه‌ها و هزینه‌های مورد نیاز 
جهت تامین نیروی انسانی دانسته است. 

براساس این تصویب نامه. دستگاه های 
اجرایی مستقر در بازارچه‌های مشترک مرزی 
موظف هستند» تمام نیازهای اعتباری خود برای 
حضور و فعالیت در بازارچه‌ها را به استانداری‌ها 
و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها اعلام 
کنند تا حسب امکانات اعتباری نسبت به تامین 
آنها اقدام شود. 


مدیرعامل شرکت توسعه پترو ابران: 


مطالعات ادغام «پترو پارس» و «پترو ایران» 
تا ۳ ماه دیگر نهایی می شود 
با ادغام این دو شرکت. مسئولیت آنها به یک شرکت جدید 


منتقا ۱ می شود 


ادغام این دو شرکت با هدف ایجاد بستر مناسب فنی ۔ مهندسی در بخش 
بالا دستی نفت صورت می گیرد 


0 مه 


طرح ارتقاء سیستم‌های مدیریت کیفیت و افزایش توان مدیریتی واحدهای صنعتی 
با حمایت و پشتیبانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
(صنایع با اشتغال کمتر از ۱۰۰ نفر) 


معرفی طرح و اهداف آن: 

در راستای برنامه سوم توسعه و تلاش در جهت توسعه توان رقابتی 
و صادرات صنعتی و ایجاد اشتغالهای مولد و پایدار در کشور. 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با هدف افزایش توان رقابتی 
واحدهای کوچک و متوسط (صنایع با اشتغال کمتر از یکصد نفر) در 
بازارهای داخلی و خارجی. طرح ارتقاء سیستم‌های مدیریت کیفیت 
و افزایش توان مدیریت تولید را مطالعه و به اجراء گذارده است. 
اهداف مشخص این طرح شامل ارتقاء بخشیدن به کینیت محصول, 
کاهش دادن قیمت تمام شده تولید و کاهش زمان تحویل می‌باشد و 
لذا هرگونه طرح قابل اجراء که بتواند واحدهای صنعتی کمتر از 
ادد ندا د اا اه 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در نظر دارد از طریق 
مجری پروژه و با استفاده از توان شرکتهای خدمات فنی و مهندسی 


و شرکتهای مشاور سیستم‌های کیفیت و خدمات مدیریتی واجد شرایط 
۱ ای اک ی میت سک رسد سا 


۳-نداشتن قرارداد همکاری مستقیم با شرکتهای تحت پوشش سازمان 


توسط واحدهای صنعتی, اهداف این طرح را محقق سازد. 
انواع طرحهای ابل تعریف در واحدهای صنعمی: 
(- طرحهای مرتبط با نظامها و سیستم‌های کیفیت از قبل: 
OHSAS 18000 , QS 9000 (1998) ISO/TS-16949(2002)‏ 
ISO 14001(1996), ISO 9001(2000)‏ 
IMS , EFQM , ISO 17025 , HACCP , CE - MARK‏ 
(استقرار تلفیقی نظامهای مدیریت کیفیت) و... 
۲- طرحهای مرتبط با ابزارهای کیفیت و مهندسی از قبیل: 
طراحی آزمایشات (:0) . شش سیگما. کنترل فرآیند آماری 
(5۳0) . هزینه‌های کیفیت (000) . بسط عملکرد کیفیت (0۳۲). 
آنالیز شکستهای بالقوه و آثار آنها (7(4۳۸) ۰ دستیابی به دانش 


۳- طرحهای مرتبط با مهندسی صنایع و خدمات مدیریتی از قبیل: 
تحقیقات بازار (656870 (۷1)٥۲‏ . سیستمهای نگهداری و تعمیرات 
(۳(۸) . برنامه ریزی استراتژیک (عصنعصهاط عنعها8) . امکانسنجی 
طرحهای توسعه‌ای ( ٩۵0‏ رانانط1ی۵٥۴)‏ . طراحی (0ع1(65) . تحلیل 
و بهبود خطوط مونتاژ طراحی سیستمهای اطلاعات مدیریت. 
طراحی و پیاده سازی و اجرای سیستم قیمت تمام شده و ... 
توضیح اينکه شمول حمایتهای طرح محدود به نرم افزارها و 
ابزارهای ذکر شده در بالا نبوده و از هرگونه طرح نرم افزاری و 
سیستمی قابل اجراء و قابل تعریف که بتواند توان کمی و کیفی 
واحدهای صنعتی را ارتقاء دهد. به شرط بررسی و تایید ناظر 
طرح. حمایت خواهد شد. 


شرایط واحدهای صنعنی منقاضی استفاده ` 


از تسهیلات طرح 


۱-دارا بودن خط تولید پیوسته برای تولید انبوه (واحد صنعتی) 


گسترش و نوسازی صنایع ایران (اینگونه واحدها در دامنه این طرح 
قرار نمی گیرند و برای این واحدها از طریق شرکتهای تحت پوشش 
سازمان گسترش و شرکت بازرسی کیفیت استاندارد ایران اقدامات 
لازم جهت استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت انجام خواهد شد.) 
-٤‏ تقبل پرداخت ۵۰/ از هزینه‌های مشاوره و پیاده‌سازی سیستم‌ها 
و طرحهای مذکور 

مشوقها و تسهیلات طرح 

۱- پرداخت ۸۵۰ هزینه‌های مشاوره و پیاده‌سازی پروژه‌ها در هر 
واحد صنعتی از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
و از طریق مجری پروژه 


۲- پرداخت تا سقف ۸۸۰ هزینه‌های خدمات مشاوره ای. آموزشی 

و فرهنگ‌سازی در صنایع کوچک از سوی سازمان گسترش و 

نوسازی صنایع ایران از طریق مجری طرح 

8 9 مه ۰ 

شرایط اولیه شر کنهای خدمات مهندسی و 
مشاورین علاقمند به همکاری در طرح 

ات دارا بودن شماره ثبت از اداره ثبت شرکتها و موسسات 

غیرتجاری 

۲- دارا بودن سابقه فعالیت به شرح زیر: 

الف) داشتن حداقل ه تجربه موفق پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت 

کیفیت مربوط به شرکتهای خدمات مهندسی مستقر در استانها: 

ایلام. سیستان وبلوچستان. کرمانشاه. کهگیلویه و بویراحمد. 

چهارمحال و بختیاری. بوشهر و کردستان. 


۱ ب) داشتن حداقل ده تجربه موفق پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت 


کیفیت. مربوط به شرکتهای خدمات مهندسی مستقر در دیگر 


| استاتهای کشور. 


نحوه برقراری ار تباط 

متقاضیان مشارکت در طرح (واحدهای صنعتی با شرکتهای 
خدمات مهندسی) برای دریافت اطلاعات تکمیلی. عقد قرارداد 
و مشارکت در طرح. می‌توانتد به سازمان صنایع و معادن استانهای 
کشور بخش سیستم های کیفیت مراجعه نمایند. در صورت نیاز به 
کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفتهای 

۰۲۱۷۳۷ و خط مستقیم ۰۲۱-۸۲۷۵۸۵۲ دفتر نظارت طرح 
TT‏ 


مجری پروژه: 
مهندس سید مرتضی شریف النسبی 


۰ الف 


صفحه ۱۸ 


مذاکره کویت باایران 
برای خرید گاز 


الفهد» 


(شیخ احمد 
وزیرانرژی کویت تصریح کرد: 
مذاکره با ایران در زمینه صادرات 
گاز طبیعی از حوزه بزرگ پارس 
جنوبی ایران به کشورش »در 
مرحله پیشرفته ای قرار دارد. 

روزنامه «الانباء» جاب 
کویت به نقل از «الفهد» افزود: 
گفت وگو میان ايران و کویت 
درباره این موضوع از چند سال 
سکن اهاز مومع در حال خاضر 
پیشرفت خوبی کرده است. 

وی افزود: آخرین بار یک 
هیات ایرانی برای گفت وگو 
درباره این موضوع از کویت 
دیدن کرد و درپاسخ به این 
دیدارء یک هیات کویتی ماه اینده 
میلادی» از ایران دیدن خواهد 
کرد. 

مقامهای کویتی بارها تاکید 
کرده اند که خرید گاز قطر 
جانشین گاز ایران نخواهد بود و 
کریت. فلاقمنداست روز اند 
حدود ۲۰۰ میلیون فوت مکعب 
گاز از ایران خریداری کند. 

کویتی‌ها گازایران رااز نوع 
گاز مرغوب می دانند که می تواند 
در صنایع پتروشیمی و تهیه گاز 
مایع و بسیاری موارد اقتصادی 
دیکر مورد بهره برداری قرار 


گیرد. 


اطاایات 


هشتگرد نیازمند ۱۲۰ میلیارد ريال 
اعتبار است 


مدیرعامل و رییس هيات 
مدیره شهر جدید هشتگرد گفت: 
ارائه خدمات مورد نیاز به 
و الق اکن این ی در 
آینده در گرو تامین ۱۶۰ میلیارد 
ریال اعتبار است. 

محمد خلیل داستان در 
گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: به 
طور میانگین سالانه برای 
فعالیت های عمرانی این شهر 
بالغ بر ۶۰ میلیارد ريال اعتبار 

وی گفت: این ميزان بودجه 
باتوجه به برنامه ریزی برای 
شروع عملیات اجرایی قطار 
شهری «مترو» کرج -هشتگرد. 
سایر فعالیت های ویژه عمرانی 
درسال آتی و نیز افزایش 


سرویس اقتصادی: تزریق 
گاز به مخازن نفت کشور با 
توجه به حجم زیاد منابع آن و 
ایران نخستین اولویت در 
است. 

دکتر محمدعلی عمادی» 
مدير پژوهش و توسعه شرکت 
ملی نفت ایران در گفت وگو با 
خبرنگار شاناء با این توضیح که 
قیمت گاز تحویلی ایران به 
مصرف کننده» به طور معمول 


مطالعات ادغام «پتروپارس» و «پتروابران» 


تاسه ماه دیگر نهایی می شود 
سرویس اقتصادی: فنی مهندسی در بخش بالادستی 


مطالعات ادغام پتروپارس و 
پتروایران تا سه ماه اينده نهایی 
می شود. مدیرعامل شرکت 
فوسعه پتروایران از نهاین شدن 
طرح مطالعاتی ادغام این شرکت 
با پتروپارس تاسه ماه اینده خبر 
داد. 

مهندس سید مصطفی 
خویی در گفت و گو با خبرنگار 
شاناء توضیح داد: مطالعات لازم 
به منظور تشکیل شرکت 
«نیکوای اندپی» با ادغام شرکت 
های پتروایران و پتروپارس تاسه 
ماه اینده به نتیجه می رسد. 

وی افزود: ادغام اين دو 
شر کت با هدف ایجاد بستر 


نفت همچنین استفاده از توان 
مضاعف نيروها انجام می شود. 

وی گفت: گفتگوها برای 
تشکیل شرکت جدید که به 
عنوان یکی از زیرمجموعه های 
شر کت نیکو هو لدینگ 
(۲۵۱۵۱۱۷۵ ۱۷00۵) در بخش های 
اکتشاف و تولید نفت فعالیت 
خواهد کرد در مرحله جمع 
ادغام امکانات دو شرکت 
پتروایران و پتروپارس, مسئولیت 
انها نیز به شرکت جدید منتقل 
می شود» ضمن آنکه شر کت 
نیکو منابع مالی این شرکت را 


غیت پاسخگی نیست: 

این مسئول تصریح کرد: 
تخصیص این بودجه توسط 
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی 
نقش بسزایی در رونق بخشیدن 
به ساخت و سازها و نیز ارائه 
خدمات به اهالی شهر دارد. 

به گفته وی با توجه به 
سرریزشدن جمعیت استان 
تهران و افزایش جمعیت فعلی 
این ان و گسترش 
و ان 
خواهد داد. 

شهر جدید هشتگرد با ۳۰ 
هزارنفر جمعیت ساکن در 
فاصله ۸۰ کیلومتری شمال 
غرب تهران واقع شب ۵ اشستت د 


رن فا ۳ 
کاب مشازن می توان 9 
نفت اضافی رادر قبال تزریق ۸۰ 
که بیانگر هزینه کردن حداکثر 
۴۰۰ سنت برای تولید هر بشکه 
نفت در این روش اشبت: 

وی افزود: با توجه به 
متو سط تيمت بالای ۲۰دلار 
برای هر بشکه نفت در بازار 
جهانی» تردیدی در استفاده از 
روش های تزریق گاز برای 
افزایش برداشت از مخازن 
وجود ندارد. 

دکتر عمادی تصریح کرد: 
وجود دومین ذخایر گاز دنیا در 
ایران به معنای قابل استفاده 
بودن تمام این ذخایر نیست» 
بلکه تبدیل آنها به گاز قابل 
دسترسی به سرمایه گذاری نیاز 
دارد. 

وقتی با این توضیح که به 
دست اوردن بازارهای مصرف 


قرمز مشکی 9 


ش ر کت انگلیسی درصدد تصاحب قرارداد 
۵ میلیارد پوندی عراق است 


یک نشریه انگلیسی پیش 
بینی کرده است که یک شرکت 
مهندسی این کشور به زودی 
دومین پروژه بازسازی عراق را 
از ان خود خواهد کرد. 

هفته نامه «آبزرور» در 
تازه ترین شماره خود ِ 
شرکت مهندسی انگلیسی را 
و 
شرکت برای تصاحب قرارداد 
۵ میلیارد پوندی بازسازی 
عراق با یک شرکت امریکایی 
به نام «فلورا» متحد شده است. 

با اينکه پيشنهاد این دو 
شرکت انگلیسی و آمریکایی 
بتا زگی به اژانس تو سعه 
بین المللی آمریکا تحویل 
شدهءولی ابزرور به نقل از 
گزارشگران ابراز اطمینان کرده 


است که قرارداد جدید به این 


افزايش ضریب برداشت نفت از راه تزریق گاز 


و حضور در عرصه بین المللی 
نیازمند» فروش گاز و تعامل با 
دنیا است» گفت: با توجه به 
عوامل محیطی موجود هم باید 
به تزریق در مخازن پرداخت و 
هم برای نفوذ در بازار اینده 
فعالیت کرد. 
توسعه شر کت ملی نفت ایران. 
ویژگی ها و عملکرد مخزن» 
دسترسی به منابع تزریقی ي 
نوع منابع هیدروکربوری 
مخازن از عواملی است که در 
نظر گرفتن تمام آنها برای 
تصمیم کیرک در مورد نوع 
سیال قابل تزریق به هر مخزن 
ضروری است. 

دکتر عمادی افزود: منابع 
انسانی و تحقیقاتی و حج 
سرمایه گذاری موردنیاز از دیگر 
عوامل موثر در برنامه ریزی برای 
تزریق هر نوع سیال به مخازن 


نفتا است: 


بانک صنعت و معدن سهام ۳ شرکت خودرابه بخش خصوصی 


واگذار کرد. 


به گزارش واحد مرکزی خبرء بانک صنعت و معدن اعلام کرد 
شرکت های لاستیک پارس, سردخانه شیراز و فراشن. در اجرای 
سیاست های دولت مبنی بر تقویت بخش خصوصی مشارکت 
مردمی در عرصه اقتصاد از طریق مزایده واگذار شد. 
بانک صنعت و معدن با سرعت بخشیدن به واگذاری شرکت 
های تحت پوشش خود در صدد ایفای نقش بانک توسعه ای کارآمد 


در کشور است. 


شرگت انگلیسی :واگذار 
خواهد شد.قرارداد جدید که 
انگلیسی 
تصاحب ان است فاز دوم از 


شر کت درصدد 
پروژه بازسازی تاسیسات برق؛ 
راه آهن» بنادر و سیستم‌های آبی 
عراق است. 

فاز اول این پروژه را به مبلغ 
یک میلیارد پوند. شرکت 
آمریکایی «بکتل» بهار امسال از 
ان خود کرده بود. 

«آمک» که یکی از بزرگترین 


شرکتهای مهندسی در انگلیس 
است پیش ازاین نیز برای 
تصاحب یک قرارداد ۵۰۰میلیون 
پوندی توسعه نفت و گاز در 
جنوب عراق در مناقصه شر کت 
کرده بود.نتیجه برگزاری مناقصه 
برای این پروژه نیز قرار است 
اواخر ماه میلادی اینده اعلام 
شودولی نشریه انگلیسی 
پیش بینی کرده که امک قرارداد 
این پروژه را نیز از آن خود 


۵ درصد تخم مرغ کل کشور در استان 
تهران تولید می‌شود 


معاون امور دام و طیور 
سازمان جهاد کشاورزی استان 
تهران گفت: حدود ۳۰ تا ۳۵ 
درصد از تخم مرغ کل کشور در 
این استان تولید می شود 

«محمد کاظم نجاتی امیری» 
در گفت وگو با خبرنگار ایرناء 
م رکز استان تهران» میزان مصرف 
تم مغ اسان در مقیسه با کل 
کشور را ۸۸ درصد ذکر کرد. 

وی تصریح کرد: میزان 
تولید تخم مرخ در استان تهران 
بیش از مصرف آن در این استان 
است. 

وی ميزان تولید تخم‌مرغ در 
استان را حدود ۱۷۵ هزار تن در 
سال ذکر کرد و افزود: سالانه در 
سطح استان تهران مقداری مازاد 
بر نیاز تخم مرغ تولید می شود. 


این مقام مستول در سازمان 
جهاد کشاورزی استان تهران 
خاطرنشان کرد: در این استان در 
حدود ۲۰ درصد افزایش تولید 
تخم مرغ وجود دارد. 

وا رای ر 3 
منظور کاهش قیمت تخم مرغ 
خبر داد و گفت: این طرح توسط 
وزارت جهاد کشاورزی اجرا 
می شود تا از افزایش بی رویه 
قیمت تخم مرغ در کشور و در 
استان جلوگیری شود: 

معاون امور دام و طیور 
سازمان جهاد کشاورزی 
استان تهران یادآور شد که 
عاملی مهم برآی افزایش 
تولید تخم مرغ در کشور و 
کاهش قیمت ان باشد. 


۴ هزار قطعه اردک یا وارد می شود 


تهران خی رگز زار ی 
جمهوری اسلامی 

مدیرعامل 3 اردک 
داران ايران از واردات ۱۴ هزار 
قطعه اردک مادر در سال جاری 
خبر داد. 

(حسین جودگی) 
به خبرنگار ایرنا گفت:این 
اردک هابا مجو ز سازمان 
دامپزشکی از کشورهای فرانسه 
و هلند خریداری خواهند شد. 

ده گفته وی جوجه 
اردک‌های تولیدی وو 
هستند که به دلیل : ِِ ۲۰ 
تا ۰ درصد آنها از رشد کافی 
برخوردار نیستند. 

وی افزود: در ۲۵ سال اخیر 
ارد کی وارد ایران نشده و 
ی ۱ 


۳ گفت: جو جه 
اردک های ۰ روزه در مزارع 
رها موه اون 
کرم های ساقه خوارءاز وارد 
شدن ارات به شا رها 
جلوگیری می کنند. 

وی اظهار داشت: ماهانه 
حدود یک میلیون قطعه جوجه 
اردک در ایران تولید می شود. 


سه شنبه ۶ آبان ۲-۱۳۸۲ رمضان ۲۸-۱۴۲۴ اکتبر ۲۰۰۳ -شماره ۲۲۹۰۶ ۸ ۱ 


وزير جهاد کشاورزی در مراسم تودیع و معارفه رئیس 
سازمان مرکزی تعاون روستایی: 


ایجاد ساختار از ضرورت های جامعه روستایی است 


سر و دس اقتصادی: 
ساختارسازی از ضرورت های 
جامعه روستایی و کشاورزی 
است 

به گزارش روابط عمومی 
جهاد کشاورزی» مهندس محمود 
حجتی وزیر جهاد کشاورزی در 
مراسم تودیع و معارفه رئیس 


وی افزود: ایجاد نهاد و 
ساختار سازی و واگذاری تصدی 
گری ده بخش خصو صی 
دوماموریت مهم سازمان مرکزی 
تعاون روستایی است. 

در این مراسم مهند س 
الوح جرا ی رفس 
جدید سازمان مرکزی تعاون 


جدید سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز گفت: این سازمان به 
اظهار داشت: بسیاری از وظایف و وزیربنایی بخش کشاورزی کشور 


مسئولیت های فعلی شبکه تعاون 
روستایی بنابر ضرورت های 
بخش شکل گرفته که در صورت 
فراهم شدن شرایطی نظیر توسعه 
بازار» حذف سیستم کوپنی و 
مشارکت جدی تر بخش های 
خصوصی» می توان این 
مسئولیت ها و وظایف را واگذار 
کرد. 


بايد به عنوان بازوی اصلی 
اقتصادی بخش عمل کند. 
وی افزود: مهمترین مسئله 
امروز سازمان تعاون روستایی؛ 
که این سازمان برای انجام وظایف 
خود نیازمند نیروهای متخصص 
و توانا در زمینه های مختلف 
بخش کشاورزی می باشد. 


برنامه چهارم باید همسو با اهداف توسعه 
ملی و گسترش عدالت اجتماعی باشد 


معاون امور اجتماعی و 
فرهنگی وزارت کار و امور 
اجتماعی با اشاره به تدوین برنامه 
چهارم تو سعه افتصادی و 
اجتماعی کشور» بر لزوم 
جهت گیری این برنامه همسو با 
اهداف م ملی و توج به 
YS‏ ۱ 

فاطمه کروبی در ایین افتتاح 
و بهره‌برداری از پروژه مسکونی 


مسئولانه آحاد جاهعه است. 

وی در مورد لزوم اجرای 
طرح‌های احداث مسکن کارکنان 
افزود: طی سالهای گذشته 
اقدامات موثری در این بخش 
انجام شده و این روند باید ادامه 
یابد.براساس گزارش روابط 
عمومی وزارت کار و امور 
اجتماعی مدير عامل تعاونی 
از روند این پروژه ارائه کرد و 


گل نرگس کارکنان وزارت کار و مساحت ۰ متر مربع در هفت 


اهداف تو سعه ملی در کشور 


نبا زمند همدلی و همکاری 


۵ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ريال در 
مدت ۸ ماه احداث شده است. 


4 di 0 E RR E ê 
دو هتل تحت پوشش بانک صنعت و معدن واگذار شد‎ 
سرویس اقتصادی: روابط عمومی بانک صنعت و معدن خبر‎ 
داد: هتل بزرگ گیلان و هتل کادوسان انزلی که تابه حال تحت‎ 
پوشش بانک بوده است به شیوه مزایده به خریداران بخش خصوصی‎ 
واگذار شد. پتابه این گزارش: بانک صلعت و معدن در راستای انجام‎ 
سیاست های اقتصادی دولت در برنامه سوم توسعه مصمم به‎ 


واگذاری 


تمامی شرکت های تحت پوشش خود است. 


گفتگو میان مکزیک و ژاپن درباره قرارداد تجارت ازاد 


ژاپن و مکزیک مذاکرات خود را درباره 
قرارداد تجارت ازاد» از سر خواهند گرفت. 

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از 
خب ر گزاری رسمی اسپانیا (افه) شو کاچی ناکاگاوا 
وزير اقتصاد و تجارت ژاپن با اشاره به اینکه 
مذاکرات درباره تجارت آزاد ادامه خواهد 
پن درنظر دارد هر چه سریعتر 
گفتگوهای خود را درباره تجارت آزاد با مکزیک 


ڈاشت: گفت: زا 


هدف ژاپن 


ژاپن مخالف حذف تعرفه‌های گمرکی برخی 
از محصولات کشاورزی است و بحث درباره این 
مسئله» » موضوع مورد مناقشه میان دو کشور است. 
ن از حذف تعرفه‌هاء بدست اوردن 
آرای کشاورزان و دامداران در انتخابات ریاست 
جمهوری ماه آینده این کشور است. 

این خبرگزاری افزود: انتخابات آینده ژاپن 
عامل وقفه در ادامه روند مذاکرات ميان ژاپن و 


- مناسب و گسترش فعالیت های تامین خواهد کرد. 


از سرگیرد. 


مکزیک بوده اس : 


آگهی تصمیمات شرکت آزمایش و تحقیقات قطعات و 
مجموعه های خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۵۰۹ 
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸۲/۲/۲۱ شرکت مزیور که در 
تاریخ ۸۲/۳/۱۷ واصل گردید: ۱- ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۱ به 
تصویب رسید. ۲- سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال 
اتتخاب شد. ۳- روزنامه کثیرالاتتشار اطلاعات جهت نشر آگهیهای شرکت تعبین گردید. 


۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 


آگهی تصمیمات شرکت ایران پل سهامی خاص 
ثبت شده به شماره ۸۵۷۸ 


طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸۱/4/۱9 شرکت مزبور که در تاریخ ۸۲/۹/۳ واصل 
گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۱ به تصویب رسید. آقای منوچهر شفیعی 
به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی نقیبی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعبین گردید. 


اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 


آگهی تاسیس شرکت 
خلاسیه اظما نامه و سا تاه شر کت نراد دشان سا تما سای خاس که در 
تاریخ ۸۲/۵/۱۳ تحت شماره ۲۰1۹۲۳ در این اداره به ثبت رسیده و از لحاظ 
امضاء ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی وکثیرالانتشار 
اطلاعات آگهی می‌شود. 
۱-موضوع شر کت: انجام فعالیت‌ها در زمینه طرح‌های عمرانی. 
ساختمانی تاسیساتی. تاسیسات شهری. راهسازی. ابنیه. صادرات و واردات. 
۲-مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
۳-مرکز اصلی شرکت: تهران بزرگراه نواب - بین مرتضوی وکمیل - 
بلوک شمشاد - شماره ۲۹۳ 
۴- سرمایه شر کت: مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال منقسم به ۱۰۰ سهم ۲۰۰۰۰ ریالی 
با نام که مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال آن طی گواهی شماره ۵۱۲ مورخ ۸۲/۳/۲ بانک سپه 
شعبه جنتآباد جنوبی پرداخت گردیده است. 
۵-اولین مدیران شرکت: عبدالحسین پیات به سمت رئیس هیئت مدیره 
و سیدمهدی معتمداشریعتی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره بهروز صباغ 
به سمت مدیرعامل و احسان حصارکی و علی پیات به سمت اعضاء هیئت مدیره 
برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 
۶-دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با دو 
امضاء از سه امضاء هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود 
و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. 
۷-اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 
۸-بازرس اصلی و علی البدل: پروانه مرادآبادی به سمت بازرس اصلی 
و زهرا دارابی به سمت بازرس علی‌البدل به مدت یک سال انتخاب شدند. 


اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 


۳۵۹ 


۱۳۳۲ 


آگهی تاسیس شرکت کاغذ جام زرین 
سهامی خاص 


خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت که در تاریخ ۸۲/۵/۸ تحت شماره ۲۰۲۷۳۸ 
در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۸۲/۵/۸ از لحاظ امضاء ذیل تکمیل گردیده 
برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی وکثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. 
۱-موضوع شرکت: تولید انواع کاغذ و مقوا واردات ماشین‌آلات مربوطه 
و مواد اولیه مورد نیاز صادرات کالاهای مجاز بازرگانی. 

۲-مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 

۳-مرکز اصلی شرکت: بهشتی - خ پاکستان - خ دوم - پ ۱۹ 

۴- سرمایه شرکت: ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰/۰۰۰ ریالی 
با نام که مبلغ ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال آن طی گواهی شماره ۳۳/۲۰۱/۷۵۲ مورخه ۸۲/4/۲۳ 
بانک تجارت شعبه قرنی شمالی پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. 
۵-اولین مدیران شرکت: آقای حازم میزبان به سمت رئیس هیات مدیره 
و آقای حیدرمیزبان به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمد میزبان 
به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شد ند. 

۶-دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اسناد و مدارک تعهد آور از جمله 
کلیه چک‌ها. سفته‌ها. بروات. قراردادها و غیره بايد به امضای متفق دو 
عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری به امضای 
تنهای هریک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
۷-اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه 

۸-بازرس اصلی و علی البدل: آقایان محمد اسماعیل درویش به سمت 
بازرس اصلی و رضا ظاهری به سمت بازرس علی‌البدل به مدت یک سال انتخاب شدند. 


۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 


آگهی تصمیمات شرکت کارخانههای صنعتی آزمایش 
سها می عام يه شما ره ثبت Farr‏ 

0 TG 
واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۸۱/۱۲/۲۹ به تصویب رسید.‎ 
موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران به سمت بازرس اصلی و شرکت راده به سمت‎ 
بازرس علی‌البدل به مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج‎ 
آگهی‌های شرکت تعیین شد.‎ 

۳۲۱۷۷۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 


اگهی تصمیمات شرکت ساختمانی جاوان 
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸۲/۹/۱۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸۲/4/۲۳ 
واصل گردید: ۱- ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۱ به تصویب رسید. ۲- آقای فضل‌اله معظمی 
به سمت بازرس اصلی و آقای انوشیروان آذرشاهین به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال 
انتخاب شدند. ۳- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین گردید. 


۲۳/۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 


آگهی تصمیمات شرکت کروه پزشکی فرخنده 
سهامی خاص تبت شده به شماره ۱۲۲۷۳ 
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸۲/6/۱۱ خانم بلقیس گلوریا میرسپاسی به 
سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا میرسپاسی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و مدير عامل - محمدحسین میرسپاسی به سمت منشی هیئت مدیره برای بقیه مدت 
انتخاب گردیدند. 


۳۲/۷۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 


اگهی تصمیمات شرکت سکنای جنوب 
سهامی خاص -عام به شماره ثبت ۳۹۳۶۵ 
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸۲/۲/۱۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸۱/5/۲۳ 
واصل گردید: ۱- آقای ایرج میرایی فر به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن پدرام آزاد 
به سمت بازرس علی الیدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲- روزنامه کثیرالانتشار 
اطلاعات جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین گردید. 
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 


۱۳۷۵ 


خدمات با کید ی تا متا وننت ۱۸۸۹۸ 


طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸۲/۳/۳۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸۲/٤/۱١‏ 
واصل گردید: ۱- ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۸۱/۱۲/۲۹ به تصویب رسید. 
۲- آقای یحیی صحیحی به سمت بازرس اصلی و آقای فیروز یاسمی به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهیهای 
شرکت تعیین گردید. 


۷۹م اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 


آکهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه غذایی 
نمادکو تر سهامی خاص به شماره تبت ۴۸۰۷۱ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸۲/۲/۰ تصمیماتی 
به شرح ذیل اتخاذ گردید: ماده ۲ اساسنامه (موضوع شرکت) به شرح ذیل اصلاح گردید: 
۱- سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها . مجتمع ها و طرحهای تولیدی 
و فرآوری مواد اولیه محصولات واسطه ای و محصولات نهایی صنایع غذایی 
و زنجیره های وابسته . ۲- اعمال روشهای لازم به منظور اداره اقتصادی 
سهام شرکت که از طریق اصلاح و توسعه فعالیتها و یا محدود کردن و 
توقف فعالیتها انجام می پذیرد. ۲- خرید فروش و پذیره نویسی سهام شرکت ها 
و سایر اوراق بهادار مثل اوراق قرضه و مشارکت -٤‏ انتشار و فروش 
اوراق بهادار و استفاده از ابزارهای مالی در چهار چوب قوانین و مقررات 
کشور در بازارهای داخلی و بین المللی -٥‏ تصدی اعمال حقوق مالکانه 
و مسئولیتهای مترقبه بر سهام به وکالت یا نمایندگی از طرف اشخاص ثالث 
حقیقی و حقوقی و نیز اعطاء وکالت یا نمایندگی بر حقوق و مسئولیتهای مالکانه 
بر سهام متعلق به شرکت به اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی-انجام فعالیتهای 
بازرگانی و ارائه خدمات مشاوره ایی - تحقیقاتی پژوهشی و مدیریتی 
به اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه های فوق ۷- اخذ هر گونه نمایندگی 
و ایجاد شعبه و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور۸- استقراض 
و استفاده از هر گونه تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و سایر اشخاص حقیقی 
و حقوقی اعم از داخلی و خارجی در چهارچوب قوانین و مقررات جاری کشور 
4- انجام هر گونه فعالیت اقتصادی مجاز و مبادرت به کلیه معاملاتی که 
به طور مستقیم و غير مستقیم برای تحقق | 
اجرای آن برای شرکت ضرورت می یابد. 
0 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 


تحقق اهداف شرکت لازم بوده و یا 


آگهی تصمیمات شرکت سپهران سهامی خاص 


ثبت شده به شماره ۴۶۸۴۷ 
EERE E ES OGG‏ 
رئیس هیئت مدیره و عبدالرئوف محلاتی کاظمینی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدير 
عامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند: و امضاء کلیه اوراق و اسناد 
تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به امضاء هر یک از اعضا هیئت مدیره با مدير عامل 
E MT‏ 
۸ . اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 


آگهی تصممات شرکت بسکان سهامی خاص ثبت شد شده به شماره ۴۴۴۷۲ 
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۸۲/6/۱۷ شرکت مزیور که 
در تاریخ ۸ واصل گردید: خانم اعظم ذوالفقارزاده به سمت بازرس اصلی و خانم اعظم 
میرزایی اندرزیانی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه 
کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به 
مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:آقایان مظفر صفابخش - علیرضا حاج حسین طلاساز 
و شاد هما حام نادار 

۱۳/۳ اداره تب تبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 

اگهی تصمیمات شرکت بنیان نیروی پارس 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۸۷۷ 

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۸۲/٤/۱٤‏ شرکت مزیور که در تاریخ ۸۲/۹/۲۲ 
واصل گردید: ۱- ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۱ به تصویب رسید. ۲- آقای جهانگیر نافع 
به سمت بازرس اصلی و آقای حسین پلزکی فرد به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
انتخاب شدند. ۳- اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقاپان علی اصغر شکوری - 
علی قطبی - بھی بهادر 

۱۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 


به شماره تبت ۱۵۳۷ 
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخغ۱۹/٤/۸۲‏ ارزش اسمی از مبلغ ده هزار ریال 
به مبلغ یکهزار ريال کاهش یافت و تعداد سهام از ۰ ۰/۰ ۰ سهم عادی به تعداد ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ سهم 
عادی بانام افزایش یافت لذا ماده * اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: سرمایه شرکت 


مبلغ سی و دو میلیارد ريال ۳۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال که منقسم به سی و دو میلیون ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ سهم 
عادی یک هزار ریالی بانامتمام پرداخت می‌باشد. 


سس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 
اگهی تاسیس شرکت بن لاد سازه توس 

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت 

که درتاریخ ۸۲/۳/۲۲ تحت شماره ۲۰۶۲۳ در این اداره به ثبت رسیده 

وازلحاظ امضا ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی 

و کقیر الاتشار اطلاعات آگهی می شود. 

۱-موضوع شرکت: انجام کلیه کارهای ساختمانی وراهسازی و راه آهن 

و تاسیسات شهری خرید و فروش مصالح ساختمانی و وسایل و 

ماشین آلات ساختمانی و راهسازی و لوازم یدکی آنها اخذ نمایندگی 

از خارج و داخل کشور و مقالات مجاز بازرگانی و صادرات و 

واردات در رابطه با موضوع شرکت 

۲- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 

۳- مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان پاسداران خیابان سروستان پنجم 

کوچه فلسفی پلاک ۱۲+۱ 

ِ سرمایه شرکت : مبلغ ۱۱ ريال منقسم به ۱۵۰ سهم oon‏ ریالی 

با نام که مبلغ ۱9۰۰۰۰۰ ریال آن طی گواهی شماره ۱۲4 مورخه ۱۳۸۲/۲/۱۳ 
بانک پارسیان شعبه آفریقای شمالی پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 

۵- اولین مدیران شرکت : آقایان محمد حسین دادگری هاشم آباد 

و حسینعلی دادگری هاشم آباد و خانمها زهرا دیانی و لیلا دادگری هاشم آباد 

به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند 

و خانم زهرا دیانی مدیرعامل و آقای محمد حسین دادگری هاشم آباد 

رئیس هیات مدیره و آقای حسینعلی دادگری هاشم آباد نائب رئیس هیات مدیره 

انتخاب شدند. 

۶- دارندگان حق اعضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهد آور شرکت 

با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود و سار نامه های 

اداری با امضاء نائب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود 

۷- اختیارات مدير عامل : طبق اساسنامه 

۸-بازرس اصلی و علی البدل : سید محمد مخلصین به سمت بازرس اصلی 

و سید محمد حسین حسینیان به سمت بازرس علی البدل 

۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 


قرمز مشکی 4 


اگهی تصمیمات شرکت اسکوم تهران 
سهامی خاص تبت شده به شماره ۱۵۶۷۷۰ 
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸۲/۳/۲۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۸۱/4/۲۵ 
واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۱ به تصویب رسید. آقای خسرو اردلانی 
به سمت بازرس اصلی و آقای احمد رسولی منفرد به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال 
انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. 
۳/۷۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 


اکهی تصمیمات در شرکت مهندسی و ساخت قطعات همگام 
سهامی خاص تبت شده به شماره ۱۶۷۱۷۰ 

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۸۲/2/۲ هيات مدیره 

اختیارات خود را به شرح پیوست صورتجلسه به مدير عامل شرکت 

تفویض نمود. 

۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 


آگهی دعوت سهامداران شرکت توسعه مسکن سمنان (سهامی خاص) 
ثبت شده به شماره ۱۷۳۹ جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده 
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت توسعه مسکن سمنان دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی 
به طورفوق العاده که در ساعت ٩‏ صبح روز شنبه مورخ ۸۲/۸/۱۷ در محل دفتر شرکت سازمان توسعه مسکن ایران 
واقع در خیابان شهید استاد مطهری - بین خیابان شهید علی اکبری (پارسا سابق) و سهروردی - 
پلاک ۲۷ با دستور جلسه به شرح ذیل تشکیل می گردد. حضور به هم رسانند. 

دستور جلسه: 


اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر ماده ۲۷ اساسنامه (تغییر سال مالی شرکت) ینت مدیره 


آگهی دعوت سهامداران شرکت توسعه مسکن خاوران (سهامی خاص) 
ثبت شده به شماره ۱۰۰۴۶ جهت تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت توسعه مسکن خاوران دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده که در ساعت ۳ بعدازظهر روز شنبه مورخ ۷ در محل دفتر شرکت سازمان توسعه 
مسکن ایران واقع در خیابان شهید استاد مطهری - بین خیابان شهید علی‌اکبری (پارسا سابق) و سهروردی - 
پلاک ۱۲۷ با دستور جلسه به شرح ذیل تشکیل می‌گردد. حضور به هم رسانند. 

دستور جلسه: 


اتخاذ تصمیم در خصوص نقل و انتقال سهام بنیاد مسکن هیئت مدیره 


آگهی دعوت سهامداران شرکت توسعه مسکن کویر (سهامی خاص) 
ثبت شده به شماره ۵۶۵۰ جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده 
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت توسعه مسکن کویر دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده که در ساعت ۱۳ بعدازظهر روز یکشنبه مورخ ۸۲/۸/۱۸ در محل دفتر شرکت سازمان توسعه 
مسکن ایران واقع در خیابان شهید استاد مطهری بین خیابان شهید علی اکبری (پارسا سابق) وسهروردی 
پلاک ۱۲۷ با دستور جلسه بشرح ذیل تشکیل می‌گردد. حضور به هم رسانند. 

دستور جلسه: 


اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر ماده ۲۷ اساسنامه (تغییر سال مالی شرکت) هیئت مدیره 


آگهی دعوت سهامداران شرکت توسعه مسکن تهران (سهامی خاص) 
ثبت شده به شماره ۱۱۵۳۳۳ جهت تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت توسعه مسکن تهران دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده که در ساعت ۰ صبح روز شنبه مورخ ۸۲/۸/۱۷ در محل دفتر شرکت 
سازمان توسعه مسکن ایران واقع در خیابان شهید استاد مطهری بین خیابان شهید علیاکبری 
(پارسا سابق) و سهروردی پلاک ۱۲۷ با دستور جلسه بشرح ذیل تشکیل می گردد. حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه: 


اتخاذ تصمیم در خصوص نقل و انتقال سهام بنیاد مسکن نت مدیره 


آگهی دعوت سهامداران شرکت توسعه مسکن خوزستان (سهامی خاص) 
ثبت شده به شماره ۳ جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده 
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت توسعه مسکن خوزستان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی 
فوق‌العاده که در ساعت ۲۰ بعدازظهر روز شنبه مورخ ۸۲/۸/۱۷ در محل دفتر شرکت سازمان توسعه 
مسکن ایران واقع در خیابان شهید استاد مطهری بین خیابان شهید علی اکبری (پارسا سابق) و سهروردی 
پلاک ۱۳۷ با دستور جلسه به شرح ذیل تشکیل می گردد. حضور به هم رسانند. 

دستور 


جلسه: 
اتخاذ تصنیم در خصوص تغییرماده ۳۷ اسانامه (تغیر سال مالی شرکت) هیئت مدیره 


آگهی دعوت سهامداران شرکت توسعه مسکن خوزستان (سهامی خاص) 
ثبت شده به شماره ۶۳۵۳ جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت توسعه مسکن خوزستان دعوت می‌شود تا در جلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت ۱ بعد ازظهر روز شنبه مورخ ۸۲/۸/۱۷ 


در محل دفتر شرکت سازمان توسعه مسکن ایران واقع در خیابان شهید استاد مطهری بین 
خیابان شهید علی اکبری (پارسا سابق) و سهروردی پلاک ۱۳۷ با دستور جلسه به شرح ذیل 
تشکیل می گردد. حضور به هم رسانند. 

دستور جلسه: اتخاذ تصمیم درخصوص نقل و انتقال سهام 


هیئت مدیره 


اقتصاد خانوار 
آشنایی با صنف مشاورین املاک(۱) 


0بخش نخست 
رشد جمعیت و فن آوری, نیاز انسان به مسکن و سرپناه را 
اشکارتر ساخته و لزوم توجه به این نیاز از مهمترین دغدغه های 
مسئولین و دولتمردان شده است. 

فعالیت بنگاههای معاملات ملکی, از جمله خدماتی است که 
به هدایت و راهنمایی فروشندگان و خریداران می پردازد و از 
جایگاه ویژه ای نزد عموم مردم برخوردار است. برهمین اساس 
موقعیت جغرافیایی و میزان عرضه و تقاضا همواره در تعبین تعرفه 
های صنف مشاورین املاک مو ثر بوده است. 

تعاریف: 

9 مشاور املاک: کسی است که در مقابل کارمزد مصوب. 
واسطه انجام معاملاتی شده و یا برای کسی که بخواهد معامله ای 
نماید طرف معامله پیدا کند. طبق قانون نظام صنفی مشاور املاک 
به شخص حقیقی یا حقوقی گفته می شود که با تحصیل پروانه 
کسب. محل کسبی را داثر نموده و با قبول مسئولیت شخصاو یا 
بوسیله مباشر به شغل مشاوره املاک اشتغال ورزد. 

قولنامه: نوشته ای است غالبا عادی حاکی از توافق برواقع 
ساختن عقدی در مورد معینی 
مبلغی است و این توافق ها مشمول ماده ۷ قانونی مدنی است. 

قرارداد: یکی از معانی آن عبارت است از نوشته ای که حاکی 
از تراضی و توافق طرفین برامری باشد. 

سند: سند عبارت از نوشته ای است که در مقام دعوی يا 
دفاع» » قابل استناد باشد . هر سند دلالت برانجام یک عمل حقوقی 
بطور مستقیم و یا غیرمستقیم دارد به بیان دیگر هرسند گویای یک 
حق قانونی ENE,‏ .. برای 


» که ضمانت اجرایی آن پرداخحت 


E 


۲.عادی 
پروانه کسه شاه آی است که ی مقررات این قانون به 
منظور شروع و ادامه کسب و کار و حرفه به فرد یا افراد صنفی 
برای محل مشخص و یا وسیله کسب مشخص داده می شود. 
9 روش تعیین تعرفه های صنف مشاورین املاک: 
تعرفه های پیشنهادی اتحادیه مشاورین املاک در جلسات 
کمیسیون نظارت مطرح و پس از ی تعرفه های 
مذ کور به مجمع امور صنفی ذیربط اعلام می گردد. 
مجمع امور صنفی مکلف است مراتب را از طریق رسانه‌های 
گروهی برای اطلاع عموم آگهی, و به اتحادیه و واحدهای صنفی 
با وسایل مقتضی اعلام کند کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به 
رعایت نرخ های معین شده از طرف کمیسیون نظارت می باشد. 
املاک: 
متصدیان واحدهای مشاورین املاک موظفند ضمن نصب 
پروانه کسب و مباشرت و همچنین کارمزد مصوب قانونی در 
معرض دید عموم به شکلی که به وضوح قابل رویت باشد. کلیه 
قراردادها (مبایعه نامه ها.قولنامه ها و...)را در فرمهای مخصوص 
جاپی که از سوی اتحادیه با کد مخصوص دراختیار فرد صنفی 
گذارده می شود تنظیم نمایند. 
oT‏ ی 
ن یکسان, یکنواخت, خوانا و بدون قلم خوردگی تنظیم شده و از 
طرفی نقل و انتقال و خرید و فروش در روی قولنامه ممنوع 
می‌باشد. گفتنی است فرد صنفی مکلف است ضمن رعایت نرخ 
کارمزدها در قبال اخذ هر گونه وجه از طرفین معامله» قبض يا رسید 
صادر و تسلیم نماید و از اعزام افراد متفرقه و کسانی که فاقد کارت 
شناسایی مخصوص می باشند به اماکن و منازل جدآخودداری ورزد. 
در صورت مشاهده هر گونه تخلف از واحدهای مذکور سریعاً 
مانب راز رین تلقن ۱۴۳ وبا مرانعمه سضموری به نداد شیر 
سازمان فاق بازر کانی در سراسر کشور گزارش. کنید. 
روابط عمومی سازمان بازرسی و نظارت همه روزه از طریق پیامگیر 
۸ ماده دریافت پيشنهادها و انتقادهای هموطنان می‌باشد. 


© وظایف واحدهای صنفی مشاورین 


از سهامداران محترم بیمارستان نیمه شعبان دعوت می شود که برای 
شرکت در مجمع عمومی عادی (به طور فوق العاده) در ساعت ۲۰/۳۰ 
روز پنجشنبه ۸۲/۸/۱۵ در بیمارستان حضور به هم رسانید. 

دستور جلسه: 

انتخاب مدیریت جدید. انتقال سهام. با احترام 
دکتر اسماعیل شهیدی 


آگهی دعوت سهامداران شرکت توسعه مسکن سمنان (سهامی خاص) 
ثبت شده به شماره ۱۷۴۹ جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت توسعه مسکن سمنان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده که در ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۸۲/۸/۱۷ در محل دفتر شرکت سازمان 
توسعه مسکن ایران واقع در خیابان شهید استاد مطهری بین خیابان شهید علی اکبری (پارسا سابق) و 
سهروردی پلاک ۲۷ با دستور جلسه به شرح ذیل تشکیل می‌گردد. حضور به هم رسانند. 

دستور جلسه: 


۱- اتخاذ تصمیم درخصوص نقل و انتقال سهام هیئت مدیره 


آگهی دعوت سهامداران شرکت توسعه مسکن خزر (سهامی خاص) 
ثبت شده به شماره ۳۹۰۴ جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده 
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت توسعه مسکن خزر دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی 
فوق‌العاده که در ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه مورخ ۸۲/۸/۱۸ در محل دفتر شرکت سازمان توسعه مسکن 
ایران واقع در خیابان شهید استاد مطهری بین خیابان شهید علی اکبری (پارسا سابق) و سهروردی 
پلاک ۲۷ با دستور جلسه به شرح ذیل تشکیل می‌گردد. حضور به هم رسانند. 

دستور جلسه: 


اتخاذ تصمیم درخصوص تغییر ماده ۳۷ اساسنامه (تغییر سال مالی شرکت) هیئت مدیره 


آگهی دعوت سهامداران شرکت توسعه مسکن خاوران (سهامی خاص) 
ثبت شده به شماره ۱۰۰۳۶ جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده 
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت توسعه مسکن خاوران دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده که در ساعت ۱ بعدازظهر روز شنبه مورخ ۸۲/۸/۱۷ در محل دفتر شرکت سازمان توسعه 
مسکن ایران واقع در خیابان شهید استاد مطهری - بین خیابان شهید علی اکبری (پارسا سابق) و سهروردی - 

پلاک ۲۷ با دستور جلسه به شرح ذیل تشکیل می‌گردد. حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه: 
اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر ماده ۳۷ اساسنامه (تغییر سال مالی شرکت) هیئت مدیره 


آگهی دعوت سهامداران شرکت توسعه مسکن تهران (سهامی خاص) 
ثبت شده به شماره ۱۱۵۳۳۳ جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده 
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت توسعه مسکن تهران دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده که در ساعت !۱ صبح روز شنبه مورخ ۸۲/۸/۱۷ در محل دفتر شرکت سازمان توسعه مسکن ایران 
واقع در خیابان شهید استاد مطهری - بین خیابان شهید علی اکبری (پارسا سابق) و سهروردی - پلاک ۱۳۷ 
با دستور جلسه به شرح ذیل تشکیل می‌گردد. حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه: اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر ماده ۳۷ اساسنامه (تغییر سال مالی شرکت) 
هینئت مدیره 


آگهی دعوت سهامداران شرکت توسعه مسکن اصفهان (سهامی خاص) 
ثبت شده به شماره ۱۱۵۶۳ جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده 
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت توسعه مسکن اصفهان دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی 
فوق‌العاده که در ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ ۸۲/۸/۱۸ در محل دفتر شرکت سازمان توسعه مسکن ایران 
واقع در خیابان شهید استاد مطهری بین خیابان شهید علی اکبری (پارسا سابق) و سهروردی پلاک ۱۳۷ 
با دستور جلسه بشرح ذیل تشکیل می‌گردد. حضور به هم رسانند. 

دستور جلسه: 


اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر ماده ۲۷ اساسنامه (تغییر سال مالی شرکت) هیئت مدیره 


آگهی دعوت سهامداران شرکت ارگ مسکن جنوب (سهامی خاص) 
ثبت شده به شماره ۷۶۱۲ جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده 
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت ارگ مسکن جنوب دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده 
که در ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۸ در محل دفتر شرکت سازمان توسعه مسکن ایران 
واقع در خیابان شهید استاد مطهری بین خیابان شهید علی اکبری (پارسا سابق) و سهروردی پلاک ۱۳۷ 
با دستور جلسه به شرح ذیل تشکیل می گردد. حضور به هم رسانند. 

دستور جلسه: 


اتخاذ تصمیم درخصوص تغییر ماده ۳۷ اساسنامه (تغییر سال مالی شرکت) هینئت مدیره 


آگهی دعوت سهامداران شرکت توسعه مسکن آذربایجان (سهامی خاص) 
ثبت شده به شماره ٩۰۹۳‏ جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده 
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت توسعه مسکن آذربایجان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی 
فوق‌العاده که در ساعت ٩‏ صبح روز یکشنبه مورخ ۸۲/۸/۱۸ در محل دفتر شرکت سازمان توسعه مسکن 
ایران واقع در خیابان شهید استاد مطهری بین خیابان شهید علی اکبری (پارسا سابق) و سهروردی پلاک ۱۳۷ 
با دستور جلسه بشرح ذیل تشکیل می‌گردد. حضور به هم رسانند. 

دستور جلسه: 


اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر ماده ۱ه اساسنامه (تغییر سال مالی شرکت) هینئت مدیره 


اطاایات 


يسمه تعالی 
وریا ای 
ورارت اور اقصا ی ودارا 


سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد املاک و مستغلات 
و انواع کالاهای تحت اختیار خود را از طریق مزایده بزرگ عمومی ۰۳۸ 
به فروش برساند. لذا متقاضیان محترم می‌توانند جهت بازدید. دریافت 
پاکت و برگ شرایط پیشنهاد شرکت در مزایده. تکمیل و تحویل آن از روز 
چهارشنبه مورخ ۸۲/۷/۳۰ تا ساعت ۱۴/۳۰ روز شنبه مورخ ۸۲/۸۱۰ 
به نشانی‌های مندرج در جدول ذیل مراجعه نمایند. (بازدید فقط در روزهای 
اداری میسر می‌باشد). 

۱-اموال منقول (کالاها): 

الف - زمان بازگشایی پاکتها راس ساعت ۸/۳۰ صبح روز دوشنبه مورخ 


۲ در محل نمایندگی‌های سازمان مندرج در جدول ذیل می‌باشد. 
(حضور پيشنهاددهندگان در جلسه مزایده بلامانع است). 

ب) فهرست اطلاعات و ریز اقلام مزایده استانها علاوه بر نمایندگی مربوطه 
در دفتر امور استانها واقع در تهران - جاده قدیم کرج - بعد از 
سه راهی شهریار - روبروی دپوی ارتش - ساختمان شماره ۲ موجود می‌باشد. 
ج) متقاضیان محترم می توانند علاوه بر تسلیم پاکت‌های پیشنهادی به 
دفتر نمایندگی مربوطه. نسبت به تحویل پاکت‌های پیشنهادی در تهران 
به دفتر هماهنگی امور استانها اقدام نمایند. (بدیهی است پاکت‌های تحویلی 
در تهران به استان مربوطه منتقل و در موعد مقرر بازگشایی خواهد شد). 


د) ضمنا ردیف‌های باقیمانده از مزایده براساس قیمت پایه در پایان جلسه 
بازگشایی پاکت‌ها (موضوع بند الف) از طریق حراج حضوری به فروش 
خواهد رسید. 

۲) اموال غیرمنقول (املاک و مستغلات) 

الف - متقاضیان محترم می توانند جهت اخذ اطلاعات بیشتر راجع به 
املاک با تلفتهای ٤ر‏ ۲۰۱۰۷۲۳ تماس حاصل نمایند و جهت اخذ برگ شرایط 
و پيشنهاد و تحویل مدارک مزایده. در مهلت مقرر به نشانی تهران - خیابان 
ولیعصر - روبروی پارک ملت - خیابان صداقت - شماره "۱ - طبقه ششم 
و یا نمایندگی‌های سازمان مراجعه نمایند. 


سه شنبه 7 آبان ۲-۱۳۸۲ رمضان ۱2۲4 - ۲۸ اکتبر ۲۰۰۳ - شماره ۲۲۹۰۱ ۳ 


ای رال ول شش زیر زانط( باک ۱۳۱ 


ب - متقاضیان محترم جهت شرکت در مزایده می‌بایست علاوه بر تحویل 
پاکت و فرم پيشنهاد. ٥‏ قیمت پایه ملک را نیز به عنوان سپرده. تودیع 
نمایند. 

ج - بهای املاک و مستغلات به صورت ۲۵/ نقد و الباقی در اقساط ۱۸ 
ماهه (بدون دریافت کارمزد) وصول می‌گردد. 

در محل مزبور صورت خواهد گرفت. 


سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 


تبریز - میدان دانشسرا - بالاتر از تبلیغات ۰:۱ 
پلاک ۱۸ 5۵۲۳۵۹۲۷-۸ 


پارچه: (پرده‌ای. رومیلی. پیراهنی و...) الیسه‌شامل: 
(شلوار لی روسری. تی شرت و...) تنقلات - چسب قطره‌ای - کریستال روسی - لوازم یدکی روغن صنعتی - لوازم صوتی و تصویری - لوازم برقی - کمپوت آناناس - قطعات منقصله لودر - ۲ دستگاه لیقتراک برقی مستعمل بلغاری - اسلا مین 
فرم عینک طبی - لوازم آرایشی و بهداشتی و اتواع کالاهای دیگر 


آذریایجان‌شرقی 


ارومیه - خیابان شهيی-د امینی - جنب ۱ 


حدود پنجاه کیلوگرم انواع زیورآلات و شمش طلا با عیار ۹٩0‏ و مسکوکات طلا - انواع وسائط نقلیه سبک و سنگین -انواع البسه - انواع چینی و بلورجات - انواع لوازم برقی. صوتی و تصویری - انواع لوازم یدکی - انواع پارچه شامل 
باتک صادرات - رویروی اداره کل غله ۱۳۳۸۵ 


(زتانه. مردانه. چرم مصنوعی. رومبلی و...) و انواع کالاهای دیگر 


- پایین تر از سه راه 0 
۳۹۳ 


اردبیل - خیابان شریعتی 


انواع البسه شامل: (لباس زیر پیراهن. دستکش. دامن. شال. جوراب. تی‌شرت. تاپ. پلیور. و غیره) - کلاه - آدابتور - آبمیوه گیری - انواع ریش تراش برقی - سمباده مدور - سنگ میله‌ای کو چک فرز - فیوز برق - چرخ خیاطی - فاکس - 
دانش جنب کوچه میراشرف رویروی بیمه دانا 


تورماهیگیری - نوار وید ئو و دوربین فیلمبرداری -انواع دوریین عکاسی و شکاری - انواع گوشی تلفن -انواع ماشین حساب -انواع چراخ لیزری - دو خط تلفن همراه با گوشی - باطری ساعت - انواع پارچه - نایلکس دستی - انواع ظروف 
چینی و بلوری - گل مصنوعی - سفره رومیزی - کفش - سرکه - کمپوت آناناس - تاید و انواع کالاهای دیگر 

اصفهان - خیابان رودکی بعد از پاسگاه ۱2 
طبقه فوقانی 
بوشهر - میدان امام خمینی(ره بان 
بی سیم - روبروی منطقه مقاومت بسیج سپاه 
استان بوشهر 


انواع کفش - چتر - انواع تلفن - لوازم یدکی - انواع اسباب بازی -انواع منسوجات و پوشاک -انواع لوازم برقی. صوتی و تصویری - انواع کالاهای دیگر. بانک تجارت شعیه رودکی 


عینک - لوازم جانبی موبایل - گوشی تلفن بی‌سیمی - واشر ویکتوری و قلزی - ظروف بچه به صورت بسته‌بندی - میز و صندلی چوبی - لوازم کامپیوتر - لوازم صوتی و تصویری - انواع اسباب بازی - لوازم 
قلاسک چای - چتر بارانی - لامپ پروژکتور - پوشاک - کفش - لوازم خانگی - چیتی آلات و انواع کالاهای دیگر 


لوازم آرایشی و بهداشتی - 
خانگی - پتو - دوربین فیلمبرداری - کولرگازی - 


شماره تلفن: دفتر حراج 
و مزایده تهران 2٩4۰۲۱۵۱‏ 
دفتر اطلاعات 
اقلام فروشگاهها 2٩۰۷1۵۸‏ 
دفتر هماهنگی 
امور استانها 2٩۰۷7۲۵۵‏ 
دفتر اطلاعات 
فروش وساثط نقلیه 2۹۰۳۳۷۲ 


فروشگاه دو شامل: انواع الکتروموتور - انواع دستگاههای صنعتی - مواد شیمیایی - انواع پارچه و کالاهای دیگر 

فروشگاه سه شامل: پارچه - وید ئو - ورق آلومینیومی نازک - فلکه بزرگ صنعتی - لوازم آرایشی - عطر و ادکلن - لوازم یدکی خودرو سنگین - چهارچوب درب آلومینیومی - اسپری پولیش - انواع مواد شیمیایی - مقره برق - روکش چوب 
پارچه متقال - ترازوی حساس و کالاهای دیگر 

فروشگاه چهار شامل: فتر فلزی کوچک - تجهیزات پزشکی - جای فیوز و کلید - پیچ و مهره و بست پلاستیکی - برد کوچه بمارک 488 - انواع پارچه - اتویخار - لوازم تزئیتی خودرو - انواع لوازم صوتی و تصویری - جارویرقی ۱۷۰۰ - 
انواع دستگاه کپی - سیم کارت تلفن همراه - انواع مواد شیمیایی - انواع لوازم آرایشی و بهداشتی و کالاهای دیگر 


فروشگاه شش شامل: کامیون بنز ۲۰۲۶ مدل ۱۹۰۹ - انواع خودرو سواری وارداتی - مواد شیمیایی - ادوات حفاری چاه - انواع موتور سیکلت 


تهران - جاده قدیم کرج 
بعد از سه راهی شهریار روبروی دپوی ارتش 
ساختمان شماره ۲ سازمان 


8 


RES 


مشهد - بلوار شهید فرامرز عباسی 
بین عباسی ۱۱ و ۱۸ 


۰٥۱۱ 
Teo TAA 
۰۱ 
۱ 


انواع پارچه شامل: (آستری. لئونارد. مخمل. ساتن. پلیستر. چادری گلدار و...) - انواع دستگاههای صوتی و تصویری - انواع ظروف چیتی و بلورجات - لوازم اوراقی خودرو - اتواع خودرو و انواع کالاهای دیگر 


اهواز - کیانپارس - خیابان مرداد غربی بین 


تجهیزات نگهداری و کشتارگاهی مستعمل مرخ - انواع خودرو سواری مستعمل و وانت بار - موتور سیکلت مستعمل - باطری قلمی رویال - خمیر کاغذ - لامپ کم مصرف - کیف زنانه بنددار - قطعات مستعمل خودرو - محلول گاز نگهد ارنده 
شهید وهابی و حریم راه آهن پلاک ۱۳ 


میوه - لوازم خانگی - و اتواع کالاهای دیگر 


o1 


زاهدان - پلوار جام جم جذب بانک ملت 
t1 TT‏ 


انواع خودرو - انواع موتور سیکلت و دوچرخه - انواع پارچه: (کرپ. پیچ اسکن. مخمل. آستری. لباس محلی و غیره) - انواع ظروف و بلورجات شامل: (آرکوزین. آرکروک. آرکوپال. سوگا و چینی آلات) انواع البسه نو و مستعمل - 
تور سیمی - لوازم یدکی نو و مستعمل - قفل آویز - انواع لوازم صوتی و تصویری - پخش خودرو - پودر لباسشوئی - کپسول گاز - انواع تلفن مستعمل - چراخ اضطراری - انواع آتاری - گالن خالی - انواع آبمیوه - آهن قراضه و 
کپسول گاز اسقاطی - و انواع کالاهای دیگر 


شیراز 
چهل مقام کوچه شماره ۲ 


انواع لوازم صوتی و تصویری - انواع لوازم خانگی - آیفون تصویری بمارک :00111۸ ۹٩۰-‏ دستگاه - انواع پارچه و منسوجات - انواع البسه - انواع کفش - تلفن بی‌سیم و باسیم- ظروف بلوری - لامپ - ماشین لباسشوئی مستعمل - - چهارراه ادبیات - ضلع شرقی 
رادیو پخش اتومبیل - آتاری و دسته آتاری - دوچرخه - فیش آنتن تلویزیون - انواع ظروف پلاستیکی و فلزی مستعمل - توپ بسکتبال و واترپلو - پرچ کن - باطری قلمی - بوق و آژیر - نوار خام کاست و هندی کم - خط تلفن همراه - 
انواع خودرو شامل پژو »012 - پیکان مدل ۰" و ۷۳ - اتویوس ۲۰۲ اوراقی - پاترول و کامیون ماک و... انواع موتور سیکلت قابل شماره گذاری و انواع کالاهای دیگر 


NY 
TTAET‘A 


کرمان - خیابان شفاء کوچه دهم پلاک 2۳ 


انواع پارچه - انواع ساعت مچی - البسه نو و مستعمل - انواع کفش - چمدان ه تکه - پودر کلسیم استارات - انواع اسباب بازی - لوازم آرایشی و بهداشتی - انواع لوازم خانگی - انواع مواد خوراکی - انواع تلفن و لوازم صوتی و تصویری 
- لوازم موتورسیکلت و اتومبیل - دوچرخه - لامپ ۱۰۰ و ۲۰۰ وات چینی - نوار دور پرده - پودر شیریتی - توپ فو تبال - انواع دوریین عکاسی - ارگ یاماها - شبرنگ - ماسک صورت - ققل درب حیاط - انواع ماشین حساب - انواع موتورسیکلت 
و خودروهای سبک و سنگین و انواع کالاهای دیگر 

کرمانشاه - خیابان ۲۲ بهمن بلوار وحدت - 
جذب پارک محلی و حدت = پلاک ۳۱ 


سنندج - میدان کوهنورد روبروی فروشگاه رفاه 


رشت - گلسار - نیش خیابان ۱۱۸ پلاک 20۲ 


AYY 
رات زود‎ 
AY! 
TYE 


انواع لوازم صوتی و تصویری - انواع منسوجات - انواع بلورجات - یک دستگاه کمپرسی ولوو جفت - لوازمات دوچرخه - انواع لامپ - انواع صابون و شامپو - انواع خودروهای سواری و انواع کالاهای دیگر 


سواری پیکان و لندرور و سواری بنز ۳۰۰۲ - لوازم یدکی - انواع پارچه و منسوجات - انواع لوازم آرایشی و بهداشتی - انواح بلورجات و کریستال - انواع باطری - روسری - شلوار جین - انواع لامپ کم مصرف - تلویزیون - دینام چرخ خیاطی - 
گوشی تلفن دارای مزاحم یاب - دوربین عکاسی - همزن و پلوپز برقی - قابلمه نسوز - انواع پوشاک - کلید برق صنعتی - بلبرینگ - کنتاکتور خارجی - انواع آدامس - نسکافه و مواد خوراکی دیگر - و انواع کالاهای دیگر 


۰۳۱ 


شش دستگاه ماشین آلات نجاری - یک دستگاه اره موتوری مستعمل - ٩۳20‏ 
VV4‏ 


حدود ۱۱۲ تن آهن ورق گرم - حدود ۲۵ تن میله گرد آجدار - یک دستگاه اتوبوس مستعمل لاز (اوراقی) - ۲۰ دستگاه تانکر مستعمل حمل فرآورده‌های نفتی - ۲ دانگ بث 
قوطی شیر خشک جهت مصرف تانویه - کاسه توالت فرنگی - انواع البسه و اتواع کالاهای دیگر 

1 و ۳ گرگان: خیابان ولی عصر(عج) - نهارخوران روبروی ۷۱ 
آزبست (مقوای نسوز) - موتور سیکلت یاماها ۱۰۰ و هندا و انواع کالاهای دیگر. سازمان آب گرگان ساختمان تجاری رازی طبقه اول نی 
عدسی صنعتی - انواح شیرفلکه - انواح لوازم یدکی - انواح پارچه - انواع لوازم صوتی و تصویری (وی‌سی‌دی - تلویزیون -سی‌دی من) انواع گوشی موبایل و تلفن بی سیم و باسیم - انواح مواد خوراکی - لوازم برقی: (جاروبرقی - اطو - 
مایکروفر - همزن و...) انواع لوازم آرایشی و بهداشتی - انواع کفش و کتانی - انواع الیسه - چتر - دوریین عکاسی - باطری قلمی - باطری مویایل - انواع لامپ - گل مصنوعی - عینک آفتابی - سوکت کلیدی - انواع شارژر موبایل - انواع 
سی‌دی‌های بازی و برنامه ای کامپیوتری - سی دی خام و اتواع کالاهای دیگر 


اراک: خیابان دکتر حسابی طبقه فوقانی مبل صدر ۳ 


۱۲۳۲۳۱۳۵۹ 


۳۹۱ 
۳۳۳۹۹ 
TEV 
۳۳۳۰۵ 


رول کاغذ کريشه کرپ شده - لاستیک مستعمل لودر - کمریند ایمتی خودرو با متعلقات - تایر با تیوپ تراکتور - اسید سیتریک - ماشین سنگ‌ساب یا گیوتین برش سنگ (بلاکر) - گریس - کمپرسور هوا - اسید سولفوریک - تخ به رنگهای مختلف 
- رنگ کشتی - ژنراتور برق - مایع شکلات رنگ جهت روان کردن قالبهای ريخته گری فلزی - کویل اتومبیل - الکترود گرافیتی - انواع قطعات کو چک خودرو سواری - اسکوتر الکتریکی - لوله شيشه ای فیلیپس - مواد درزگیر سیلیکون - 
ورق نازک چوبی - (ورق لمینت) - آچار آلن - سرپیچ و لامپ کم مصرف - قطعات ید کی کنترولر ۷ ۳151۳1۸1105 بمارک زیمتس - باک بنزین موتورسیکلت - ورق ۷1۲ - تخته سه لایی - ژنراتور مستعمل - لیفتراک - دوک نخ - 
دانه‌های درشت سفید رنگ (پلی استایرن) - انجین موتورسیکلت - گوشی تلفن موبایل تعدادی آبدیده می باشد - آیسی - چوب جهت لنج‌سازی - الیاف - بلبرینگ - موتور سیکلت - انواع پارچه - انواع ظروف - لوازم صوتی و تصویری - 
لوازم خانگی - لامپ روشنایی - اسباب‌بازی - تلفن - دوچرخه - کفش - پوشاک - دوربین چشمی شکاری - آتاری - لوازم آرایشی ویهد اشتی - ادکلن - اسپری خوشیو کننده و کالاهای متنوع دیگر 


بتدرعباس: بلوار امام خمینی(ره) روبروی سپاه 
پاسداران 


Té 
+ ۹ 


انواع البسه - انواع کفش - انواع اسباب‌بازی - انواع پارچه - کلاهک ته لامپ - چمدان ه تکه - رینگ خودرو - بوش لاستیکی - مسواک - چینی و بلورجات - سرقیچی و ضایعات پارچه - ساعت مچی و رومیزی - فندک سیگار - 
دوربین عکاسی - ماژیک - جامدادی و انواع کالاهای دیگر 


عرصه ا اعیان سپس سانمان 
سم E TS TRG TE‏ د 7۳۳۳ سچ مزاع سید ۳ SSE N‏ 
دک رجہ ا ae‏ کس 


5 مشهد خیابان آیت الله کاشانی پلاک 7۸ مد OY‏ 


باوکالت بلاعزل و بدون تعهد به تخلیه به فروش می رسد 
از مساحت اعیان مقدار ۲۸۵ مترمریع تجاری می‌باشد و تحویل تا ابتدای سال ۸۳ انجام 


خواهد شد. 


عرصه ملک موقو فه است و خریدار توسط سازمان به اوقاف جهت انعقاد قرارداد معرفی 
خواهد شد هزینه‌ها و تخلیه به عهده خریدار است. 


TAG. 0 


۳۳۲ ۱۷ زمین عملا تفکیک نشده و فروشنده تعهد به تحویل ندارد. (تعهد سازمان وکالت بلاعزل است). 


ST 


2 


تخلیه به عهده خریدار است (تعهد سازمان نیز و کالت بلاعزل است). 


میزان مالکیت ٩.۲۰‏ ساعت مشاع از مدار ۲۳۲ ساعت میاه شش دانگ یک رشته قنات و 
مزرعه آن می‌باشد. ضمنا مساحت کل زمین مزرعه ۱۳۰ هکتار می‌باشد. تعهد فقط اعطا 
وکالت بلاعزل است و يا متصرف 


1 تان خراسان 


۳۸۷۲۲ 


a‏ م 


مرس رس ری زا شم 7 ا 
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بررسی عملکرد حساب ذخبره ارزی منناسب 
بانباز بخنهای سرمایه گذاری 


یک اقتصاددان تصریح کرد: 
حساب ذخیره ارزی نتوانست 
بطور شایسته عمل "گیل و 
پاسخگوی نیازهای بخش 
سرمایه گذاری کشور باشد. 

آرمان در مصاحبه با برنامه 
رویکرد شبکه خبر سیما افزود: 
کل گشایش اعتبارها از بهمن ۷۹ 
تا پایان مرداد امسال حدود ۲ و 
دودهم میلیارد دلار که بطور 
متوسط عملکردی حدود ۶۵ 
میلیون دلار در ماه انس که 
بسیار پائین است و اگر نظام 
بانکی مانع تراشی نمی کرد و با 
دید سازند گی و توسعه اقتصادی 
به این موضوع می‌نگریست و 
شرایط دریافت تسهیلات ارزی 
را اسان می کردند عملکرد 
صندوق به مراتب بهتر از وضع 
موجود بود. 

وی گفت: تخحصیص 
بخشم از درآمدهای نفت به 
فعالیتهای مولد اقتصادی از 
آرزوهای ملت ایران بود چون 
در گذشته نفت در خحدمت 
توسعه اقتصادی کشور نبود و 
بخش زیادی از درامدهای ناشی 
از صادرات نفت به واردات 
بخش دیگر به واردات کالاهای 
مصرفی و لوکس اختصاص 


می‌یافت.آرمان خاطرنشان کرد: 
درامد نفتی که پایان‌پذیر است و 
نمی توان برای هميشه به آن 
متکی بود بجای اينکه صرف 
اسان ات ماندگاں و 
تولیدی و باعث استقلال و 
صنعتی شدن کشور شود نباید 
صرف واردات کالاهای بعضا 
غیرضروری شود. 

ارمان حساب ذخیره ارزی 
را برغم ایرادات موجود مثبت 
ارزیابی کرد و افزود: در عربستان 
سعودی صندوقی تحت عنوان 
صندوق توسعه صنعتی عربستان 
وجود دارد که تا سقف ۵۰ 
میلیون دلار با بهره‌ای حدود 
صفر و بازپرداخت ده ساله وام 
در اختیار سرمایه گذاران قرار 
می دهد و کویت نیز بخشی از 
درامدهای خود را به صندوق 
سرمایه گذاری کویت انتقال داد 
که سرمایه گذاری گسترده‌ای در 
کویت و خارج از کویت انجام 
داده است که اکنون درامد ناشی 
از سرماهگذایهای این صندوق 
از درآمدهای ناشی از صادرات 
نفت کویت هم بیشتر است و 
دارایی های ان به حدود ۵۰۰ 
میلیارد دلار می رسد که با سود 
۵درصد سالانه ۲۵ میلیارد دلار 
سود خواهد داشت. 

این اقتصاددان اضافه کرد: 


کاهش بازار چای سریلانکا 


گرایش مردم جهان به نوشیدن قهوه بازار چای سریلانکا را با 


رکود روبرو کرده است. 


به گزارش شبکه تلویزیونی یورونیوز متداول شدن قهوه از بيست 


سال گذشته و گرایش 


به مصرف انواع 


چای مرغوب کنیا و هند 


درکاهش درآمد سرپلانکا از راه صادرات چای موثر بوده است. 
جای عمده ترین محصول صادراتی سریلانکاست و حدود یک 
میلیون نفر به کاشت این محصول مشغولند. 


برای ایجاد اشتغال 

دولت هنگ کنگ سرمایه گذاری به منظور ایجاد اشتغال را در سال 
۳ به میزان جشمکیری افزایش داده است. 

به نوشته روزنامه چاینا دیلی در اینترنت دولت منطقه‌ای هنگ کنگ 
آمسال ۶۰۰ میلیون دلار هنگ کنگ, معادل ۷۶/۹ میلیون دلار آمریکاء 
برای حل معضل بیکاری جوانان سرمایه گذاری کرده است. 

یکی از مقامات اقتصادی هنگ کنگ روز گذشته با اعلام این موضوع 
ک ll‏ 
و ار فل از اام جرال مرف ۱ ببس از هزار 


فرصت اموزش و استخدام 


برای جوانان فراهم ین اا 


وی با اشاره به ضربه شدیدی که شیوع بیماری سارس در ماه 
مارس امسال به بازار کار هنگ کک وارد کرد گفت: دولت 
هنگ کنگ در تلاش برای کاهش میزان بیکاری جوانان امسال 
تاکنون بیش از ۸۳۰۰ شغل کوتاه مدت ایجاد کرده است. 
این مشاغل با حقوق ماهانه ۴ هزار دلار هنگ کنگ» معادل ۵۱۲/۸ 
دلار امریکاء بخش های متعددی از جمله بهداشت محیطزیست. 
گردشکری؛ فعالیتهای فرهنگی و هنری را شامل می شود. 
طبق تازه ترین امار میزان بیکاری در میان جوانان ۱۵ تا ۱٩‏ سال 


در هنگ کنگ ۳۶/۸ درصد است. 


تهیه کننده: وزارت کار و 
امور احتماعی دفتر امور 
فرهنگی 

پژوهش و تحقیق: موسسه 
پژوهشی علمی فرهنگی طلیعه 
منطق 

انقلاب اسلامی مبتنی بر 


قر شنک و اقاب شار 


قر اسز از رق 


جهان بینی الهی است و انواع 
روابط فردی» اجتماعی 
اقتصادی و فرهنگی را 
برپایه های خاصی تعریف 
می کند. از این رو» نظام 
حکومتی جدید از همان آغاز با 
پرسش های متنوع و جدیدی 
روبرو شد که می بایست 
تعاریف نوینی را در همه 
زمینه های حکومتی ارائه دهد. 
انجام این مسئولیت بسیار 
سنگین قبل از همه متوجه 
زعمای فکری» علمی و 
فرهنگی اسلام شناس بود تا 
توصیف و ترسیم هرچه 

تر و روشن تر دیدگاه اسلام را 
استخراج کنند. از این رو» طی 
۳ سال عمر انقلاب» علما و 
دانشمندان اسلام شناس: فقهاء 
متفکران اسلام و دستگاههای 
مسئول تلاش‌های پژوهشی و 
ارام اارزشمندی زا کر اس 
زمینه معمول داشتند. وزارت 
کار و امور اجتماعی که حوزه 
کاری ان مباحث کار و امور 
اجتماعی است. مسئولیت خود 
را به ارتقاء سطوح معرفتی 


فر هنگ و آداب کار در قر آن کر یم 


جامعه در زمینه فرهنگ کار 
معطوف داشت و تلاش کرد تا 
علاوه بر ابعاد مختلف آن» جهره 
نورانی اسلام را در باب «کار» 
نشان دهد. یکی از این اقدامات» 
مجموعه‌ای در موضوع «کار در 


ادیان الهی» است که محورهای 
امور مطالعاتی آن از قرآن؛ 
احادیت» سيره و سنت» ادعیه 
معصومین(ع)؛ تورات» انجیل» 
دیدگاه بنیانگذار انقلاب 
اساد 
خمینی (ره) و رهبر معظم 
انقلاب اسلامی (مدظله العالی) 
توسط گروهی از فضلای حوزه 
و دانشگاه انجام شد در نهایت 
محصول این تلاش جندساله 
در ۱۵ جلد آماده گردید و 
گزارش آن به محضر مبارک 
جمعی از علمای بزرگوار تقدیم 
شد. انچه در این مجموعه مورد 
توجه است. تنها دید گاههای 
اقتصادی است که با استفاده از 
ایات قران کریم در زمینه اداب» 
رسوم و شرایط کار تهیه و تنظیم 
شده است. درد فتر اول این 
مجموعه تحقیقی پیرامون 
فرهنگ و اداب کار در قران» 
انجام گرفته که شامل هفت 


حضرت امام 


اک بتوان 
سرمایه گذاری رادر کشور فراهم 
کرد سرمایه گذاران بالقوه در 
کشور تشویق به سرمایه گذاری 
می شون 

وی ميزان استفاده از 
حساب ذخیره‌ارزی رابه علت 
ناآشنایی نظام بانکی, حاکمیت 
تفکر غیرتوسعه ای بربانکها و 
شفاف نبودن دستورالعملهای 
هيات امنا ناجیز دانست و 
تصریح کرد: از چندی پیش با 
تاسیس هیات سه نفره‌ای برای 
حل اختلافها و تشویق و 
راهنمایی بانکها میزان گشایش 
اعتبارها در تعدادی از بانکها 
افزایش یافته است اما در بعضی 
از بانکها مانند صادرات» صنعت 
ومعدن و رفاه کارگران اعمال 
مدیریت نامناسب این تحرک 
بوجود نیامده و ميزان عملکرد 
حساب دخیره ارزی بسیار 


زمینه های 


محدود است. 

وی با بیان اینکه تصمیمات 
و اقدامات مدیریت جدید بانک 
مرکزی بعلت ناآشنایی و اشراف 
کامل به واقعیتهای عملی حاکم 
بر حساب ذخیره ارزی با 
مصوبات هیات امنای حساب 
ذخیره ارزی در تناقض است 
تصریح کرد: مدیریت بانک 
مرکزی سرمایه گذاری های 
بالای ۲۵ میلیون دلار را مسدود 
و به بانکهای عامل بخشنامه 
کرد» قبل از گشایش اعتبار 
اسنادی باید تمامی طرحهای 
بالای ۲۵ میلیون دلاری را که 
قطعا طرحهای خوب و مهمی 
هستند» به اطلاع بانک مرکزی 
برسانند و اکنون بعضی این 
طرحهاپس او ۲ مام توتف در 
بانک مرکزی هنوز هیچ 
شیم در مورد آعها ااذ 
نشنده: اسث و در بعضی مواقع 
بانگ مرکری در مایت طرسم! 
نیز اظهار نظر می کند. 

وی گفت: ۲۷ طرح 
صنعتی و تولیدی به ارزش یک 
و دو دهم میلیارد دلار که توانایی 
ایجاد صدهزار شغل مستقیم و 
غیرمستقيم دارند مدتی است در 
بانک مرکزی مسدود شده است. 

آرمان موجودی صندوق 
ذخیره ارزی را بیش از ۸میلیارد 

و ۱۰۰ میلیون دلاراعلام و به 

راهکارهای استفاده بهتر از این 
صندوق اشاره کرد و گفت: فعال 
کرزفل بانکها Ea J‏ 
مرکزی مبنی براظهارنظر در 
مورد طرحهای بیش از ۲۵ 
میلیون دلار و کاهش ميزان 
اورده متقاضی در طرحهای 
بزرگ از راههای افزایش استفاده 
از حساب ذخیره ارزی است. 


فصل به این شرح ا 
حرفه‌ها و مشاغل» تشو 
به کار و کوشش و عر و 
ابادانی» توجه به کسب مال و 
نگهداری آن» رفاه و آسایش 
اتسانها فان و شرابط کار 
کارهای ممنوعه و حرام» توجه 
به کار کشاورزی و دامداری. 
دفتر چهارم این مجموعه به 
فرهنگ 0 کار در کلام امام 


علی (ع) اختصاص دارد. 
پیشوای شیعیان در دوران زندگی 
و حکومت خود توجه ویژه ای 
نسبت به کار و فعالیت داشتند و به 


سخنان ان حضرت در این زمینه 
مورد بررسی قرار گرفته است. 

فرهنگ و اداب کار در 
کلام امام رضا(ع)» عنوان یکی 
دیگر از جلدهای اين مجموعه 
است. از آنجا که ارتباط مردم 
ایران با امام رضا(ع) ارتباطی 
خاص است و قرار گرفتن 
مضجع شریف ان حضرت در 
ایران سیب شده تا ارتباط 
نزدیک مردم با آن حضرت 
بیشتر باشد» لذا استفاده از 
روایات شریف آن حضرت به 


شکل خاصی مورد نظر قرار 


0 انتغاب روش‌های پژوهش 
0 مترجم: ابراهیم جسن پور آهی‌دشنی 


کتاب حاضر که چهل و هشتمین شماره از سلسله 
انتشارات روستا و توسعه» است» در حقیقت به منزله 
درامدی بر پژوهش برای طرح‌های توسعه کوچک 
مقیاس است و به خواننده کمک می کند تا در مورد نوع 
پژوهش در این زمینه و محاسن و معایب هر یک از 


0 ۰ 

مسدوق ذخیره ارری باعث جذب و تشویق 
مایه‌گذاران شده است 

قائم مقام معاونت توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن با 
مثبت ارزیابی کردن صندوق ذخیره ارزی تصریح کرد: این صندوق 
تاثیر بسزایی در جذب سرمایه گذاران داشته است. 

صمیمی دهکردی در مصاحبه با برنامه رویکرد شبکه خبر سیما 
افزود: براساس ماده ۶قانون برنامه سوم توسعه حساب صندوق 
ذخیره ارزی بعنوان حساب مازاد درآمدهای نفتی پیش‌بینی و از سال 
۰ فعال شد. 

وی با بیان اینکه ۰ درصد موجودی این صندوق به منظور 
اعطای وام به بخش خصوصی درنظر گرفته شده است. افزود: تاکنون 
بخش صنعت و معدن کشور با عرضه ۰ طرحی که به تائید و 
تصویب بانک ها رسیده است حدود ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار 
ازاین حساب رابه خود اختصاص داده که گشایش اعتبار حدود ۴۶۰ 
طرح ان به مخ دوو نیم ماود دز وانوام شدة است اماوز ظول 
سال‌ های ۵۷ تا ۰این بخش از ۶۰۰طرح فقط سه و نیم میلیارد دلار 
جذب کرده بود. 

صمیمی دهکردی درباره عملکرد حساب ذخیره ارزی اظهار 
داشت: حساب ذخیره ارزی زمینه را برای فعالیت بخش خصوصی 
در کشور فراهم و این صندوق طرحهایی چند صد میلیون دلاری را 
وارد صحنه سرمایه گذاری کرده است که سرمایه گذاران باید حداقل 
۵ تا ۳۰ درصد این مبلغ را بعنوان آورده داشته باشند. 

صمیمی یکی از موانع و مشکلات صندوق ذخیره ارزی را تفکر 
هیات امنای این صندوق دانست و گفت: هیئت امنای صندوق ذخیره 
ارزی متشکل ازچند وزیر است که وقت زیادی برای سیاستگذاری 
مناسب برای این حساب ندارند تا در اجرا مشکلات کمتری ایجاد 
شود بنابراین اگر افرادی با وقت آزادتری برای هیثت امنای این 
حساب در نظر گرفته شود تاثیربسزایی در افزایش استفاده بخش 
خصوصی از این صندوق دارد. 


۰ 4 * 
جذب مدیران ندوین می شود 

سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران گفت: جذب مدیران در کشور روال معینی ندارد. 
مدیران تدوین و در حال اجرااست. 

«دادالله قرینی» در دومین روز کنفرانس توسعه منابع انسانی 
تصریح کرد: پرورش مدير در کشور با مشکل مواجه است و 
راهکارهای عملی در این بخش وجود ندارد. 

نخستین کنفرانس توسعه منابع انسانی که در تهران گشایش 
يافته بود» بعدازظهر یکشنبه به کار خود پایان داد. 

وی خاطرنشان کرد: در زمان حاضر در کشور آموزش 
بالابردن دانش» مهارت. اموزش رفتاری و نگرشی مدیران در 
حال انجام است 

وی خواستار بسترسازی مناسب برای فعالیت مدیران در 
زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی شد. ۱ 

یک استاد دانشگاه نیز در این کنفرانس گفت: «نوآوری» در 
مدیریت نیروی انسانی وسیله‌ای برای ظرفیت سازی نوين در 
سازمان‌ها است. 

«علی فرازمند» افزود: ظرفیت سازی نوین یکی از اهداف 
اصلی دولت ها و حکومت ها در عصر جهانی سازی اسبت: 

وی با بیان آنکه در جهانی سازی»منابع انسانی و توسعه از 
اهرم های اصلی ظرفیت سازی محسوب می شوند. گفت: باید 
فلسفه جدیدی در حکومت و دولت برای ظرفیت سازی و 
توسعه به وجود اید. 

وی با اعلام آن که نوآوری در کشور نقش اساسی در 
ظرفیت سازی دارد» گفت: ایجاد راهبرد اطلاعات دولت 
الکترونیک برای مدیریت منابع الکترونیک, رهبری بر موقعیت‌ها 
و مشاغل راهبردی و توسعه دانش راهبردی و سرمایه گذاری 
در این بخش برای نواوری در سازمان‌های کشور ضروری 
است. 

وی نقش شر کتهای دولتی در توسعه صنعتی را اساسی 
دانست و خاطرنشان کرد: در عصر خحصوصی سازی عملکرد 
دولت ها تا حدی کاهش يافته که همین شرایط توانایی نظارت 
بر بخش خصو صی را با مشکل مواجه کرده تست تاه 


قرار گرفته است. لذا از 
سخنرانیها» بحت ها و ...» 
مجموعه‌ای تحت عنوان کار و 
کارگر از دید گاه امام (قدس 
سره) ترسیم عنم که شامل بر 


گرفته است. 

در جلد دوازدهم مجموعه 
حاضرء فرهنگ و آداب کار در 
کلام امام خمینی (ره) مورد 
بررسی قرار گرفته است. در هر 
حکومت و انقلابی, توجه به امر 
اقتصاد و مسئله کار و کارگر از 
اساسی ترین بحث های ان 
است. 

پس از تلاش های بسیار 
وسیع برای برقراری نظام 
جمهوری اسلامی در ایران» 
بنیانگذار جمهوری اسلامی و 
معمار توانای ان توجهی ویژه 

ك 


لرگ , اداب کار 


کر قاع اماد سای 


به این امر داشته است. امام 
خمینی(ره) از همان روزهای 
اول حرکت خویش, توجه 
خاص خود را به امر کار و 
که از قشر کارگر داشته اند, 
جایگاهی ویژه برای ِِِِ 
برای تدوین ن این مرت 
بحث های مطرح شده در اپ 
سره) مورد استفاده قرار گرفته و 
تمام مطالبی را که درباره کار و 
ارزش کارگر. وجود داشت 
استخراج شده و مورد توجه 


۲۱ خشران. دو شخن :فصل 
می باشد. 

فرهنگ و آداب کار در کلام 
مقام معظم رهبری (مدظله العالی» 
عنوان جلد سیزدهم این 
است. انقلاب 
اسلامی» بعد از انقلاب و گذر 
از جنگ تحمیلی در صدد 
برآمد که زمینه سازندگی و 


مجمو عه 


وسازی را در مملکت 
اسلامی ایران مهیا کند. بعد از 
تامین هزینه‌ها و فراهم نمودن 
بستر آن, اساسی ترین بحث» 
مسائل کار و کارگری بود که 
باید بار سنگین سازندگی را به 
دوش می کشید. لذا از زمانی که 
سکان داری کشتی انقلاب به 
دست توانای مقام معظم رهبری 


(مدظله العالی)قرار گرفت» به امر 
فوق توجه ویژه‌ای مبذول 
گردید. از این رو نقطه نظرات 
مقام معظم رهبری در کتاب‌های 
حدیث ولایت در موضوع کار و 

کارگری جمع آوری شد و به 
عنوان یک موضوع مشخص و 
کاربردی مدنظر قرار گرفت. در 
این مجموعه بسیار نفیس 
دید گاههای رهبر انقلاب در این 
موضوع خاص مورد مداقه قرار 
گرفته است. 


تلاش شده تا به جای ارائه همه روش های ممکن به 
مجموعه کوجکی از روش ها پرداخته شود که کارا 
انها به اثبات رسیده است 
این کتاب که در چهار فصل ضمن شناسایی 
ضرورت ها انتظارات و محدودیت‌های پژوهش مسائل 
راهبردی در برنامه ریزی پروهس منطقی حبطه 


نگاهی به وضعیت و مشکلات تولید خوراک دام. طیور و آبزیان 


۳ 


سرویس اقتصادی: نیاز 
روزافزون جوامع بشری برای 
حیوانی را دن کشوزر افوایش 
داده و در این ميان برای 
بخصوص طی دهه اخیر 
ترش فعالیت‌های زیربخش 
دام» طیور و ابزیان از اهمیتی 
دوچندان برخوردار شك تاه 

روند تغییرات ایجاد شده 
در سیستم بهره‌برداری از منایع 
و Yl‏ رفتن تقاضا براع 
محصولات مختلف کشاورزی 
وضعیت دامداری رانیز تحت 
تأثیر قرار داده است. چنانکه به 
گفته دست اندرکاران علیرغم 
پیشرفت های روزافزون» 
محدودیت های مختلف در 
زیربخش دام و طیور سبب 
شده روند افزايش محصولات 


پروتئینی با منشاء دامی 
روزبه روز با مشکلات و موانع 
بیشتری روبرو باشد که از جمله 
مهمترین آن‌هاء موضوع تغذیه 
است. 

در مناطق پرباران که از 
مراتغ غنی برخوردارند تغذیه 
دام ها از یک توازن نسبی 
برخوردار است. همچنین در 
کشورهای 
به کار گیری 


پیشرفته با 
تکنولوژی» 
جیره‌های غذایی متوازن تهیه 
وبه دام ها داده می شود که این 
امر سبب بازده بالا و قیمت 
تمام شده پایین تولیدات دامی 
می شو د؛ این درحالی است که 
صنعت دامپروری در ایران با 
محدودیت نسبتاً شدید منابع 
خوراک دام مرغوب 
روبروست. 

دست اندر کاران معتقدند: 
یکی از معضلاتی که در بخش 
دامپروری و بخصوص در 
سیستم های دامپروری خرده‌پا 
وجود دارد و چه بسا دامداران 
حتی آن رابه عنوان یک معضل 
جدی نمی شناسند. عدم تغذیه 
ا برایباسن اصول 
ا ارت غذایی آنهاست. 

به این نکته باید اشاره 
داشت: با وحودی که درحال 
حاضر تغذیه ۶۰ تا ۷١‏ درصد 
قیمت تمام شده محصولات 
تولیدی را در زیربخش دام و 
طیور به خود اختصاص داده 
است. اما به نظر می رسد این 
موضوع از اولویت و پایداری 
لازم برخوردار نیست؛ چنانکه 
سال هاست بخش کشاورزی 
به دلائل مختلف هر ساله 
میلیون ها تن ضایعات ازجمله 
کاه» کلش غلات و دیگر بقایای 
محصولات زراعی درمراحل 
مختلف کاشت. داشت و 
برداشت روبرو است که 
می اران بای سازی اھا پار 
خوبی را برای تامین منابع 
خوراک دام و طیور فراهم کرد 
که البته متاسفانه هم اکنون 
هیچگونه کاربردی نداشته و یا 
به دلیل ارزش غذایی کم. 
حجم استفاده از آنها در جیره 
دام‌ها محدود است. 

اگرچه باید اذعان داشت 
صنعت دامپروری با توجه به 
امکانات نسبتاًوسیع خود ودر 
راستای تامین حلقه های 
مفقوده برای استفاده بهینه از 
منابع موجود طى نيم قرن 
گذشته سرمایه گذاری های 
زیادی را درخحصوص تغذیه و 
خوراک دام» طیور و آبزیان 
انجام داده که همه آنهاء » منجر به 
حصول روش‌های نوين فرآیند 
خوراک» اصلاح و بهبود 
جیره‌های غذایی» کاربرد 
فراورده‌های فرعی جدید و 
افزودن مکمل های معدنی» 
ویتامین‌ها و اسیدهای امینه به 
جیره غذایی شده است. 

با این وجود به گفته 
کارشناسان اگرچه در حال 
اضر کر کب ولد 
مواد خوراکی» مکمل و مواد 


افزودنی مشغول هستند, اما 


هنوز مو ضوع تغل ډه با 
حالش های فراوانی 
روبروست. 


دکتر کمالی رئیس موسسه 
علیرغم تامین سالانه ۵۰۰ تا 
۰ میلیون تن مواد کنسانتره 
ذرت» سویا و سایر مواد 
علوفه‌ای هنوز نتوانسته ایم نیاز 
کامل غذایی ۱۲۰ میلیون واحد 
دامی کشور را که در حقیقت 
سرمایه ملی 
می شوند. تامین کنیم که این 
موضوع در کنار ضریب تبدیل 
بالاء افت وزن لاشه. گرانی 
نهاده های مورد نیاز و .. 
وم تواند تاثیرات ی 
چشمگیری بر برایند تولید 
بگذارد. 

وی می گوید: درحال 
حاضر مواد تغذیه‌ای دام و طیور 
تنها ۷۵ درصد نیازهای این 


مجسو بت 


زیربخش راتامین کرده و همین 
امر پایداری تولیدات رادر این 
صنعت متزلزل کرده است؛ این 
درحالی است که یک مطالعه 
انجام شده نشان می دهد آنچه 
به عنوان مواد ضور اکن وره 
استفاده دام و طيور قرار 
می گیرد» از زمان برداشت از 
مزرعه تا در جریان نقل و انتقال, 
حفظ و نگهداری, فرآیند و 
نحوه مدیریت دچار تغییرات 
کمی و کیفی شده و در نهایت 
کاهش ارزش غذایی رابه دنبال 
دارد؛ اگر جه در این ميان نقش 
واحدهای تولید خوراک دام و 
طیور را در جهت دستیابی به 
روش های استفاده بهینه از 
منابع طی نیم قرن گذشته 
نمی توان نادیده گرفت اما به 
نظر می رسد به دلیل عوامل 
گوناگون هنوز نتوانسته جایگاه 
واقعی خود را بیابد. 

کنکاش ها تا( می دهد 
بخشی از واقعیات موجود 
ناشی از اثرات سوء ناشی از 
شرایط خاص دهه ۶۰است که 
تنگناها و 
محد‌ودیت های اقتصادی 


با تو جه به 


ی 
این زمینه به دنبال داشت که 
در کنار آن تخصیص یارانه به 
سویا به عنوان مواد اولیه 
خوراک دام زمینه ایجاد بازار 
دوگانه و در نهایت بی توجهی 
به رعایت استانداردها رافرا 
را ردهارافراهم 
کرد. 

وجود چنین زمینه هایی در 
کنار نبود فرهنگ استفاده از 
خوراک کنسانتره و اتکا به 
تولید کنندگان خودشان به تهیه 
مواد مورد نیاز خوراک دام های 
خود مبادرت ورزند که این امر 
نیز باعث پایین آوردن کیفیت 
تولیدات آنها از یک سو و 
افزايش هزینه های تولید از 
سوی دیگر شده است. 

عباس شریعت مدیرعامل 
انجمن هماهنگی کار خانجات 
خوراک دام و طیور می گوید: 
حجم تولید فعلی واحدهای 
تولید خوراک دام و طیور بالغ 
بر 6۵ لرن قن است. که از 
اين ميزان فقط ۰ تا ۱۵ درصد 
ان به سرت ارپ وماق 
با استاندارد تولید می شود. 

باید خاطرنشان کرد: در 
حال حاضر بیشتر کار حانجات 
فاقد تکنولوژی روز بوده و به 
همین دلیل تولیدات انها با 
استفاده از روشهای قدیمی 
موجپ پایین امدن کیفیت 
خوراک تولیدی انها و دامن 
زدن به جو بی اعتمادی 
تولید کنند گان دامی ده 
تولیداتشان می شود. 

البته بايد گفت: هرگونه 
تحرکی در جهت افزایش 
کیفیت 
سرمایه گذاری‌های زیادی 
شرکت هماهنگی کارخانجات 
خوراک دام و طیور در این 


و رسیدن به 


تغذ به مطلو ب. کلید رونق دامیروری 


علی اکر فارسی 


خحصوص می گوید: ایجاد هر 
میلیارد ريال سرمایه گذاری 
است؛ این در حالی است که 
واحدهای فعلی همچنان با 
مشکل زیادی روبرو هستند که 
اولیه تولید خوراک و فروش 
مدت دار آن به تولید کنندگان 
دامی است.در کنار این موضوع 
بايد به بالا بودن قیمت نهاده 
های دامی ذز نیزاشاره کرد که اين 
مه تامین بخشی ازمواداولید 
از طریق واردات و همچنین 
محد‌ود بودن مواد مصرفی 
داخلی برای تهیه خوراک دام 
و طیور و ابزیان است. 

به گفته شریعت» در حال 
حاضر تنها از ۱۰ تا ۱۵ ماده برای 


تهیه خوراک دام استفاده 
می شود که این امر موجب 
وابستگی شدید واحدهای 
تولیدی به این مواد شده است» 
در حالی که وجود میلیونها تن 
ضایعات ب کشاووزی 
می‌تواند علاوه بر تنوع بخشی 
به منابع خوراک دام و طیورء 
زمینه های موفقیت واحدهای 
تولید را در جهت ارتقاء کیفیت 
تغذیه مناسب فراهم اگند: 
البته باند. اشاره داشت: 
تاکنون قدم های خوبی در 
جهت استفاده از اینگونه 
ضایعات برداشته شده به 
طوری که رئيس موسسه 
تحقیقات علوم دامی از انجام 
تحقیقات در زمینه استفاده از 
تفاله گوجه فرنگی» سرشاخه 
نیشکر و خرما «وپیت وباگاس» 
برای جایگزینی مواد اولیه 
1 
ی گوید: برخی از این 
رن در مر حله 
الگوسازی و مرحله صنعتی 
برای تولید انبوه هستند که با به 
نتیجه رسیدن این طرحهاء 
حجم عظیمی از مواد غذایی با 
ارزش در تغذیه دام و طیور و 
ابزیان در دسترس 
تولید کنند گان قزار می کب قه 
به هر صورت. از آنجایی 
که هر گونه موفقیتی در تامین 
تغذیه مناسب دام و طیور و در 
نهایت افزايش تولید در گرو 
اعتماد تولید کنند گان به حوراک 
تولیدی اینگونه صنایم است؛ 
ازاین رو کارشناسان معتقدند. 
رعایت استاندارد ها در کنار 
انوع بخشی به تولیدات 
ہی رانك کید ووا من 
پیش صنعت دامپروری باشد. 
در حال حاضر حدود 
یکصد استاندارد در زمینه 
خوراک دام» طیور آبزیان وجود 
دارد که از این تعداد تنها 
واردات این مواد به لحاظ 
عاری بودن از سم 
«مایکوت و کسین» و همچنین 
ولا چا وار دق کاس 
فسفات جزو استانداردهای 
اجباری است. 
سید ابریشمی رئیس 
موسسه استاندارد و تحقیقات 
صنعتی می گوید: با توجه به 
اينکه اینگونه تولیدات ارتباط 
مستقیمی با سلامت و بهداشت 
جامعه دارد از این رو رعایت 
استانداردها بر این تولیدات از 
اهمیت زیادی برخوردار است. 
در عین حال استفاده از اینگونه 
تولیدات در بازدهی 
محصولات نیز تاثیر فراوانی 
دارد. 
اشاره به این نکته ضروری 
است که رعایت استانداردها 
افزایش اطمینان 
تولیدکنندگان دامی به اینگونه 
تولیدات رانیز فراهم کرده که 
این امر در نهایت باعث کاهش 
هزینه تمام شده محصولات 
پروتئینی از یک طرف و 
بکارگیری ظرفیت های خالی و 
افزایش تولید صنایع خوراک دام 
و طیور از سوی دیگر خواهد شد. 


ژزممنه 


روش‌های پژوهش و مسائل کلی تاءثیر گذار بر اکثر 
روش های پژوهش را مورد بررسی قرار می دهد. 
دست اند رکاران توسعه روستایی را با معیارهای انتخاب 
شیوه پژوهش» چگونگی تصمیم گیری درباره اطلاعات 
مورد نیاز و روش‌های کسب آنها آشنا ساخته و به آنها 
مک میدها ی راجر جر حه طرج های توسعه 


4 
saba @ bahman group.com احد فرامرزقراملکی‎ 


و با وجود آن» اخلاق شغلی نیز تحقق می یابد و با فقدانش 
احا در زندگی کی نیز زنگ می‌بازد. 

آنچه گذشت 

3 - آدمی در رفتارهای اختیاری خویش دارای مسئولیت است. 

مسئولیتها بر سه قسم کیفری» حقوقی و اخلاقی قابل تقسیم 

۳-مسئولیت های اخلاقی دارای سطوح مختلف مسئولیت های 
اخلاقی در زندگی فردی شخصی » زندگی فردی شغلی. حیات 
سازمان و حیات ملی و جهانی است. 

۴-همان گونه که افراد به عنوان اشخاص حقیقی مسئول هستندء 
بنگاه ها نیز به عنوان شخصیت حقوقی مسئولیت دارند. 

۵- مسئولیتهای احلاقی بنگاه در قبال محیط را احلاق حرفه‌ای 
می‌دانیم و آن مسئولیتهای اخلاقی فرد در شغل را نیز شامل می گردد. 

۶ اخلاق حرفه‌ای در مفهوم نوین ان بر اصل (محبط حق دارد 
و سازمان تکلیف» بنا نهاده شده است. 


فصل چهارم 
اخلاق حرفه ای به منز له دانش 

طرح مسأله 

ا ن سرتهبهضوان م ای اک تماق 
اخلاق فردی و شغلی» به روابط عینی ناظر است و متضمن 
رهنمودهای عملی و کاربردی می باشد. وقتی در محافل علمی از 
اخلاق حرفه ای سخن می گوئیم» علاوه بر اخلاق مؤسسات 
اموزشی و پژهشی ء معنای دیگری نیز در میان می آید: شاخه ای از 
یک رشته و دانش که متضمن مباحث نظری است. 

تأکید روزافزون بر احلاق حرفه‌ای در بنگاه‌ها و سازمانهای 
دولتی و بخش خصوصی در جوامع صنعتی نیازهای پژوهشی و 
مطالعاتی فراوانی رابه میان اورده است. این نبازها بدون برنامه‌های 
پژوهشی نظام مند قابل پاسخ نیستند. همین امر مراکز دانشگاهی 
را در کشورهای صنعتی به توسعه دانش اخلاق و تخصیص 
دوره‌های تحصیلی اخحلاق حرفه‌ای سوق داده است. در جوامعی 
چون کشور ماء » احلاق حرفه‌ای نه در سطح بنگاه‌ها و سازمانها 
تولد یافته و نه در مراکز دانشگاهی و حوزوی توسعه پیدا کرده 
امست. این اچرائ تلح را نعوافلی اس دلایلی: 

یکی از مهمترین عوامل آن فقدان ارتباط اثربخش بین مدیریت 
در عمل با محافل علمی است. مدیران به دلیل فقدان یا نقصان 
دغدغه های اخلاقی در حرفه, با مسایل اخلاقی در حرفه خود 
مواجهه‌ی جدی ندارند و لذا برای حل مسایل اخلاقی بنگاه‌ها 
خوددرمانی کرده و دست نیاز به دانشگاه و حوزه دراز نمی کنند 
و در نتیجه کسانی که در باب اخلاق می نویسند یا مسایل عام» 
کلی و عامیانه را مطرح می کنند و جز نصایح و مواعظ کلی 
فردگرایانه سخنی در خصوص مسایل عینی و مبتلا به بنگاه‌ها 
نمی گویند و یا به طرح مسايل فلسفی اخلاق می پردازند. این 
واقعیت تلخ انگیزه هی پرداختن نگارنده به چیستی اخلاق حرفه‌ای 
به منزله دانش را اشکار می سازد.۱ 

پرسش این است که اخلاق حرفه‌ای به عنوان شاخه‌ای از 
دانش اخلاق چه هویت و ویژگیهایی دارد. یکی از روشهای 
مفهوم سازی از دانشها بیان هدف آنها است (تعریف غایی). در 
اینجا از طریق بیان انتظارات و توقعات از اخلاق حرفه‌ای به منزله 
دانش, آن را تعریف می کنیم . تعریف موضوعی آن از مباحث سابق 
به دست امد: : دانشی که به تبیین روشمند مسایل اخلاقی بنگاه‌ها 
و سازمانها می پردازد. . اهداف احلاق حرفه ای به عنوان شاخه‌ای از 
علوم چیست ؟ از ان چه انتظاراتی می رود؟ دید گاه خود را در 


حصوص توقع خود از دانش اخحلاق حرفه‌ای در جدول 89 6۳ 


aaa mna tara یمیت وج ور‎ 
ق ەة‎ HHT me 
ق‎ 
۰۰ rh a 
اتتام‎ r reer E 


چب ۸ 111۱ ب ي ب ب ا 


× جدول (۱-۴) انتظاراتی 
داریم ۱ ۲ 

دانش اخلاق حرفه‌ای برای برآوردن آن توقعات چه ویژگیهای 
معرفتی را باید دارا باشد؟ کارآیی و اثربخشی پژوهش ها در دانش 
احلاق حرفه‌ ای مرهون جه ویژگیهای معرفتی است؟ تصور خود 
رادر جدول (۲-۴) ترسیم کنید. 


که ایتک از دانش اخلاق حرفه ای 


آرمان اخلاق حرفه‌ای 

رسالت اعلاق حرفه‌ای به منزله دانش و آرمان عمده آن حل 
مسایل اغلاقی بنگاهها ز تین تعهدات و مسفریتهای اخلاقی 
سازمانها است. بنگاه ها در شناعت تعهدات اخلاقی خود در قبال 
محیط و نیز تشخیص و حل مسایل اخلاقی در کسب و کار محتاج 
دانش تخصصی معینی هستند و این ¿ دانش همان اخلاق حرفه‌ای 
است. برای رسیدن به این آرمان» چند هدف باید به دست بیاید. 
تخت آنها توقع صاحبان حرف و مشاغل از دانشمندان 

یک - ارائه ملاک نهایی ارزش‌ها 

توصیف اخلاقی به معنای ارزش داوری در رفتار ادمی است 
شایسته است و بدون فراخوان زشت و ناشایست می باشد. شاخحص 
اخلاق در این داوری» عدالت است. به عبارت دیگر اگر استدلال 
ارزش داوری را مطالبه تأمل کنیمء دلیل آن عدالت است. صورت 
منطقی استدلال چنین است. 

استخدام با فراخوان عمومی 
اخحلاقی). 

زیرا عادلانه است و عدالت اخلاقاً خوب است )استدلال 
مبتنی بر شاخص اخلاقی). 


احلاقاً خوب است (داوری 


ادامه دارد 


اطزایات 


سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۸۲ ۲ رمضان ۲۸-۱۴۲۴ اکتبر ۲۰۰۳ - شماره ۲۲۹۰۶ 


فیزیک سوم (تجربی ) 


۱-سه ذره با بارهای الکتریکی ۵۳ /۲ = ۰۱ و۱6 = ۴۱۹ = ۰ در نقطه های ۸و 8 و 
€ مطابق شکل ثابت شده اند . نیروی الکتریکی وارد بر 0 هند نیوتن است؟ 


(BC = rem, AC = ء#em)‎ ۹۰ 0 


A ۲۵ ۲۳‏ 
۳۲ ۶۵ 
۶ ۱۱۵ 
۲-در شکل مقابل اگر اندازه ی میدان الکتریکی حاصل از بارهای ,4,۱۵ در راس قائم به ترتیب ,۴ ٤,,‏ 


E 9‏ 
باشد . آن گاه - کدام است ؟ کرت 


qı 


(۳ 


q rC 3 


۳- در شکل مقابل اگر | ٩,‏ |<| ,4 | باشد.در مورد رابطه‌ی بین ,ر۴ ( بزرگی نیرویی که ٩,‏ به ,4 
وارد می کند ) و ,ر] ( بزرگی نیرویی که ,1 به ,4 وارد می کند. ) کدام گزینه صمیم است؟ 
Fy, > Fry (‏ 
Fy, <Fry, (Y‏ 
Fy, > ۳ (۳‏ 
)٤‏ بستگی به نوع بارها دارد. 
۴-در شکل زیر نیروی الکتریکی وارد بر ذره ی باردار واقع در رس زاویه ی قائمه کدام است ؟ 
6-۲ 


۲۳ 


Ae 


۴۱۸ FCm 

۵-اندازه و جهت میدان الکتریکی بار ذره ای uC‏ در نقطه‌ی 1۷ به فاصله‌ی ۱۳ ۲ از این بار کدام 
گزینه است ؟ 

flax (‏ نیوتن برکولن و > 

۲ ۲/۵۱۰ نیوتن برکولن و > 

۳) 4 ۴/۵۸۱۰ نیوتن برکولن و ج 

6 4 ۴/۵۸۱۰ نیوتن برکولن و ج 
دو گلوله به جرم‌های ۳۳و ۳12 که ,۳۳ < ۳۳2 دارای بارهای‌هم‌نام :و و ٩2‏ می‌باشند که 41 < 2¶ 
و توسط نخ‌های عایق هم طولی به یک نقطه از سقف آویزان هستندء کدام شکل زیر نموه‌ی قرار گرفتن 
آن‌ها را در هالت تعادل درست نمایش می‌دهد؟ 

(۳ 0 


(۳ 
۱ ۱ 0] 8 0 
mM, IM, 
m 
Mm, ۲ my 


٤‏ ) بسته به شرایط هر سه گزینه ممکن است 


۷-دو بار نقطه‌ای به فاصله‌ی معینی از هم واقع‌اند فاصله ی آن ها را چند برابر کنیم تا نیروی کولنی بین 
آن ها به 7۲۵ مقدار اولیّه برسد > 


۲0 ۳ م 
۳ ۴ 


کانون فرهنکی آموزس له 
(قلم‌چی) 


۸- یک جسم باردار .جسم سبکی را ابتدا جذب و سپس دفع کرده است .پدیده‌ی دفع به دلیل : 


۱) القای بار الکتریکی در جسم سبک است . 
۲) رسانایی جسم سبک است . 


۳ اتال باو به جسم سیک است.. 
ع) نارسانایی جسم سبک است . 


ان دازه‌ی میدان الکتریکی با ر ذره ای ٩‏ + در نقهای به فاصل»ه ی ۱۲ میی مت از آن 


برابر ۲/2 ۴/۵<۱۰ است . اندازه‌ی بار الکتریکی چند میکرو کولن است ؟ 


۲/۵ (€ ۲ (۳ ° (۲ < )١ 


۰- در یک لوله‌ی شیشه‌ای قائم دو گلوله‌ی سبک ۸ ,8 به جرم 14/4 قرار دارند. بار الکتریکی هر 
گلوله ۳۲ ۰/۲ است . اگر از اصطکاک و آثار الکتریکی شیشه صرف نظر شود‌گلوله‌ها در چه فاصله ای از 


یک دیگر قرار می گیرند > 


acm 0 
۱۰ ecm ۲ 
۱۵ cm ۳ 


۲۰۵ )۶ 


تنظیم کننده: 


فرقانی فر - رضوانی فر 


پاسخ فیزیک سوم (تجربی ) 


۱- کزین‌ی «» 
نیرویی که بر 5 وارد می‌شود. برآیند دو نیرویی است که از طرف 4۱ و 42 بر آن وارد می‌شود. برای 
محاسبه‌ی این نیرو» نیرویی را که هر یک از بارهای 4۱ و 42 در غیاب دیگری بر 5 وارد می‌کند. 
محاسبه می‌کنیم. نیروی الکتریکی وارد بر 45 برآیند این دو نیرو است. 

2 تابن 


2 
r 


9/۵ ۴ 
۲۱-2 0 4 
36x107 


-6 -6 
9 Ix10 ۷/0 
F23 = 9x10 
4x10 


Fr = F23 — Fg = 6N 


رانشی 25۳۷ = 


۲- گزینه‌ی «۲» 
اگر طول وتر مثلث را × بنامیم خواهيم داشت: 


4101 
و ا 2۳ 
E2 4kq2 3q E,‏ 
7 
۹ 
۳- گزینه‌ی «۳۲» 
نیرو های الکتریکی که دو ذره‌ی باردار به یک دیگر وارد می کنند. هم اندازه و در جهت های مخالف یکدیگرند. 
( طبق قانون سوم نیوتن) 
۴- گزینه‌ی «۲» 
نیروی بین ۸ 18:0 رانشی و بين 6:0۸ ربایشی است. 
رک ری 
2 1 ب 2-۱۳۱۰ Fp‏ 
(rx '‏ 
ی 9 
N‏ 2۶۰ 1 وب xa‏ 29۱۰ بت Fog‏ 


(rir x ۳ 7 


+ 


نیروهای ۹ 1۳ در شکا نشان داده شده اند. این دو نیرو بر یک دیگر عمودند و FT‏ برآیند آن ها است . 
داریم : = چ وخ چ 
رم Fr = ۲+2 => Fy = 6400 + 3600=100N‏ 


۵- گزینه‌ی «۲» 
س 
#4 - 
Xe F۴ 8‏ 
—)=fF/ax1° N/C‏ 
۱۰ 
جهت میدان ٤‏ هم جهت نیروبی است که بر بار + در نقطه‌ی ]۷ وارد می شود. 
۶- گزینه‌ی «۳» 
نیرویی که دو گلوله به هم اعمال می کنند. به حاصل ضرب بارها بستکی دارد که با هم برابرند. هر گلوله 
تحت اثر سه نیروی کشش نخ» وزن و نیروی الکترواستا تیک قرار دارد. در شرایط تعادل می‌توان نوشت: 
F‏ 
tan 0<-‏ 
118 
یعنی © (زاویه ای که نخ با امتداد قائم می سازد) با جرم نسبت عکس دارد. چون ,1۵ < ,۳0 
پس ۵ < ,0 . 
۷- گزینه‌ی «۱» 
Fı‏ 


r 9‏ 
2= ود ج 4 - ۶ر( لت ج 
F2 Fry‏ 


۸- گزینه‌ی «» 
می‌دانيم که در پدیده‌ی القا فقط جاذبه تعریف می‌شود و به وجود می‌آید نه دافعه و اگر دو جسم هم بار شوند 
یک دیگر را دفع می‌کنند. پس به دلیل انتقال بار از یک جسم باردار به جسم سبک دو جسم دارای یک نوع 
بار الکتریکی شده و یک دیگر را دفع می کنند. 
9- گزینه‌ی «» 
Exrُ 4/5x10 x(2x 103) ;‏ 
n 2x10 °C = 1C‏ = - و د E=k‏ 
r k 9x10‏ 

۰ع- گزینه‌ی «ا» 
وقتی تعادل برقرار می‌شود که برآیند نیروهای وارد بر گلوله‌ی بالایی تحت اثر دو نیرو» یکی وزن و دیگری 
الکترواستا تیک قرار دارد. بایستی برآیند این دو نیرو صفر شود. یعنی داشته باشیم: 


2 9 
1 : 9x10 

×10 ×2 /0= | ۾ = × جد عم = ا جد عص = F‏ 
x 118‏ 


= -- 10 = 0 
(14/4x10°)x10 20 


۰-۱ در هرکت دو بعدی ,بردار سرعت متوسط هموا(۰.۰۰۰۰۰۵. 
۱) بر بردار تغییر مکان عمود است. ۲ با بردار تغییر مکان هم جهت است. 


۳) بر بردار شتاب متوسط عمود است. )٤‏ با بردار شتاب متوسط هم جهت است. 


۲- گلوله کوچکی از بالای ساختمانی در شرایط خلاء رها می‌شود. وقتی در ارتفاع ۲۰ متری از سطع زمین 


10 10 
قرار دارد. سرعتش =5 است. ارتفاع ساختمان چند متر است؟ ( ۰ < 8 ) 
5 5 


۱/۳۹ ۵ (F 1۸/۷ (Y ۲۰0 


۳- جسمی که روی صفهه‌ی 0۱ هرکت می کند در لحظه‌ی 0 = ٤‏ در مکان (5/)7-- 7 ودر 
لحظه‌ی (265 = ر٤‏ در مکان jm)‏ 3 + ]یه = 7 است. بزرگی سرعت متوسط جسم بین دو 


لحظه‌ی ) ور] چند متر بر ثانیه است ؟ 


1 ۷۳ ۱۰۲ - 3+40 


ع- معادله‌ی حرکت جسمی در ٩1‏ به صورت 2۳۳ + /16) +8127 = 7 است.بزرگی سرعت جسم در 


10 
لمظه‌ی :1 = / چند س است؟ 
5 


(E (۳ ۱3۲ 16/20 


۵- معادله‌های هرکت جسمی در صفحه‌یره× در 51 به صورت =-٤‏ × و *56 = ۷ است.شتاب 


جسم کدام است؟ 


رمک ۹۱0۲ 6۱0۳ 6106 


سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۸۲ ۲ رمضان ۱۳۲۳ ۲۸ اکتبر ۲۰۰۳ - شماره ۲۲۹۰۶ 


-٦‏ از بالای برجی گلوله کوچکی در امتداد قائم به سمت بالا پرتاب می شود. ۲ ثانیه بعد گلوله به نقطه 
پرتاب اولیه بازگشته و ۲ ثانیه بعد از این در پای برچ به زمین می رسد. اگر و ,10 <ع و 
مقادمت هوا ناچیز باشد. ارتفاع برچ چند متر است؟ 

3 «۳ 20 ۸۰0 

۷ وقتی یک دسته پرتو نور واگرا به آینه‌ی تختی می تابد . کدام گزینه در مورد پرتوهای بازتابش و نوع 
تصویر صمیم است؟ 

۱)واگرا - حقیقی )٤‏ همگرا - مجازی 


۲) همگرا -حقیقی ‏ ۴ واگرا -مجازی 


۸ جسمی را در چند سانتی متری از یک آینه‌ی محدب قرار دهیم که طول تصویر آن طول جسم 
باشد؟ (شعاع آینه برابر 200۳ است .) 
0 ۰- د > €( ۳۰ 
۹- اکر جسم حقیقی ری محور اصلی از مجاورت آینه‌ی مقعر تا فاصله های دور از مرکز آینه هرکت کند. 
اندازه‌ی طول تصویر : 
۲) همواره کم می شود . 
)٤‏ اول زیاد و سپس کم می‌شود . 


) همواره زیاد می شود . 
۳) اول کم و سپس زیاد می‌شود . 
۰ شیئی به خاصله‌ی ۳۰ سانتی‌متر از یک آینه‌ی کاو (مقعر) قرار دارد. اگرطول تصویر با طول شیء 
برابر باشد. شعاع آینه چند سانتی متر است ؟ 


۳۰ ۱۰0۲ ۱۰0 


فرقانی فر - رضوانی فر 


۱- گزینه‌ید۲» سطح دشواری از نظر سه استاد(متوسط) 
از رابطه‌ی سرعت متوسط می توان نوشت: 
و چون 0 < ۸۲ است پس بردار سرعت متوسط هم جهت با بردار تغییر مکان جسم است. 
۲- گزینه‌ی «» v2 ۷2 - êx Ay‏ 
2x10XAy‏ =25-0 


5 = ۸ ج 
Ay + 20= 1/ 25+ 20- 5‏ = ۲ ساختمان 


۳- گزینه‌ی«» سطح دشواری از نظر سه استاد(متوسط) 


ج 


Ar‏ > ج 
سرعت متوسط از رابطه‌ی ین محاسبه می شود. نخست جا به جایی یعنی ۸۲ را حساب 


س 


Ar = می‌کنيم: 7 ار‎ 
Ar =-6i+3j-(-5j) =6 + 8j 


حال با استفاده از رابطه‌ی سرعت متوسط می توان نوشت: 


ب بر 6+87 7 
( 47 و .۷ ۲ بت 
1 2 


و اندازه‌ی سرعت متوسط برابر است با: 


۴- گزینه‌ی«۱» سطح دشواری از نظر سه استاد(ساده) 
می‌دانيم که سرعت لحظه‌ای مشتق بردار مکان ذره‌ی متحرک نسبت به زمان است.پس: 


7-47-16 +16 
dt 


سب 


۲ -16<*1 +167 


(۱ +161 = 162+ 2۰162 7¬ 72+ ۲-۷۶ ج 


6ک 
3 


اگر در رابطه‌ی فوق 15 = را قرار دهیم داریم: 


هه 


تشریح گزینه‌های نادرست: 
اگر گزینه‌ی «۲» را انتخاب کرده‌اید دچار این اشتباه شده‌اید که از پ۷ و Vy‏ میانگین گرفته‌اید: 


111 

1 16 

2 5 

اگر گزینه‌ی «۲» را انتخاب کرده‌اید. 18 <] را به اشتباه در رابطه‌ی مکان - زمان جایگزین نموده‌اید. 
=8x 1010» 1+ 2«( 26‏ ۷ 

اگر گزینه‌ی«ع» را انتخاب کرده‌اید دچار اشتباه محاسباتی زیر شده‌اید: 


16۳+ 216 ۲ ج 16 + /16- ۷ 
از 


۵- گزینه‌ی(۲» سطح دشواری از نظر سه استاد(متوسط) 
dF ۱‏ > ۱ 
ستاب را می توان از رابطه‌ی SE‏ 2 به‌دست آورد. 
dt‏ 
پس بردار مکان متحرک را بر حسب زمان می‌توان چنین نوشت: 


502 + دوع نز > رز ویر r‏ 
حال با دوبار مشتق گیری از ۳ بر حسب زمان شتاب جسم را به دست می آوریم: 
و dr‏ و > dr‏ 
6+10 = == و , 10 +31 = — 
dt dt‏ 
۶- گزینه‌ی «۲» 


2۳ ۲8 
TE =10m/s 


1 
0 2< 10<2- 2-5۱27 ر ج ,7+ ا 


مطابق شکل وقتی یک دسته پرتو واگرا به آینه‌ی تختی بتابد » با توجه‌به 
قوانین بازتابش نور پرتوهای باز تابش نیز واگرا بوده و امتداد این پرتوها 
تصویر مجازی در پشت آینه تشکیل می دهند . 


نکات مهم درسی: 

آینه‌ی تخت پرتو واگرای تابیده به خود را به صورت واگرا و پرتو هم گرای تابیده را به صورت هم گرا 
باز تاب می کند . بنابراین اگر پرتو های باز تاب واگرا باشند تصویر مجازی و اگر هم گرا باشند تصویر 
حقیقی است . در شکل رسم شده در جواب تست پر توهای تابش واگرا به صورت واگرا باز تاب شده‌اند 
و تصویر مجازی در 8 تشکیل شده است . حال اگر جهت پرتوهای نور را عوض کنیم 

تصویر حقیقی تشکیل می شود مانند شکل مقابل: 


۸- گزینه‌ی »٤«‏ سطح دشواری از نظر طراح (ساده) بعد از استانداردسازی (0۵/) 


| 


=| 
1 


۳3 


گزینه ی<۱»: 


گزینه ی«۲»: 


گزینه ی«۳»: 


سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۸۲ ۲ رمضان ۱۳۲۴ ۲۸ اکتبر ۲۰۰۳ - شماره ۲۲۹۰۶ 


۹- گزینه‌ی «۶» سطح دشواری : از نظر طراح (ساده) بعد از استاندارد سازی ( ساده ٤۷‏ ) 
با توجه به شکل تصویرهای مختلف در کتاب درسی متوجه می شویم که از آینه تا کانون اصلی طول 
تصویر افزایش يافته و در روی کانون به حداکثر می رسد و اگر از کانون دور نسویم طول تصویر 
کاهش بافته و به حداقل مقدار خود می رسد. 
تشریح گزینه های نادرست : 
گزینه‌ی ۱ : شاید به علت این که به طرف کانون حرکت می کنیم این گزینه را انتخاب کرده اید . 
گزینه‌ی ۲ : شاید با توجه رابطه m=‏ که اگر 0 در حال افزایش باشد همواره 7 کم می سود 

۳ 
دچاراشتباه نسده‌اید ولی باید توجه کنید که این در حالتی است که مقدار ٩‏ ثابت بماند . 
گزینه‌ی ۳ : شاید به تغییرات طول تصویر نسبت به جسم توجه کرده اید که از ۴ تا ۰۰ طول تصویر 


می تواند بزرگ‌تر یا برابر جسم باشد ولی در این سوال تغییرات طول تصویر مطرح بوده است . 

۰- گزینه‌ی «>» سطح دشواری از نظر طراح: (دشوار) بعد از استاندارد سازی (ساده ۷۰/) 
چون طول جسم و تصویر برابرند پس جسم و تصویر هر دو در مرکز آينه قرار دارند پس 
R = p = 0‏ 


نکات مهم درسی : 

در حل مسائل آینه‌ها و عدسی‌ها »هیچ‌گاه فرمول اصلی را تغییر ندهید » بلکه با توجه به مجازی و 
حقیقی بودن تصویرء 

در فرمول اصلی عدد منفی یا مثبت قرار دهید. 


is‏ و ا بر 
یعنی همیشه از فرمول oT‏ استفاده کنید. اگر تصویر مجازی بود» به جای ٩‏ عدد منفی قرار 
دهید و اگر آینه » محدب و یا عدسی مقعر بود. به جای ] باید عدد منفی قرار دهید. 


راه حل دوم : 


= و ج1‎ < 30em 
0 q 


2 1 1 .1.۰ 
f = 15cm‏ هب ج + = 
f 530 30 30‏ 
تشریح گزینه‌های دیکر : R = 2f = 30em‏ 4¬ 
گزینه‌ی ۱: راه حل غلط : 
جاجد ۳ ۹ 
q f‏ 0 ا و 


1 ی‎ 1 e R = 15cm 
f 30 30 
را یک‌سان گرفته‌اید.‎ R و‎ f 


گزینه‌ی ۲: توجه کنید در صورتی که طول شیء و تصویر یک‌سان باشد. باید سیء در محل » قرار 
گرفته باشد. پس انتخاب این گزینه دور از ذهن است. 


1۲۰ IT 1 
+— < - ج‎ f = 60600 و‎ R = 60cm 


1 
+ - < - چس‎ 
۹ 30 30 f 


1 
گزینه‌ی ۲ : 
۳ 


شیمی سوم (تجربی -ریاضی ) 


۱-عامل اصلی تخریب لایه‌ی آوزون کدام گزینه است؟ 
۱) واکنش‌هایی که در وقوع آن متان مشارکت دارد. 
۲) واکنش‌هایی که در وقوع آن 0۴٣‏ ها مشارکت دارند. 
۳ ورود اتم‌های هیدروژن به لایه‌ی آوزون می‌باشد. 
)٤‏ آلودگی ناشی از دود ماشین‌ها است. 
۲- .... واکنش‌های شیمیایی از قانون پایستگی جرم پیروی می‌کنند که در این صورت معادله‌ی 
واکنش را موازنه ۰.۰.۰ می‌تامند. 
۱) همه‌ی = ده >) همه‌ی س نشده 


۲ تعدادی شده ۲) تعدادی س ننسده 


۳- کدام تغییر از نوع فیزیکی نیست؟ 


) ذوب شدن ۲ تبخیر شدن 


-٤‏ کدام تغییر از نوع شیمیایی نیست؟ 


۱) فاسد شدن فیلم عکاسی ۲ ترش شدن شیر ۳) زنگ زدن آهن 


۵- در معادله‌ی 80+ ۴۴20 ج 0 + ۳65 پس از موازنہء مجموع ضرایب مواد واکنش 
دهنده کدام است؟ 


۱۳۶ ۱۳ ۳50۳۲ ۱۰0 


۶-اطلاعات موجود در یک معادله‌ی شیمیایی کدام مورد را نشان نمی‌دهد؟ 


۱) فرمول شیمیایی ۲ حالت فیزیکی واکنش دهنده‌ها و فرآورده‌ها 


۳) شرایط لازم برای انجام واکنش )٤‏ تر تیب اختلاط واکنش دهنده‌ها 


۷-کلسیم هیدروکسید با هیدروژن کلرید واکنش می‌دهد و ۰۰۰۰ و ۰۰۰۰ تشکیل می‌شود. 


HCI , Ca(OH)» ۲ Ca(OH)2 , H2O (» 


HzO , ۳‏ ع) CaCl‏ , ر1 


۸-کدام گزینه واکنش موازنه‌ی شده‌ی آلومینیم و آهن (111) اکسید با یک دیگر را نشان می‌دهد؟ 
Al+Fez0; 4 Al20; +Fe (‏ 
2Fe‏ + ۸۱,۵ 4 ڪ;Fe20+Z2Al‏ 


Al203 +2Fe ب‎ ۳60۵۰ + 2A1 


2۸۱0 + 4Fe 4+ 26,0 + 4۸۱ 


9- در معادله‌ی واکنش ۲۵ + ب ۸۱۳۵ ج ,۲1:۳0 + (۸۱)۵۲ پس از موازنه»» نسبت 
مجمچع ضرایب مواد فرآ ورده. به واکنش دهنده کدام است؟ 


0 ۲ 
3 تنظیم کننده: محمدرضا نصیری 


پاسخ شیمی سوم (تجربی -ریاضی) 


گزینی (۲» زیز «I»‏ 
1 
«۲۲) 


«E» 
«P» 
«E» 


»1« 
«« ل 


۱-با عکس‌برداری از بلور کلرید سدیم به وسیله‌ی پرتو × مشخص می‌شود که کلرید سدیم دارای یک 
می‌باشدکه در آن عدد کوئوردیناسیون یون‌های ۵۲ و 01۳ 
و اثر این نیروهای جاذبه در 
۱) مکعبی - ٦‏ - در جهت معین 
۳) مکعبی با مرکز پر و وجوه پر - ۸ - در تمام جهت‌ها )٤‏ مکعبی ٦‏ - در تمام جهت‌ها 
۲-کدام بیان در مورد واکنش آمونیاک با کلرید هیدروژن درست می‌باشد؟ 
۱) باعث تشکیل یون آمونیم می‌گردد که این یون شامل ۲ پیوند کووالانسی و یک پیوند یونی است. 
۲) باعث تولید کلرید آمونیم مایع می‌گردد. 
۳ در یکی از پیوندهاء اتم نیتروژن گیرنده‌ی جفت الکترون از یون "11 می‌باشد. 
)٤‏ ماده‌ی حاصل دارای ٤‏ پیوند 3]-۱۷ یک سان و یک پیوند یونی می‌باشد. 
۳-طول پیوند 6-3۲ در ۳۳,62۲ ۲۰۳ و طول پیوند 3۲-12۲ برابر 0۳۰ ۲۲۸ است. شعاع 
کووالانسی ء8 چقدراست؟ 


153pm(& 51/5pm ۳ 114pm (Y 89pm (۱ 


سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۸۲ ۲ رمضان ۲۸۰-۱۴۲۴ اکتبر ۲۰۰۳ - شماره ۲۲۹۰۶ 
-جفت الکترون‌های پیوندی در مقایسه با الکترون‌های ناپیوندی به لحاظ میزان تهری و فضای اشغالی 
به ترتیب چگونه هستند؟ 


۲ بیش تر - کم تر 
)٤‏ کم‌تر - کم تر 


۱) بیش تر - بیش تر 
۳) کم تر بیش تر 
۵-اتم × در یون 2017 دارای جفت الکترون ناپیوندی نیست. شکل هندسی یون چگونه است؟ 


۱) هرم مثلث القاعده )٤‏ چهار وجهی منتظم 


۲ مسطح ۳) خطی 
ب-اتم مرکزی در کدام مولکول بدون برانگیخته شدن. هیبرید می‌شود؟ 


CH, (< BF, ۳ BeF, (Y H,O ( 


۷-با توجه به ساختار مولکول (متیل متاکریلات) کدام عبارت زیر نادرست است؟ 
) هیبرید ۲ اتم کربن "50 و بقیه‌ی کربن‌ها "5۳ است. 
۲) در صنایع شیمیایی به فراوانی کاربرد دارد. 
۳) ۸ پیوند ۵ و ۲ پیوند ٨‏ وجود دارد. 
)٤‏ > جفت الکترون تنهاء در ساختار آن وجود دارد. 


-ابر الکترونی اورپیتال ۶ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ و اورپیتال 0 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ شکل می‌باشد 9 گسترش طولی 
اوربیتال م از 5 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ است. 


۱) دمبلی - کروی - بیش تر ۲) کروی - دمبلی - بیش تر 

۳) دمبلی - کروی - کم تر 4) کروی - دمبلی - کم تر 
۹-نیروی جاذبه‌ی موثر بین مولکولی در ا18 مایع کدام است ؟ 
۲)پیوند کووالانسی 
)نیروی جاذبه‌ی « دو قطبی - دو قطبی » 


۰-اگر اختلاف شعاع اتمی و شعاع واندروالسی عنصر زیر ۲۵۳۲۶۰ و طول پیوند کووالانسی این عنصر 
۰ باشد فاصله‌ی نقطه‌ی ۸ تا 8 چند ۳۶۰ خواهد بود؟ 


١)نیروی‏ لاندن 


۳)پیوند هیدروژنی 


¥0» (Y ۳۰۰ 0 


۱-گزینه‌ی «ا» سطع دشواری : از نظر طراع (ساده) 
نکات مهم درسی: 
کلرید سدیم یک جامد یونی است که در بلور آن هر یون "۱۷۵ و یا "1) باشش یون دیگر با بار 
مخالف محاصره شده است. و در شکل صفحه‌ی ۲۱ مکعب بزرگی از بلور ۷۵ به نمایش گذاشته 


ده است. 


۲-گزینه‌ی «۲» سطم دشواری : از نظر طرام (ساده) بعد از استاندارد سازی ( متوسط 7/۳۲ ) 


بعد از استاندارد سازی (ساده 7۵1 ) 


H H 


| + | CI کک‎ 
H-N:+H ب‎ EE = NH4CI«) 

1 

H H 


مطابق شکل و بیان کتاب در اثر این واکنش کلرید آمونیم جامد تولید می‌شود که یک جامد یونی 
E ۰ ۳ ۳‏ 8 2 ِ 

می‌باشد و شامل یون آمونیم ۷۲1 می‌باشد که در این یون ۲ پیوند کووالانسی و ۱ پیوند 

کووالانسی از نوع داتیو وجود دارد که عملا اتم نیتروژن یک جفت الکترون ناپیوندی خود راء به طور 

یک طرفه به یون "11 می‌دهد ولی در نهایت چهار پیوند ۷-13" از لحاظ طول و قدرت پیوند کاملا 

یک سان می‌باشند. 

نکات مهم درسی : 

راه شناسایی گاز آمونیاک در آزمایشگاه اثر گاز ۲161 بر آن است که تولید گرد سفید رنگ کلرید 

آمونیم می‌نماید. 

تشریح گزینه‌های نادرست: 

گزینه‌ی(۱» : NH;‏ با آن که یک یون است. خود دارای پیوند یونی نمی‌باشسد. بلکه پیوند بین 

NH,‏ با "۲۲ از نوع داتیو می‌باشد. 


4+ 


گزینه‌ی«۲» : این ماده جامد می‌باشد. 


گزینه‌ی«۳ : در پیوند داتیو در یون آمونيم. نیتروژن دهنده‌ی جفت الکترون و H^‏ پذیرنده‌ی جف 
الکترون می‌باشد. 
۳-گزینه‌ی «۱» سطم دشواری از نظرسه استاد (متوسه) 


YY =F = ۸4pm‏ = ,و1 


5 ۳۳/۸ 2 
1۳۳ 0 pm 


ا-گزینه‌ی «!» سطم دشواری از نظرسه استاد (ساده) 
جفت الکترون‌های پیوندی در مقایسه با ناپیوندی تحت تأثیر دو هسته قرار دارند بنابراین تحرک 
و فضای‌اشغالی آن‌ها کم‌تر است 
۵-گزینه‌ی «!ا» سطم دشواری از نظر سه استاد (دشوار) 
اگر در ۱ :26,261 الکترون ناپیوندی نداشته باشد یون حاصل چهار وجهی است و هیبرید 
sp", X‏ خواهد بود. 
ب-گزینه‌ی «ا» سطم دشواری: از نظر طرام(ساده) بعد از استانداردسازی ( ساده ۲ب2 ) 


اتم اکسیژن در لایه‌ی آخر اوربیتال خالی ندارد. درنتیجه نمی تواند برانگیخته شود. 
۷-گزینه‌ی «۲» سطم دشواری از نظر سه استاد (متوسم) 
در مولکول متیل متاکریلات ۱ پیوند سیگما وجود دارد. 
۸-گزینه‌ی «۲» سطم دشواری از نظر سه استاد (ساده) 
ابر الکترونی اوربیتال ٩‏ کروی و اوربیتال ص دمبلی شکل می باشد و گس‌ترش طولی اوربیتال ص از 5 
۹-گزینه‌ی «۱۶» سطم دشواری : از نظر طرام(ساده) بعد از استاندارد سازی (متوسط ۳۶) 
بین مولکول‌های قطبی نیروی جاذبه‌ی موّثر از نوع دوقطبی - دوقطبی می باشد . 


تشریح گزینه‌های نادرست: 

گزینه‌ی «۱» : نیروی لاندن بیش‌تر بین مولکول های غیر قطبی تش‌کیل می شسود و در آن‌ها یک 
نیروی موّثر است . ۱ 

گزینه‌ی «۲) : پیوند کووالانسی معمولاً بین اتم‌های نافلز برقرار می شود . 

گزینه‌ی «۳» : پیوند هیدروژنی می تواند بین مولکول های قطبی هیدروژن دار که دارای یکی از اتم‌های 
الکترونگاتیو (۴ و 0و ) باشد تشکیل شود . 


۰-گزینه‌ی «۲» سطم دشواری : از نظر طرام (ساده) بعد از استاندارد سازی (متوسط 7۲۲ ) 


نصف فاصله‌ی هسته‌ی دو اتم در یک مولکول دو اتمی جور هسته با پیوند ساده شعاع کووالانسی 

می‌باشد و شعاع واندروالسی نصف فاصله‌ی هسته‌ی دو اتم مماس از دو مولکول مجاور می‌باشند. 
۰ - طول پیوند کووالانسی 
0 - شعاع اتمی یا کووالانسی 
۰ - ۲۵ + ۷۵ شعاع واندروالانسی 
فاصله‌ی ۸ تا 8 نماینده‌ی مجموع فاصله‌ی هسته‌ی دو اتم در یک مولکول (طول پیوند کووالانسی) و 

هم در دو مولکول مماس (طول واندروالسی) می‌باشد. 
شعاع واندورالسی ×۲ = طول واندروالسی 
BU A‏ 


۲۱۱۰۰ = Yes 


۲۰۰ +۱۵۰ < ۰ 


تاریخ سوم (انسانی) 


۱- کشیش اسپانیایی«دولویولا» کدام فرقه ی مسیحی را به وجود آورد؟ 


۳( ار تدو کس ها 
۲-اين کشور پس از غلبه بر مغول های اردوی ززین به شکل دولتی نیرومند درآ مد؟ 
۲ عثمانی 


۴( پروتستان‌ها 


) روسیه 
۳ اسپانیا ۴ چین 
۳- قدرت و برتری فرانسه در قرن هفدهم در زمان پادشاهی چه کسی به اوج خود رسید؟ 
) ناپلتون سوم ۲ لوئی شانزدهم 
۲ لوی چهاردهم ۴) ناپلئون بناپارت 
۴-در سال ۱۷۷۷۶ میلادی کدام یک از روشنفکرا ن آ مریکایی رساله‌ی « عقل سلیم» را نوشت؟ 
) ویکتور هوگو ۲)جورج واشنگتن 
۳)توماس پین ۴ مونرو 
۵- پس از پیروزی انقلاب کبیر فرانسه در رقابت بر سر کسب قدرت کدام گروه پیروز گردید؟ 
) اعتدالیون 
۳) سلطنت طلبان 


۲)زیروندن ها 
۴ ژاکوبن ها 


سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۸۱۲ ۲ رمضان ۲۸۰۱۳۲۳ اکتبر ۲۰۸۲۳ شماره ۲۲۹۰۶ 


ب-به کدام دلیل طبقہ ی متوسم از حاکمیت رژیم پادشاهی در فرانسه ناراضی بودند؟ 
) چون آنان را در اداره‌ی فرهنگی کشور سهیم نمی کردند . 
(r‏ چون محدودیت گمرکی و مالیاتی داشتند . 
۳) چون از سواد کافی برخوردار نبودند . 
۴) چون ظلم و ستم نظامی در این طبقه زیاد بود . 
۷- فیلسوفان بزرک ارو پا در قرون جدید فلسفه‌ی خود را بر چه اساسی قرار دادند؟ 
۱) احکام کلیسایی ۲ خرد و عقل بشری 
۸-در سوئّیس, نهضت پروتستان تحت رهبری ... شکل دیگری یافت. 
) مارتین لوتر ۲) دولویولا 
۳ جان کالون ۴) لوتر کینگ 
۹-بر اساس کدام مورد به چارلز اول پادشاه انگلستان تذکر داده شد که او یک صاهب اختیار مطلق نیست؟ 
۱) فرمن نانت ۲ فرمان ریش 
۴) دادخواست حقوق ۴ قانون رویین تنان 
۰-عبا رت «روند صنعتی شدن با پیامدهای منفی برای کارگران همراه بود. درچنین وضعی اصطلاهاً گفته می شد 
هافظا کارخانه ها بود» با کدام گزینه کامل می شود؟ 
) کرسنگی 
۳) نیروی متخصص 


۲)کار و تلاش 
۴ جایگزینی نیروی ماشین 
تنظیم کننده: مریم انصاری 


پاسخ تاریخ سوم (انسانی) 


۱-گزینه ی «ا» 

در قرن ۱۶میلادی توسط دولویولا یک فرقه‌ی تازه در درون کلیسای کاتولیک به وجود آمد. این فرقه ژزوییت‌ها 
(یسوعیان) نامیده شدند. سه گروه دیگر نیز فرقه‌های دیگر مسیحی هسنتند. 
۲-گزینهی «» 
۳ - گزینه ی «۲» 
-گزینه ی «۲) 

این رساله به مهاجران هشدار داد تا زمانی که تحت حکومت انگلیس هستند کسب آزادی و استقلال رویایی بیش نیست. 
۵- گزینه ی «ا» 

با پیروزی ژاکوبن هاء زیروندن‌ها از مجلس کنوانسیون اخراج شدند. 
ب-گزینه ی («۲» 
۷- گزینه ی («۲» 

فلاسفه‌ی بزرگ اروپا در فرون جدید. فلسفه ی خود را بر اساس اعتبار بخشیدن به خرد و عقل بشری قرار دادند و 
خواستار آزادی اندیشه و خرد انسانی از قید و بند سنن و عقاید پیشینیان, احکام کلیسایی و امر و نهی دولت ها شدند. 
- گزینه ی «» 

جان کالون نیز مانند مارتین لوتر رهبری پاپ را قبول نداشت اما او به جای حکومت شاه زادگان به شورایی 
از کشیشان و مومنین مسیحی برای اداره‌ی شهر و کلیسا معتقد بود و به حکومت دینی اعنقاد داست. 

نکات مهم درسی: جان کالون کوشید جامعه‌ای کوچک اما منظم و مرتب و متحد به وجود آورد و به پیروان خود 
ساده زیستی همراه با تلاش و کوشش اقتصادی را توصیه می کرد. 

تشریح گزینه‌های دیگر: 

گزینه‌ی «۱» مارتین لوتر کشیش معترض آلمانی بود که برای اولین بار علیه پاپ و افکار رسمی کلیسا اعتراض کرد. 

گزینه «۲» درست در همان زمان که مارتین لوتر قدرت پیدا می کرد توسط یک کشیش اسپانیایی به نام 
دولویولا یک فرقه‌ی تازه در داخل کلیسای کاتولیک به وجود آمد. این فرقه ژوزئیت‌ها (یسوعیون) نامیده شدند. 

گزینه ی «۴» لوتر کینک رهبر سیاه پوستان آمریکایی مبارز عليه سلطه‌ی استبدادی آمریکا بود که سرانجام 
وی توسط فرقه‌ی کو کلان کلاس (افراطیون وابسته به آمریکا) به قتل رسید. 
9-گزینه ی «لل» 

درسال ۱۶۲۸ م. پارلمان انگلستان (دادخواست حقوق) را عرضه داشت که به موجب آن به چارلز اول پادشاه انگلستان تذ کر 
داده شد که او یک صاحب اخنیار مطلق نیست و حق ندارد بر خلاف قانون مالیات بگیرد و یا اشسخاص را زندانی کند. این اختلاف 
موجب جنگ‌های داخلی انگلستان شد که سرانجام پالمان پیروز شد رهبری این مخالفان و حرکت راکرامول به عهده داشت. 

توضیح و نکات درسی: الیور کرامول یک سیاست مدار هوش مند و فرمانده‌ی نظامی با اراده بود او رتش تازه ای 
به نام (رویین تنان) به وجود آورد که تونست ارتش سلطنت را شکست دهد. چارلز اول را دست گیرء زندانی و 
سرانجام اعدام کند. مسئله ی ایر لند از زمانی که کرامول به ایرلند و اسکاتلند حمله کرد به وجود آمده است. 

تشریح گزینه‌های دیگر: 

گزینه ی «۱» لغو فرمن نانت (که براساس آن پروتستان‌ها از آزادی مذهب برخوردار بودند) موجب آوارگی و 
مهاجرت پروتستان‌های فرانسه شد. 

گزینه‌ ی «۲» فرمان ریش راپطر کبیر امپراتور روسیه صادر کرد به موجب آن روس ها می‌باید غربی زندگی می کردند. 

گزینه‌ی «۴» ارتش رویین تنان را الیور کرامول فاسیس کرد و توانست ارتش سلطنت را شکست دهد. 
کرامول به ایرلند و اسکاتلند حمله کرد. 
۰ -گزینه ی «ا» 

یکی از پیامدهای تحولات صنعتی که به پیدایش سیستم جدید اقتصادی انجامید. توسعه‌ی فقر و بی کاری 
در میان کارگران بود از این روی اصطلاح یاد شده بیان گر. وضعیت کارخانه‌های آن زمان گردید. 

تشریح گزینه‌های دیگر: 

گزینه‌ی «۲» کار و تلاش از کارگران بود اما فقر» بی کاری و مزد ناچیز به آن‌ها تحمیل شده بود. بنابراین 
اصطلاح گرسنگی در این زمینه مناسب تر است. 

گزینه‌ی «۲» نیروی متخصص اگر چه در روند صنعتی شدن به وجود آمد» اما آن چه در این مسیر اهمیت 
داشت. دشوار زندگی کردن کارگران بود که منجر به رواج اصطلاح یاد شده گردید. 

گزینه‌ی «۴» جایگزینی ماشین به جای انسان در تشدید فقر و بیکاری و در نهایت اطلاق اصطلاح گرسنگی 
موّثر بود. اما خود نقشی اصطلاحی در تدوام کارخانه‌ها نیافت. 


۱- کدام عامل در طول تاریخ مناسبات سیاسی میان حکومت‌ها را شکلی ویژه بخشیده است؟ 
()توانایی توسعه و تحول 
۳)#شکل گیری سرزمین 

۲-در تعریف جغرافیای تاریخی کدام مطلب مورد توجه نیست؟ 
) تأثیر مداخله‌ی بشر در طبیعت 


۲)پیوند جغرافیا و تاریخ 
۴ فضای جغرافیایی 


۲) تأثیر محیط 

۳ تأثیر تحولات سیاسی بر زندگی مادی بشر ۴) تأثیر گذشت زمان در طبیعت 
۳-برخی مورخان بزرگ گذشته برای تجسم بهتر رویدادها دست به کدام اقدام زیر می زدند؟ 

۱) به دربار فرمان روایان و سلاطین گذشته می رفتند. 

۲) به مطالعه ی راه‌های ار تباطی می پرداختند. 

۴) به سرزمینی که محل وقوع آن رویداد بود سفر می کردند. 

۴) به بررسی مرزها و عوامل جغرافیایی می پرداختند. 
۴-کدام فرمان روای اساطیری سمبل دوره‌ی زندگی کوه نشینی انسان در تاریخ است؟ 
۲) کیومرٹ ۲)هوشنگ 
۵-در فرهنگ ملت هاءکدام مورد یاد شدهء همواره بیش تر مورد توجه قرار گرفته است؟ 

) تاریخ ۲) افسانه ها 

۳) حمانه‌ها ۴ پیدایش ملت‌ها و سنت‌ها 
ب-امام علی (ع) در کدام خطبه ی نهج البلاغه به دین و فرهنگ جوامع اولیه اشاره کرده است؟ 

۱) اول ۲) دوم 
۷-در کدام دوره‌های زیر مصر به تصرف هخامنشیان درآمده 

) در زمان پادشاهی کهن ۲ در زمان پادشاهی میانه 

۳) در دوران آخرین فرعون دوره‌ی نوين ۴ درزمان حکومت فرعونی بنام منس 
- بیش ترین اطلاعات تاریخی تمدن ایلام از کدام شهر به دست آمده است؟ 

اون ۲) مدکتو ۳) انشان 
۹-کدام یک مهم ترین نشانه های تعیین مدود یک کشور به شمار می رود؟ 

۱) عوامل طبیعی ۲) عوامل فرهنگی 

۳) عوامل مذهبی ۴ عوامل اقتصادی 
۰-مرزهایی که امروزه در جهان وجود دارند دراثر کدام عامل زیر به وجود آمده‌اند؟ 

) مرزها در اثر جنگ‌هایی که بین دولت‌ها روی داده اند به وجود آمده‌اند. 

۲) مرزها در اثر مبادلات بازرگانی و تمدنی و فرهنگی به وجود آمده‌اند. 

۳) مرزها بر اثر معاهدات سیاسی که بین دولت‌ها بسته نسده‌اند به وجود آمده‌اند. 


۱)جمشید 


۲) سوم ۴) چهارم 


۴ چغازنبیل 


۴) مرزها در اثر جنگ‌هاء ستیزه‌ها. معاهدات سیاسی, اهداف ملی یا بین المللی به وجود آمده‌اند. 


مریم انصاری 


۱-گزینه‌ی «۲» سطم دشواری از نظر طرام (متوسط) بعد از استاندا رد سازی ( متوسط7۳۹) 

پیوند میان تاریخ و جغرافیا در طول تاریخ. مناسبات سیاسی میان حکومت ها را شکلی ویژه بخشيده است. 

تشریح گزینه‌های دیگر: 

گزینه ی «۱» توانایی توسعه و تحول در بعضی جوامع. نخست به وسیله ی پاره ای عوامل طبیعی محدود می نسد. 

گزینه ی «۳» چگونگی شکل گیری یک سرزمین نقش موّثری در رابطه‌ی یک جامعه با دیگر جوامع داشته است. 
۲ - گزینه ی «۳» سطم دشواری از نظر سه استاد(متوسط) 

جغرافیای تاریخی شرح تغییرات عوامل جغرافیایی در طول زمان است که در آن تأثیر گذشت زمان و مداخله‌ی 
بشر در طبیعت و تآثیر محیط‌های جغرافیایی در پدیده‌های تاریخی بررسی می‌شود. 
۳ - گزینه ی «,سطم دشواری از نظر طرام (متوسط) بعداز استاندارد سازی ( سادهعب) 

اهمیت مکانی که حوادث تاریخی در آن‌ها روی داده اند تا جایی بوده است که مورخان بزرگ گذشته که 
کتاب‌های علمی باارزشی از خود بر جای گذاشته اند آگاهی های فراوانی از دانش جغرافیایی زمان خود داشته و 
همواره در بررسی های خود به عامل محبط توجه کرده اند. برخی از آنان برای تجسم بهتر رویدادها با سفر به 
سرزمینی که محل آن رویداد بود از نزدیک به بررسی تأثیر عوامل طبیعی بر رویدادهای تاریخی می پرداختند. 

نکات مهم درسی: 

پژوهش های تاریخی همواره به یاری اخبار و آثار انجام می یابند. اما مورخان برای بازسازی کامل گذشته از 
همه‌ی آن چه در این راه به آنان کمک می کند. استفاده می کنند. یکی از ابزارهای مورخان برای این کار بررسی 
موقعیت و مکان وقوع رویدادها است و یک پژوهش تاریخی بدون توجه به وضع سرزمین و مکان وقوع رویداد 
کامل نخواهد بود. در نتیجه مورخ به جغرافیا نیازمند است. 

تشریح گزینه‌های دیگر: 

گزینه ی «۱» کشور گشایان و فرمانروایان گذشته برای تعیین مسیر لشکر کشی‌ها. محل اردوگاه‌هاء نقاط 

گزینه ی«۲»راه‌ها در رویدادهای جنگی و مذهبی تأثیر داشته اند و از طریق آن‌ها تمدن وفرهنگ بشر مبادله شده است. 

گزینه‌ی «۴» مرز در مفهوم تاریخی یک پدیده‌ی زنده است که دلیل وقوع بسیاری از رویدادها مانند جنگ و صلح و 


سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۸۲ ۲ رمضان ۲۸۰۱۳۲۴ اکتبر ۲۰۰۳ - شماره ۲۲۹۰۶ 


۴!-گزینه ی «, سطع دشواری : از نظر طرام(متوسط) بعد از استاندارد سازی ( متوسط ۵۰+ ) 

به نوشته ی شاهنامه‌ی فردوسی, کیومرث اولین انسان و اولین فرمان روا بود که در کوه‌ها زندگی می کرد. 
وی سی سال بر انسان و حیوان فرمان روایی کرد. 

تشریح گزینه های دیگر: 

گزینه‌ی «۱» جمشید. فرمان روای پیشدادی, خانه سازی را به مردم آموخت. بنابراین به دوره‌ی کوه نشینی 
تعلق نداشت. 

گزینه‌ی «۳» هوشنگ نواده‌ی کیومرث پیشدادی بود. وی استخراج فلزات را به بشر آموخت و آتش را کشف 
کرد اما سمبل دوره‌ی کوه نشینی شناخته نشد. 

گزینه‌ی «۴» ایرج فرمان روای پیشدادی, نیای ایرانیان بود. اما به دوره‌ی پس از کوه نشینی تعلق داشت. 
۵- گزینه‌ی «ا» سطح دشواری : از نظر طرام(متوسط) بعد از استاندارد سازی ( سادهبب) 

در فرهنگ ملت‌ها همواره حماسه‌ها بیش از افسانه ها مورد توجه قرار گرفته است. زیرا از جذابیت بیش تری 
برخوردار است. 

توضیح نکات درسی: 

حماسه بیان شاعرانه‌ی اعمال رزمی و پهلوانی است. 

تشریح گزینه های دیگر: 

گزینه ی «۱» اگرچه تاریخ اهمیت و جای گاه ویژه ای در نزد ملت‌ها دارد. اما به نظر می رسد جذابیت آن به 
اندازه‌ی حماسه‌ها نمی باشد. 

گزینه ی «۲» افسانه‌ها کم تر از حماسه‌ها مورد توجه ملت‌ها بوده است. 

گزینه‌ی «۴» این مورد از مقوله هایی است که در افسانه ها آمده است. بنابراین جذابیت آن به اندازه‌ی 
حماسه ها نبوده است. 
۷-گزینه ی «۱» سطم دشواری: از نظر سه استاد (متوسط) 

امام علی(ع)در خطبه ی نخست نهج البلاغه می فرماید که«خداوند پس از خلقت حضرت آدم پیامبرانی را برای 
هدایت بشر فرستاده است تا او را به فطرت الهی باز گردانند». به گفته ی امام هیچ دوره ای نبوده که هیچ پیامبری 
مبعوث نشده باشد. 
۷- گزینه ی «» سطع دشواری :از نظر سه استاد (متوسط) 

در زمان آخرین فرعون دوره ی نوین .کشور مصر به تصرف هخامنشیان درآمد و بعدها نیز اسکندر و رومیان 
آن جا را تصرف کردند. 

نکات مهم درسی: 

مورخان تاریخ مصر باستان را از زمان فرعون منس تا ورود پارسیان به مصر به سه دوره‌ی اصلی تقسیم کرده اند که 
عبارتند از: ۱-دوران پادشاهی کهن, ۲-دوران سلطنت میانه ۲۰-عصر امپراتوری يا دوران پادشاهی نوين 

تشریح گزینه های دیگر: 

گزینه‌ی «۱» در عصر کهن . سلاطین اهرام می زیستند و اهرام در زمان سلاطین کهن ساخته شده اند. 

گزینه‌ی «۲) در دوران پادشاهی میانه. مصر در موقعیت قدرت به سر می برده و تمدن رشد يافته ای داشته است. 

گزینه‌ی «۴» در زمان فرمان‌روایی منس تمامی مصر به زیر سلطه‌ی او درآمد. زیرا منس از بقیه‌ی فراعنه 
قدر تمندتر بود. 
۸-گزینه ی «ا» سطم دشواری :از نظر سه استاد (ساده) 

توضیح نکات درسی: 

شوش پایتخت ایلام بود. 

تشریح گزینه های دیگر: 

گزینه ی «۲) و «۳) مد کتو و انشان از شسهرهای ایلام بودند. 

گزینه ی «۴» معابد زیگورات چغازنبیل از مهم ترین معابد عصر باستان است. 
۹-گزینه ی «۱» سطم دشواری از نظر طراح (متوسط) بعداز استاندارد سازی ( ساده!۵) 

عوامل طبیعی حتی در زمان ما نیز به عنوان مهم ترین نشانه های تعیین حدود یک کشور به شمار می روند. 

تشریح گزینه‌های دیگر: 

گزینه ی «۲» عوامل فرهنگی در مرزهای فرهنگی موّثر می باشند. 
۰- گزینه ی «۷» سطم دشواری از نظر طرام (متوسط) بعداز استاندارد سازی ( ساده۵۵) 

مرزهایی که امروزه در جهان وجود دارند. دستاورد جنگ هاو ستیزه های دور و درازی در طول تاریخ است که 
شکل آن‌ها را معاهدات سیاسی و اهداف ملی یا بین المللی تعیین و ترسیم کرده است. 

نکات مهم درسی: 

در مطالعات و بررسی های تاریخیء مسئله ی مرز یکی از زمینه های مشنترک و هم گامی بین دانش تاریخ با 
جغرافیا است. مرز در مفهوم تاریخی یک پدیده‌ی زنده است که دلیل وقوع بسیاری از رویدادها به ویژه جنگ ها و 
معاهدات را مشخص می سازد. احساس مالکیت. و روابط بین دولت‌ها در تاریخ همه‌ی دولت‌ها و ملت‌ها فصل 
گسترده‌ای درباره‌ی جنگ‌های یک دولت با دیگری بر سر حدود آن دو با هم به وجود می آورده که مرز آن‌ها را حل 
می کرده است. 

تشریح گزینه‌های دیگر: 

گزینه‌ی«۱»جنگ‌ها و ستیزه‌ها بین دولت‌ها بخشی از عللی است که مرزها در اثر آن‌ها به وجود آمده اند نه همه‌ی علل. 

گزینه ی «۲» معاهدات سیاسی بین دولت ها هم بخشی از عللی است که مرزها را به وجود آورده اند. 

گزینه ی «۲» مبادلات بازرگانی و فرهنگی و تمدنی هم به تنهایی تعیین کننده‌ی مرزهای بین کشورها نیست. 


1-Their project was done successfully and 


1) so did ours 2) ours was 0 3) so ours was 4) ours did too 


2- He’s busy doing his homework and ....... 1 
2) Ihave too 


3) so have I 4) I do too 


for a long time. 


1) so am I 
3- I don’t know the man he 


1) is known 2) has known 3) has been known 4) known 


4- Research that daily physical exercise helps people learn new things and re- 


member old information better. 


1) ignores 2) expresses 3) extends 4) suggests 


5- I often fish for hours without anything,but this does not worry me. 


1) benefiting 2) catching 3) collecting 4) attempting 


6- The key to their success was the plan that had been very carefully. 
2) realized 


7- A: When does Mehdi arrive tomorrow? 


1) civilized 3) apologized 4) organized 
B: He is going ... in the afternoon. 


1) arrive 2) arrives 3) arriving 4) to arrive 
8 - A: Whaft’s that gentleman’s name? 
B: I can’t remember ... . 
1) his name is what 2) his name what is 
3) what his name is 4) what is his name 
9 - They hated the ... of city life, so they moved to the country and started a new 
quiet life there. 
2) bother 4) law 
10 - There are a lot of parks in our city. Therefore, people have a wide .... 


1) holiday 


1) population 3) pressure 


2) choice 3) degree 4) value 


تنظیم کننده: مهدی شهابی - فرهاد زهدآبادی 


۱- گزینه‌ی «۲» سطم دشواری :از نظر طرام (متوسط) 
فعل کمکی جمله اولیه ۷/25 است بنابراین گزینه دوم صحیح است. 


بعد از استاندارد سازی ( متوسط ۱۶۵ ) 
60 فعل کمکی + فاعل 
فاعل + فعل کمکی + 50 
۲- گزینه‌ی «ا» سطم دشواری :از نظر طرام (متوسط) ‏ بعداز استاندارد سازی (دشوار 2۱۵) 

در این مثال ۳1٥5‏ : مخفف کا ۳۱6 است. 
۳-گزینه‌ی ۲ سطم دشواری: از نظر طرام (متوسط ) بعد ازاستانداردسازی (دشوار21۹) 

من مردی را که او برای مدت زیادی است می شناسد نمی شناسم. 

نکات مهم درسی: طول زمان + 80۲ + حال کامل 

باید درنظر داشت که «طول زمان + 80۲» می تواند به غیر از حال کامل با زمان‌های دیگر نیز به کار رود. 

stayed there for two days.‏ ۲۱6. اما در اینجا گزینه‌های دیگر هیچ کدام به خودی خود نیز صحیح نمی باشند. 
۴- گزینه ی «» سطم دشواری : از نظر طرام (متوسط) بعداز استانداردسازی (متوسط +7۲) 

ترجمه ی جمله: «تحقیق دلالت بر آن دارد که ورزش روزمره در یادگیری موضوعات جدید و بخاطر آوردن بهتر 
اطلاعات قدیمی به مردم کمک می کند.» 

۱- نادیده گرفتن ۲-ابراز کردن ۳- طولانی کردن- تمدید کردن 
۵- گزینه‌ی «» سطم دشواری : از نظر طرام (متوسط) 

ترجمه‌ی جمله:« اغلب ساعتها ماهبگیری می کنم بدون آنکه چیزی بگیرم اما این مرا ناراحت نمی کند.» 

۱-بهره بردن 2۲ گرفتن ۳- جمع آوری کردن ۴ کوشش کردن 
ب-گزینه‌ی «ا» سطم دشواری: از نظر طرام (متوسط ) بعد از استانداردسازی ( ساده هب7) 

ترجمه‌ی جمله:«رمز موفقیت آنها نقشه‌ای بود که بسیار دقیق سازمان دهی ده بود.» 

١-متمدن‏ کردن ۲-پی بردن 
۷- گزینه ی «ع1» 

با توجه به قیود 10۳060۲۲۵۷۷ 27667۳00۳0 06 10 در متن سوال متوجه می‌شویم که جمله دارای زمان آینده 


۴- گفتن .پیشنهاد کردن. 
بعد از استاندا ردسازی ( دشهار 7۰ ) 


۳- معذرت خواستن 


است. در این سوال از تر کیب ٤٥‏ 001110 06 10 به معنی قصد داشتن جهت اشاره به این زمان استفاده شده است. این 
ترکیب برای بیان برنامه‌هایی که پیش از لحظه سخن گفتن درباره آن‌ها تصمیم گیری شده است. به کار می رود. 
- گزینه ی «لل» 
در گزینه‌های ۱و۲ تر کیب ارکان جمله رعایت نشده است و چون کلمه]۷/2 نقش ربط دهنده را دارد. بعد از آن 
می‌بایستی جمله به صورت خبری نوشته شود. 
9-گزینه ی «للا» 
ترجمه‌ی جمله : «آن‌ها از فشار زندگی شهری نفرت داشتند و بنابراین به روستا نقل مکان کردند و زندگی آرام 
جدیدی را در آن جا شروع نمودند.» 
معنی گزینه‌ها: . ۱- جمعیت. منظور از این کلمه جمعیت جغرافیایی یک منطقه است نه ازدحام. 
۳-فشار 
۰- گزینه ی «۲» ترجمه ی جمله: «در هر ما پارک‌های زیادی وجود دارند بنابراین مردم انتخاب گسترده‌ای دارند.» 
۱- تعطیلی ۳- مدرک 


۲- اذیت ۴- قانون 


۴ ارزش 


سه‌شنبه ۶ آبان ۰۱۳۸۲ ۲ رمضان ۱۴۲۴ ۲۸ اکتبر ۲۰۰۳ - شماره ۲۲۹۰۶ 


کاربرد کلمات very = too - enough - so...that - such (a/an)‏ 
:very )۱(‏ 
الف ) ۷۵۲۷ به معنی خیلی می باشد. 
ج) ۲6:۷ باعث افزایش میزان صفت یا قید می‌گردد. 
مثال : .۰16۷0 ۷۵:۷ :1161 او خیلی باهوش است. .0۵:01 را٥۷‏ ۷اا ۲1۵ او خیلی با دقت رانندگی می کند. 


ب) به فرمول مقابل توجه کنید: صفت / قید + ۷۵7 


:too ()‏ 
الف ) 00) کلمه به معنی خیلی می باشد. ب) به فرمول های مقابل تو جه کنید: فعل + +۲٥‏ (ضمیر مفعولی +10۲) +قید اصفت +100 
ج) ٥٥‏ به مصدر جنبه و مقهوم منفی می دهد. د) 100 خودش جمله را منقی می کند و دیگر فعل کمکی منفی را نمی توان با ٥٥‏ به کار برد. 
مثال : .عنده؛ رهام ها 014 ٥ه‏ ¡ :1۷5/10036 پدرم خیلی پیر است که تنیس بازی کند( آن قدر پیر است که نمی تواند تنیس بازی کند). 
:enough )۲(‏ 

الف ) 20۳02 به معنی به اندازه ی کافی می باشد. ب) به فرمول زير توجه کنید: 

فعل + 10 + (ضمیر مفعولی +10۲)+ ۵009 + صفت / قید 
قعل + t0‏ + اسم + enough‏ 

مثال : She is old enough to go to school.‏ او به اندازه کافی بزرگ شده که به مدرسه برود. 
We got there quickly enough to help them.‏ به اندازه کافی سریع به آن جا رسیدیم که به آن ها کمک کنیم. 
I have not enough time to do it properly.‏ 


:so...that (4) 


من وقت کافی ندارم که آن را کامل انجام دهم. 


الف ) ...٥ء‏ به معنی آن قدر می باشد. ب ) به فرمول زیر توجه کنید: 
یک جمله +۸۵) + قید / صفت +۶0 
ج( so...that = too‏ 
Thecoffeeissohotthat Icon t drink it. : Jn‏ قهوه. آن قد رداغ است که من نمی توانم آن‌را بنوشم. تذکر: ٥ء‏ می‌تواند باعل - 10۷ - ne1‏ - رم4 به کاررود. 
به فرمول های زیر توجه کنید: یک جمله +۸۵ + اسم قابل شمارش جمع + ۳۵0۷ + 50 
یک جمله ٤۸۵+‏ + اسم غیر قابل شمارش + ۲۷6 +50 
یک جمله +1021 + اسم قابل شمارش جمع + 6۷ + 50 
یک جمله +1021 + اسم غیر قایل شمارش +۱606 + 50 
مثال :۲۰۷۰ Maryam hd so much homework that she couldn't watch‏ مریم آن قدر تکلیف داشت که نمی توانست تلویزیون تماشا کند. 
type that she couldn't leave the office early.‏ ما ettersا many‏ 0 2ط She‏ مریم آن قدر نامه برای تایپ داشت که نمی توانست زود دفتر را ترک کند. 
:such (a / an) ۵‏ 
الف) (۸۸/ 90)2: به معنی چنین می باشد. ب) چنان چه اولین حرق اسم یا صفت .یکی از حروف صدا دار (۵-0-1-0-0) باشد از مه 1٥ء‏ استفاده می کنیم. 
ج) به فرمول های زیر توجه کنید: یک جمله +1021 + اسم مفرد + (2۸/ 2) c۸‏ اء 
یک جمله +4021 + اسم مفرد + صفت +(210) 560 
یک جمله +026 + اسم جمع قابل شمارش با اسم غیر قابل شمارش +610:ا5 
یک جمله +۱21 + صفت + اسم جمع قابل شمارش با اسم غیرقایل شمارش + 6۳اه 
مثال : day that Ali stayed (at) home.‏ 0امع such a‏ س 1 چنان روز سردی بود که علی در خانه ماند. 
i such sunny weather that he can play tennis in the park.‏ چنان هوا آفتابی بود که او می توانست در پارک تنیس بازی کند. 
ضمایر ملکی :(possessive pronouns)‏ 
ضمیر ملکی کلمه ای است که علاوه بر ضمیر بودن مالکیت را بیان می کند و در حقیقت به جای صفت ملکی و اسم می نشیند . 
(مال آن-اشیاء) 105 - (مال او -مونث) 6۲ -(مال او -مذکر) 5" -(مال تو - مفرد) ۶هر - (مال من) 
mine‏ 


(مال آنها) 1061۳5 - (مال شما -جمع) yours‏ - (مال ours(lo‏ 


این ضمایر عبارتند از: 


. این کتاب من است و آن مال توست‎ "is رص وز‎ book and that is your book. 
وز و1 این کتاب من است و آن مال توست.‎ صy‎ book and that is yorus. 
: در جملات انگلیسی‎ ٣٥ کاربرد 20۷7 و‎ 

بايد توجه داشت که: ۸0 در جملات منفی به کار می رود و با اسم جمع قابل شمارش و غیر قابل شمارش همراه است. 
I didnt have any friends there.‏ آنجا هیچ دوستی نداشتم. 
0 در جملات مثبت به کار می رود و خودش جمله را منفی می کند و با اسم جمع قابل شمارش و غير قابل شمارش همراه است. 
hd no friends there.‏ 1 آنجا هیچ دوستی ندارم. 

ضمایر مو صولی :(Relative pronouns)‏ 
ضمایر موصولی ضمایری هستند که دو جمله را به یکدیگر متصل می کند: به فرمولهای زیر توجه کنید: 
فعل + ۷0 + مرجع انسان 


.he man who came here lat night is my father‏ مردی که دیشب به اینجا آمد پدرم می باشد. 


۷۷۵-۱ 
:whom -۲‏ اسم یا ضمیر فاعلی + ۷:0 + مرجع انسان 

gir1 whom you spoke with was very clever‏ 76. دختری که با او صحبت کردید خیلی باهوش بود. 
اسم یا ضمایر فاعلی یا فعل + ۱0 + مرجع شیء 
book which is on the desk is very expensive‏ ۲۳0 کتابی که روی میزاست خیلی گران است. 


:which -۳ 


:whose — f‏ در حقیقت جانشین صفت ملکی است و مالکیت را نشان می دهد. 

.1he man whose house caught five died last night‏ مردى که خانه اش آتش گرفت شب گذشته فوت کرد. 
:that — ۵‏ برای مراجع انسانی و غیر انسانی به کار می رود 
.This is the best film that I have ever seen‏ 

:what— ۶F‏ مرجع مشخص ندارد و به معنی آنچه - آنچه را که می باشد 
?Do you understand what he is talking about‏ آیا می فهمید او راجع به چه چیزی صحبت می کند؟ 
:where -۷‏ اشاره به مکان می کند 

¡s the hosp¡ta1 where 1 was born‏ د1۳._ این بیمارستانی است که من در آنجا به دنیا آمدم 
۷6۲-۸ اشاره به زمان می کند 

.Fiday was the day when she arrived‏ جمعه روزی بود که او وارد شد. 
-٩‏ ۷۷۱۷ اشاره به علت و سبب انجام کار دارد. 


don’t Know why has come so late‏ آ. نمی دانم چرا او اینقدر دیر آمده. 


۱- هاکم اسلامی با استفاده از حق ولایت خود. به وضع کدام یک از احکام اسلامی می پردازد و مثال آن هیست ؟ 


) حکومتی .آزادی تجارت ۲) ثانویه .انحصار تجارت 
۳ اولیه .آزادی تجارت ۴) قضایی .انحصار تجارت 
۲- آیه ی « ولله ملک السموات و الارض و الله علی کل شی ء قدیر» بیانگر کدام مورد است > 
) ولایت مطلق الهی ۲) ولایت و حاکمیت مطلق الهی 
۳) مالکیّت مطلق الهی ۴ آفرینش مطلق الهی 
۳- آیه‌ی « ان الحکم الالله امر الا تعبدوا الا اياه ذلک الذين القیم » در مورد چیست و کلمه ی حکم همراه چه آمده 
است؟ 
) حاکمیت الهی .عبادت 
۲) حاکمیّت الهی .ولایت 


۲) مالکیّت الهی .عبادت 
۴ - بیش تر سوره های کوتاه آخر قرآن کدام است و بیانگر هیست ؟ 
۱) مکی .اصول جهان بینی ۲) مکی .وظایف مسلمانان 
۳) مدنی .اصول جهان بینی ۴) مدنی .وظایف مسلمانان 
۵-زمام دين و نگهدارنده ی همه واجبات و مستحبات چیست ؟ 
)امامت 
۳) ولایت 


۲) نبوت 

۴) حاکمیّت 

۷-در چه زمانی قرآن به صورت یک کتاب در آمد؟ 

۲) در زمان خلیفه ی اول 
۴) در زمان خلیفه ی سوم 


۱) در زمان پیامبر 
۳) در زمان خلیفه ی دوم 

۷-مالکیت انسان بر اموالش چگونه است ؟ 
۵ مطلق 
۳) قراردادی 

۸-فقها عدالت را چگونه معنی کرده اند؟ 
) تساوی بین دو موضوع 
۳) گناه نکردن 

۹-در قرآن‌«هکم » به چە معنا آ مده است > 
۵ فرمان 
۳) عدالت 


۲) اعتباری 
۴ ذانی 


۲) گناه کبیره نکند و بر صغیره اصرار نورزد. 
۴) گناه صغیره نکند و خطاهای بزرگ مرتکب نشود. 


۲) عبادت 
۴)میزان 

۰- قرآن کتابی است که کتاب های آسمانی پیش از خود را وه 

۲) تفسیر می کند 
۴ تبلیغ می کند 


۱) تکذیب می کند 
تنظیم کننده: 


پاسخ معارف سوم 


ا-گزینه‌ی ۲ 
بینش اسلامی ۳-صفحه ی ۱۷ -حاکم اسلامی برای وضع احکام ثانویه يا حکومتی از حق ولایت خود استفاده می کند 
و مثال آن انحصار تجارت است. 

- گزینه‌ی ۳ 
بینش سال سوم صفحه ۴ خط اول: قرآن با بیان آیه‌ی «ولله ملک السموات والارض و 
و زمین را از آن جدا می‌داند و خدا تنهامالک حقیقی است 

۳۵ گزینه‌ی ۱ 


احسان هندی 


» مالکیت همه انشیاء و آسمانها 


بینش سوم درس ۱ صفحه ۵ خط دهم :این آیه در مورد حاکمیت الهی است و در آن کلمه «حکم» همراه «عبادت» آمده 
و بدین معنا می باشد که پذیرفتن هر حکمی جز حکم خدا شرک در عبادت است. 
۴-گزینه‌ی | 
۵- گزینه‌ی ۲ 
بینش سال سوم درس اول صفحه ٩‏ خط نهم : در تعالیم اسلامی ولایت بعنوان و زمام دین و نگهدارنده‌ی همه واجبات 
و مستحبات نام برده شده است . 
ب-گزینه‌ی ۲ 
قرآن سال سوم صفحه ۲ خط نهم : جمع آوری قرآن در زمان خلیفه اول با نظارت و نظم دقیق انجام شد. 
۷ -گزینه‌ی ۳ 
بینش ۳ صفحه‌ی ۴ خط اول تنها یک مالکیت حقیقی در جهان وجود دارد و دیگر مالکیت ها یا قرار دادی می باد 
مانند مالکیت انسان بر اموالش یا مالکیت اصلی از آن خداست و از سوی او به افراد بخشیده شده است. 
۸-گزینه‌ی ۲ 
بینش اسلامی ۳ ص ۱۴ پاورقی : عدالت را فقها چنین معنی کرده اند : گناه کبیره نکند و بر صغیره اصرار نورزد 
۹-گزینه‌ی ۱ 
بینش سال سوم درس اول صفحه ی ۵ خط ششم : در قرآن حکم به معنای فرمان و امر و دستور است و آن را فقط از آن 
خداوند می داند. 
۰- گزینهی ۳ 
قرآن سال سوم صفحه ی ۱۴ خط آخر : قرآن کتابی است که کتابهای آسمانی قبل | زخود را تصدق می کند 


سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۸۲ ۲ رمضان ۱۴۲۴ ۲۸ اکتبر ۲۰۰۳ - شماره ۲۲۹۰۶ 


۱-از برخورد گرایش‌های روهی در کتب اخلاق اسلامی. تعبیر به کشمکش ميان کدام دو امر شده است؟ 
0 خود و عقل ۲) روح مادی و ملکوتی 
۳) عقل و نفس ۴) نفس و انديشه 
۲- ] گاهانه بودن فعالیت های انسان مربوط به کدام امیال و کدام مورد است؟ 
) غریزی وفطری - نحوه‌ی فعالیت او ۲) غریزی و فطری - نوع فعالیت او 
۳) فطری - نحوه‌ی فعالیت او ۴ فطری - نوع فعالیت او 
۳- کدام یک از گرایش های اصیل خطری است که در طول تاریخ انسان را با وجود همه‌ی سختی ها و مشکلات به سوی 
درک اسرار هستی سوق داده و او را قادر به تسخیر عالم علم و دانش ساخته است؟ 
) گرایش به پرستش ۲) گرایش به نیکی 
۳) حقیقت جوبی ۴) حس قدسی 
۲- مرحوم استاد شهید مرتضی مطهری از کدام بحث به « ام المعارف» تعبیر کرده‌اند؟ 
) عقل ۲) فطرت 
۴) ایدئولوژی ۴ جهان بینی 
۵-آیهی کریمه‌ی : « فاقم وجهک للذین هنيفاً فطرت الله التى فطر التاس علیها ۰۰.۰.۰ به یکنا پرستی روی به دين آ ور 
فطرتی که خدا همه را بدان فطرت بیافریده است ......» بیان گر کدام مفهوم می باشد؟ 
() هم‌آهنگی کامل بین تکوین و تشریع ۲) ارتباط انسان شناسی با خداشناسی 
۳) ارتباط انسان شناسی با نبوت ۴) هم‌آهنگی کامل بین تکوین و هدایت ذاتی 
ب- هدایت انسان از طریق «خلق غرایز» و « نیروی عقل » در وجود وی توسط خداوند متعال »به ترتیب بر اساس چه 
نوع هدایتی صورت گرفته است ؟ 
۱) تکوینی - تشریعی ۲) تشریعی - غریزی 
۳) تکوینی - تکوینی ۴) غریزی - تشریعی 
۷- در معارف اسلامی . کدام مورد به ترتیب به قطب نما و ناخدای کشتی هیات انسان تشبیه شده است؟ 
) عقل و علم ۲) عقل و وحی 
۳) علم و عقل ۴ وحی و عقل 


۸-اماه صادق (ع) دلیل برگزیده شدن پیامبران را چه چیزی معرفی فرمودند؟ 
) علم و اراده‌ی شان 
۳ فرمانبرداری و بندگیشان 
۹-نتیجه ی مبارزه با تعصبات قومی برای پیروان انبیاء کدام آ زادی است؟ 


۲) عصمت و عدالتشان 
۴) ایمان و یقینشان 


۱) آزادی فردی ۲ آزادی اجتماعی 
۳) آزادی معنوی ۴) آزادی فطری 
۰- نخستین پیام به حضرت موسایی که پیامبر شده پس از توهید. برپایی کدامیک از فروع دين است؟ 
) جهاد ۲ روزه 
۳) زکات ۴) نماز 


تنظیم کننده: 


۱- گزینه ی «۳» سطم دشواری : از نظر سه استاد(ساده) 

گاهی بین گرایش‌های پست و گرایش‌های عالی کشمکش در می گیرد که در زبان روایت به کشمکش میان عقل و نفس تعبیر شده است. 
۲ - گزینه ی «۱» سطم دشواری : از نظر سه استاد(دشوار) 

آگاهانه بودن فعالیت‌های انسان - اعم از غریزی و فطری-که مربوط به نحوه‌ی فعالیت‌های انسان است. نه نوع 
فعالیت‌های اولازمه ی رشدوبروزشکوفایی فطرت انسان است. 
۳ - گزینه ی «نلا» سطم دشواری : از نظر سه استاد(ساده) 

یکی از گرایش های اصیل فطری در انسان کشش و جاذبه‌ای است که به حقیقت دارد این انگیزه فطری انسان را 
باوجود همه ی سختی‌ها به سوی درک اسرار هستی سوق داده است. 
۴) گزینه ی «۲» سطم دشواری : از نظر سه استاد(ساده) 
۵) گزینه ی «۱» سطم دشواری : از نظر سه استاد(ساده) 

به دلیل انطباق تعالیم اسلامی بر فطرت هیچ گاه این تعالیم کهنه نشده و از اعتبار آن کاسته نمی شود زیرا کهنگی 
برای موضوعاتی است که فطری نباشد . 
۷) گزینه‌ی «ا» سطم دشواری : از نظر طراح (ساده) 

هدایت تکوینی از طریق خلق نیروها (غرایز - عقل ) و استعدادهای لازم در موجود صورت می گیرد و هدایت 
تشریعی از طریق ارسال انبیاءو معرفی دین صورت می پذیرد . 
۷) گزینه‌ی «۴» سطع دشواری : از نظر طراح (متمسط) ‏ از نظر سه استاد (متوسط) 

اگر نیروی عقل را به ناخدای کشتی حیات انسان تشبیه کنیم. آموزش‌های رسیده از طریق وحی نیز بسان قطب‌نماتی 
است که باید جهت حرکت را تعیین و با همکاری و مشارکت این دو حرکت به سوی هدف زندگی صورت پذیرد. 
۸) گزینه ی «۳ا» سطم دشواری: از نظر طرام (دشوار) بعداز استاندارد سازی ( ساده ۲ب) 

نکات مهم درسی: امام صادق (ع) دلیل برگزیده شدن پیامبران را فرمانبرداری و بندگیشان معرفی می‌فرمایند 
زیرا از این طریق است که به جایگاه بلندمرتبه نزد خدا رسیدند. 
)٩‏ گزینه ی «۳» سطم دشواری : از نظر طراج (ساده) از نظر سه استاد ( ساده) 

پیامبران الهی در پرتو خداپرستی با عوامل درونی فساد. از جمله تعصبات قومی مبارزه کردند و پیروان خود را به یک آزادی معنوی رسانده‌اند. 
۰ گزینه ی «کا» سطم دشواری : از نظر طراح (متوسط) از نظر سه استاد ( ساده) 

توضیح و نکات درسی با توجه به ترجمه آیه ۱۴ سوره‌ی طه: همانا من الله هستم خدایی غیر از من نیست پس مرا 
پرستش کن و نماز را بر پادار تا مرا یاد کرده باشی. 


احسان هندی 


از نظر سه استاد (متوسط ) 


۶ آبان 
۲ رمضان 
E ۸‏ 


نیاز مندیها تلفنی آکهی می‌پذ برد ۰۳۲۱-۲۲۲۵۳۳۳ 


۱۳۸۲ 
۱۲۴ 
۲.3 


راهنمایکدها 


7 انائیه فروش 
7 اثاثیه خرید 


تعمیرات 


7۰ خرید وفروش تلفن 
کامپیوتر 


و ماشین های‌اداری 


7 اتومبیل 
تعمیرات ونزئینات 


و پیامهای‌شخصی 


2 
کد ۱۰۰ ۵ 


@ wes 
هم‎ es 
۱۲۰۰ کد‎ 
(Ê) mu. 
@ ۱۶۵۰ کد‎ 
O w« 


کد ۱۷۵۰ 


١ 
کد ۱۸۰۰ س‎ 


کد ۱۸۵۰ ) 0۳ 


تاسیسات وحدت شماره ثبت ۱۵۴۵۶۱ 


لوله کشی گاز منازل .تجاری .صنعتی باتائید تعمیرانواع 
مشعل‌گازوئیلی وگازی حرارتی -برودتی 18۵0۷۱۳۲-۳ 


تولید وتوزیع آب مقطر با کیفیت مطلوب وایده‌آل 
محصول فراوری شرکت‌همکار شیمی 
تلفکس دفترسفارشات (۶خط) ۵۰ ۲۱۶۵و 
تلفن مستقیم ۰٩۱۱۲۸۵۸۶۲۰‏ 


عر صه کننده مستقیم 
تخت و مبلمان چرم خارجی با نازلترین قیمت 
۶ -۳۳۳۳۸۱-۳۳۲۲۴۳۱۲ ۶ج 


بهترین خریدار وچ 

برنج گیلان و مازندران مواد غذایی وبهداشتی 

۳۹۹ ۴ 
۵۴۸۴۹ 


حح 


فاکس سازمان نبازمندیها ۳۳۲۳۸۸۶ ۲۳۳۳۹۶۳ ۰۲۱ 


آکهی استخدام 
بیک نفر انبار دار جهت انبارداری در یکی از 
کارخانه های تولیدی واقع در شهر صنعتی 
اوه اسایه اا سال شاه کار 
(ترجیحا ساکن شهر ساوه ) نیازمندیم یک شرکت راهسازی برای اجرای 
شماره تماس ۴- ۸۳۰۵۵۸۳ 


پروژه درمنطقه میانه نیازبه 
واحدتولیدی واحرائی کف پوشان مکانیک دستگاههای سنگین وتعدادی 
ایران زمین راننده بلدوزر-لودر- گریدر دارد. 


تولید واجرای کفپوش اپوکسی 
A‘FAT\IYT‏ 


ورزشی - صنعتی -بهداشتی -ساختمانی صبح وعصر 
اداری -سینمائی ضداسید وغیره تلف“ تما 
۹۱۱-۳۱-۷۵ :همراه ۳۱۱-۲۲۸۴۱۸۰ :تلفن س 


ا 
ترو نیک 


1 


۱ ۳ O بف‎ 


۰ 


انجمن حمایت و یاری آسیب‌دیدگان 


اجتماعی موسسه‌ای است خیریه (0160) 


که با هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و 


مداخله در بحران به منظور دستیابی به نشاط 
عمومی و تامین سالامت اقشار نیاز مند در سال 
۸ تاسیس گردید و با یاری خداوند متعال و با 


همت والای انسانهای خیراندیش ادامه حبات داده 
و رو به گسترش می‌باشد به گونه‌ای که در چهارمین 
ال لش موفق به‌رادانداری ا 2 
تلفنی در بحران آسیب‌های اجتماعی گردید تا در 


زمینه‌های دختران فراری. خود کشی. ایدز. +۳۱۱۷ ۰ 


هپاتیت. اعتب‌اد. کودک آزاری و... خدمات تلفنی 


به آسیب‌دیدگان اجتماعی ارائه کند. 


رایکان خسسود رآ از شت ۱ ۳۳ ۸۵ ۹۳ 


® 


هرگز خودسرانه اقدام به مصرف آنتی بیوتیک نکنید. 


روابط عمومی وزارت بهداشت . درمان وآموزش پزشکی 


عم 
ST‏ 
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با 


مبل ولوازم چوبی 
۳ صوتیو تصویری 
۳ برقی وگازی 
۵ چرخ خیاطی 
۶ دوچرخه 
لوازم ورزشی 

عتیقه جات 


۹ لوازم اداری 


۵ حرا خانگن 
۶ ساعت طلاوجواهر 
۷ صوتی وتصویری 
۸ ظروف 
۹۰ فرش 
19 لوازم بچه گانه 
۱۰ لوازم موسیقی 
۱۳۰ لوازم ورزشی 
۱۳ موکت 
۴ یخچال 
۵ گوناگون 

۶ کلکسیون (تمبر-عتیقه) 


۳۷ 

e 

۴۰ 
۵ ساعت‌طلا و جواهر 
۶ صونی‌ونصویری 
۷ ظروف 
۸ فرش 
لوازم‌بچه‌گانه 
19 لوازم‌موسیقی 
۳ لوازم ورزشی 
۷۲ و کم 
۲۳ بخچال 
۴ گوناگون 
۱۵ کاغذباطله وفیلم 
۶ کلکسیون (تمبر-عتیقه) 


یراس 


لوازم‌بچه‌گانه 
لو ازم‌موسيقي 
لوازم ورزشی 


ال 


تعمیرات لباسشویی 


گوناگون 


۰ خشکشویی‌مبل‌وموکت و فرش 
۴۳۰ سمپاشی 
۵۰ نظافت منزل ومحل کار 
۰ نگهداری‌کودک‌وسالمند 
۷۰ ساير خدمات 


پذیرایی درمحل 


سفره عقد.لباس عروس 


عکاسی‌وفیلمبرداری 
کرایه ظروف 

کیک وشیرینی 
موادغذایی 


لوازم‌آرایش‌وبهداشتی 


چاقی ولاغری 


لوازم ورزشی 


گوناگون 


تجهیزات پزشک 
خدمات پزشکم 
داروهای گیاهی 


کلینیک های‌تخصصی 


ترک اعتیاد 


اجاره کامپیوتر 


اشتراک اینترنت 


تعمیرونگهداری‌کامپیوتر 


خرید کامپیوتر 
فروش کامپیوتر 


نرم افزار 


تلفن وفاکس 
دستگاه‌حضوروغياب 
فتوکپی وزیراکس 
لوازم التحریر 
لوازم مهندسی 
لوازم یدکی 
ماشین تحریر 
سایرخدمات 


تعمیرماشینهای اداری 


۳۲. 


۳۳۰ 


۷۰ آتوبوس ومینی بوس 


نیا زمندیها تلفنی آگهی می‌پذبرد ۲۲۲۵۳۳۳ 


شماره فاکس نیاز مندیها ۲۲۲۴۹۶۲-۲۲۲۴۸۸۶ 


۷۴۰ 
۱۳۵۰ 
۲۶ کادیلاک 
۷ گالانت 
۲۸ لنسنز 
۳۹ مزدا 
۳ مینی ماینر 
۳۱ نیسان 
۳۲ ولوو 
۳۳ هوندا 
۳۴۰ 
۳۵۰ 
۳۶۰ گوناگون 
۳۷ سمند 
۳۸ ماکسیما 
۳۹۰ رنو ۳ 
۰ خریدوفروش حوالهاتومبیل 


۳۰ کامیون ووانت 


۳ باطریسازی 


CL 

C’ 

3 
5 6 چ 


۷۰ بسته بندی 


۰ تراشکاری وسری‌سازی 
۰ خرید.فروشجاره‌ماشین‌آلات 
۴ ماشین سازی 
۵۰ موادشیمیائی 
۰ نصب وتعمیرماشین‌آلات 
۷۰ سایرخدمات 


۰ ساخت آسانسوروبالابر 


آرایشگر 
۲ آشپز 
۳ بازاریاب 
۴ بافنده 
۵ برنامه نویس 
۶ پوستتان 
۷۰ پزشک 
.۸ تایپیست 
۹ تعلیی‌گان 
۱ تکنسین درمانی 
۱۱ تکنسین فنی 
۷۲ حسایدار 
۱۳ خدمتگزار 
۷ خیاط 
1۵ راننده 
۶ شابلون زن 
۱۷۰ 
۱۸۰ 
۱۹ فروشنده 
۲ فیلمیردار 
۳ کاردرمنزل 
۳۲ کارگرساده 
۳۳ گرافیست 
۲۴۰ 
۲۵ مدرس‌ومربی 
۶ مدير 
۳۷ مشاور 
۳۸ منشی 
۳۹ موتورسوار 
۳ مهندس 
۳۱ نصاب 
۳۲ نقشه‌کش 
۳۳ گوناگون 
۳۴ کارت پخش کن 
۳۵ کارگر نقاش 
۳۶ نگهبان 
۳۷۰ 
۳۸۰ 
۳۹ کارمند 


آماده به کار 


۲۰ پرستاردرمنزل 


۳۰ پیمانکاری 


5 


o 


شریک وسرمایه گذار 
کاریابی 


نیمه وقت 


کامپیوتر 

زبان 
تدریس‌خصوصی 
آرایشگری 
حسابداری 
خیاطی 

دروس 

رانندگی 
شیرینی‌پزی وآشپزی 
طلاسازی 
کتاب‌های‌آموزشی 
گلدوزی 
ماشین‌نویسی 
مشاورخانواده 


هنرهای‌زیبا 
سایرآموزشگاهها 


آموزش فنی‌وحرقه‌ای 


تعمیر خودرو 
برق والکترونیک 


چاپ وفروش‌کتاب 


خریدکتاب 


نمونه‌های‌تبلیغاتی 
تایپ‌وتکثیر 


حسایداریوحسابرسی 
دارالترجمه 
صادرات‌وواردات 
کارت‌بازرگانی 
کداقتصادی 

مشاوره 

موافقت اصولی 


تا۰همتر 

۱هتا ۷۵متر 
۱۰۰۷۶متر 
۰۱ متر 
۶ ۱۵۰متر 


تا متر 


۱ متر 


۱ متربه بالا 


متراژگوناگون 


۱هتا۷۵متر 
۱۰۰۱۷۶متر 
ا۵ متر 
۱۵۰۷۷۶متر 
۰۱ ۲متر 
۱ متر 
۲۱ متربه‌بالا 


متراژگوناگون 


آپارتمان‌اداری 
انبارسالن 
باغ‌وزمین 
خانه 
کارگاه.کارخانه 
کلنگی 

مغازه 

ویلا 

گوناگون 
پانسیون 

اتاق 


زیرزمین 


آژانس‌های‌املاک 
مشارکت‌درساخت 
معاوضه 
نیازبه‌اجاره 
نیازبه‌خرید 


۲۰ ایزولاسیون وآسفالت 
۴ برق‌والکتریک 
۴۰ پیمانکاری‌ساختمان 


۱۰ فوند اسیون و اسکلت 


۱۳۰ کابینت 
۱۵۰ لوازم‌بهداشتی 


۰ لوله‌بازکنی‌وتخلیه‌چاه 


۷ مصالح‌ساختمانی 
۸ نقشه‌ونظارت 
1۹ کماستازش 


۰ خریدوفروش آهن آلات 


۰ تعمیر آسانسوروبالابر 


۷۰ گوسفندزنده 


ناسا یاطلاماست 


TDK 8 
ASUS 8 
SONY 11۳ 2 
LG 48x16x48 

LG 40x12x48 

C.T.X 52x24x52 
Samsung 52245 
Samsung 48x24x48 
Teac 52x24x52 

Plex tor 52x24x52 
MSI 52x24x52x ريال‎ ۴/0 
Mitsumi 48x24x48 ريال‎ ۴/0 
Combo LG 52x24x52x16<x Jl) 
DVD WRITER LG 2x2x1x10x  لایر‎ ۰ 


®MVA/o00 

۳۴۴/۵۰ 

ت۸2 
۰ ريال 
۵/۰ ريال 
۰ ريال 
۵/۰ ريال 
۳۴۳۹/9۰ ریال 
۰ ريال 
۰ ريال 


Voo/oo0o 


کارت اینترنت 0۵۲0۲ ۵۵۲5 

۰ ساعته o/o00‏ ریال 

کارت تلفن 0۲۵۲ 0۵۲5 
0 ريال 

Pat & Mat کارت تلفن‎ 

دقیقه ای ۵۰۰ ریال 


۰ اریال |o0o/o00‏ ریال 


آمریکا . کانادا 
چ ات اج 


SOL TEK 
GEFORCE 2 
MX 400(64 mb/PINE) 


MX 440(64m) 
ATI 


64 M Digital 


32 M 
Sparkle 


128 M 8x 
32 M MERCURY 


3420 INK JET ريال‎ ۴۵/9 
3325 INK JET Jij PAe/ssê 
4200 LASER ريال‎ ۳/۵ 
1200 LASER JET تفارظ تال‎ 


EPSON 
C 62 INK JET 


C 82 INK JET 
CANON 


1320 INK JET 
1550 INK JET 
LBP 810 LASER 


VVo/ooo‏ ريال 
۳/0 ريال 


۱0*2۰۰ ريال 
۰ ريال 
۰ یال 


LG 
15"-1510 S-LCD 
15"-1510 M-LCD 
15"-585 E ريال‎ ۰ 
15"-500 E ریال‎ ۵0/000 
17"-1710 S -LCD ریال‎ ۰ 
17-775 E ريال‎ ۰ 
17-710 BH-FLAT ریال‎ ۱/۳۴۵/۵۵۰ 
17-710 ۳۳۲-۲ ريال‎ ۰ 
17۳-۳ 700 B-FLATRON ریال‎ ۱۵۳۵/۰۰ 
17۳-۳۲ 700 P-FLATRON ریال‎ ۱۶۸۵/۰۰ 
19" FT+FLATRON ریال‎ ۱۳۰ 


1۱-۰ ریال 
2 ریال 


SAMSUNG 
ريال‎ 1۱/۱۵۰۵ 
ريال‎ ۱/۳۳۹/۵9۰ 
ریال‎ ۱/۳۸۹/۵۰۰ 


5501 ۳ 
750 ٩ ۳ 
750 ظ‎ ۳ 


CREATIVE-Int 
INTEL-XIRCOM-Int 
GENIUS-Ext 
ACORP-Int 


۰ ريال 
۸۰/۰۰ ریال 
۰ ريال 
۳۴۵/۰ ریال 


نیازمندیهای اطلاعات 
درراستای خدمات رسانی 
به هموطنان گرامی باطلاع 
میرساند. 
همه روزه پیام های 
شمارادرمورد لوازم 
واشیاء دست دوم که 
تصمیم به فروش آنها 
را دارید 
ازساعت۸الی۲اظهر 
رایگان چاپ می‌نماید 
تلفن تماس: 
PPro‏ 


یک دست مبلمان استیل 

۸ نفره با ناهارخوری طرح 
۲ گل آلمانی 

۳۳۳۱۵۴۵-۰۰۹۱۱۳۷ ۵۰۳۵۱ 


ناهارخوری ۸نفره 
یک دست راحتی 


(+۷ 


مبل استیل - یخچال فریزر 
بوفه -تخت خواب 
وکلیه لوازم منزل 
۳۷ 


به اقساط 
مدرنترین مبلمان 
باچک کارمندی 

VaP41V 


فرش پارمی 

بهترین خریدار . 

فرش نو وکهنه سید 
۰۱۷-۳۳ ۳۵۶ 


فرش جام جم 
منصف ترین خریدار فرشها و قالیچه‌های 
دستباف نو و کهنه جهت صادرات 
۶۴۴۳۰۵ 


نیاز مندیها تلفنی آگهی می‌پذیرد ۲۳۲۵۳۳۳ 


شماره فاکس نبازمندیها ۲۳۳۲۴۹۶۳-۲۲۲۴۸۸۶ 


تعمیر گاه مرکزی 
سامسونک 
AEG‏ 


تعمیرنیم ساعته درمنزل 
همین الان 
تعمیرانواع یخچال,فریزر.لباسشوئی 
ظر فشوئی سایدبای ساید 

اجاق گاز,مایکروبو جاروبرقی؛ تلفن 

آیفون .هود.لوله کشی روکار 

آبگرمکن سیم کشی کول رآبی 
باگ گنشت سامسوتگ 
گلدستارسوپر ا16۰ 

0 جنرال الکتریک .بوش 

ایندزیت,کن وود.پارس ارج 

ناسیونال,دووءارستون 


هایت پونت؛وست‌پوند 
مونارک,کندی: هوور 
آزمایش, فریجیدر وغیره 
۰/تخفیف برای‌آگهی 
سرویس درکل تهران 
بدون تعطیل 


۵۴۸1۸ 
۳/۳۳۳۲ 


پیراهن مبل 
سعید 


نازلترین دوزنده 
پیراهن 
جهت مبل های شما 


"(۴ 
۳۷/۵ 


یخچالهای ساید بای ساید. 

آاگ . فیلکو کن وود 

بدون تعطیلی در سراسر تهران 
۵۱-۲۳۰۳۴۸۴۹ ۱۷۴۶۹۷ 
۱۷۴۳۶۵۶۷-۵ 


با شامپو خارجی موکت مبل فرش 
۰ -۳۲۳۲۰۱۳۱۳ 
۵۳ ۸۱۵۳۵۰۳۴۰۲ 


سرویس 
Mm =‏ 5 ئی 
مبلمان موکت فرش و تشک 
اتومبیل باه"اسال تجربه 
عملی و علمی گرانتر مطمئن‌تر 
۳ - ۸۴۰۸۳۹۶ 
۱۴۰۸۳۹۵ 


ترک اعتباد توسط بز شک متخصص 
و نو سط متخصص خانم هشت بانوآن 
درمان هر نوع اعتیاد بدون درد بوسیله سم زدایی 
فوق سریع (86لا) به وسیله پزشک متخصص با 
ایجاد تنفر از مواد مخدر پس از سم زدایی بدون درد و 
عوارض و بهتر ین نتیجه 


۰۹۱۱۳۰۷/۴۷۱۷/۷ - ۶۹۱۳۰۰۶۰-۲ 


ماهان سم 
مجوز ازوز ارت کشاورزی 
سوسک .موش » موريانه. 


ساس وسموم 
Amboosh .lcon‏ 


۸۳/۴۶۳۶ 
شبانه روزی ۵۸۳۶۳۴۶ 
۲۱۵۳۹۳۱- ۳٩و‏ 


ضمانت یکساله 
Şooo‏ تومان 


1۵۰ 
(۳۹ 
۴۴۴۳۴۴ 


به شماره ثبت ۲۰۵۱/۶ نقافت منزل 


محل کار واداره جات باکادری مجرب 
۵ ۴ ۶۴۳۲۲۶۷۶ 


#7 شیره خرما ) 
کلی وجزئی وبرای صادرات 
۵۷۴۲-۶۵۷۳ ۳۳۶ 
فاکس 0۹۱۱۲۳۳۴۸۱۲۰۲۲۶۰۹۹۰ 


قابل توجه مرغداریهای محترم 
ویخش کنندگان تخم مرغ 
نقدی خریداریم. 
۱۳۵۸ ۱۱۲۲۱۹۹۶٩ه‏ 


دکترلعل خوشاب 
متخصص جراحی عمومی وپلاستیک 
۴۰۷۳۸۱۸۰۴۰۷۳۵۵ 
۵۸ 


دکتر علیرضا قانع 
جراح و متخصص 
گوش و حلق و بینی 
خیابان عباس آباد- میدان 
تختی خیابان حسینی اول 
کوی مهرداد پلاک ۲ 
۹ 5 


دکترحمید رضاشاه پوری 
فوق تخصص جراحی پلاستیک 


زیبایی بینی ,صورت .سینه وشکم 
۳ ۶۶۳۹/۸۵۱۲ 


ترک اعتیاد 
باروش ]90لا بانازلترین قیمت 

۱۶ او 

۰۱۳۲۹۲۲۱-۶ 


ترک اعتیاد با روش 0800 


سم زدائی فوق سریع 
۳۱۳۹۹۶۵ 
۹۱۱۳۳۹۹۳۱ 


خریدوفروش انواع 
خط و گوشی‌صفروکارکرده 
۳۸۰۱۱۵۴۰۳۸ 


بهترین خریدار و فروشنده 
صفر و کارده , فیش »رند 7 
ای 


ستارموبایل 
نقد و اقساط 
با شرایط شما 
۴۴۳۸۳۹۱ 


موبایل نبوت 
اقساط 
با رونوشت رسمی 
حداقل پول پیش 
۵ الی ۲۰ ماهه 
بهترین خریدار و فروشنده خط 
(میدان انقلاب) 
Vo‏ - ۶۴۹۵۵۶۹ 
۳ و ۶۹۵۸۰۸۲ 


شرکت پیشرو آوران خدماتی شمس 
تهیه سالنهای پذیرائی - آگهی ترحیم مساجد 

تهیه ایاب و ذهاب برگزاری مراسم تهیه قبرو سنگ‌قبر 
۲۳ قاکس : ۸۹۷۱۵۵۷ 


اب 


آگهی‌می‌پذیرد 


(۳۴ 


توسط جراح و متخصص زنان وز ایمان . نازاتی 
زایمان و سزارین بدون درد 
دربهترین مراکز باحداقل هزینه 


تعیین جنسیت باحداکثر موفقیت 


رر 


سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۸۲ شماره ۲۲۹۰۶ 


|فهرست موضوعی کتابهای انتشارات اطلا عات 
کتب‌دیگران در نزد ما 
جغرافیا و کار کر دهای بازار 


مولف: احمد احمدپور 


وزیری: چاپ اول. ۴۰۴ صفحه.۱۸۰۰۰ ریال 


جلال آل احمد 


وزیری. چاپ اول. ۳۱۳ صفحه. ۱۶۰۰۰ ریال 
جوان در هیاهوی اضطر اب 


مولف: امیر اسماعیلی 


وزیری» چاپ اول» ۰ صفحه. ۱۴۳۰۰۰ ريال 


جهان پهلوان تخنی 
موّلف: سیدعباس فاطمی 


وزیری: چاپ اول. ۷۷ صفحه» ۱۹۰۰۰ ريال 


چپ در ایران (خلیل ملکی) 


وزیری» چاپ اول» ۱ صفحه. 


۰ ريال 


چپ در ابران (رضا روستا) 

وزیری. چاپ اول. ۲۶۴ صفحه.۱۳۰۰۰ ریال 
چپ در ابران (افسران حزب توده) 

وزیری؛ چاپ اول. ۵۰۷صفحه.۲۲۰۰۰ ريال 

چپ در ایران (جوانان حزب توده) 

وزیری» چاپ اول» ۲۴۸ صفحه» ۱۳۰۰۰ ریال 
چپ در ایران ( فدایی خلق) 

وزیری. چاپ اول» ۵۰۲صفحه. ۲۲۵۰۰ ریال 
چشم اندازی از سینمای قاره 


مولف: نویسندگان مترجم: علیرضا حسینی 

وزیری» چاپ اول» ۶۶ صفحه. ۳۰۰۰ ريال 
چگونه می توان یک خارجی در انگلستان بود 
موّلف: جرج مایکز مترجم:بهرام نظام آباد 


رقعی. چاپ اول» ۱۰۵ صفحه. 


۰ ريال 


مؤلف: معصومه شریفی نیا مترجم:سازمان پارکها 


وزیری» چاپ اول» ۶ صفحه. 


E (۳ 

مراکز فروش: 
خیابان انقلاب.روبروی درب 
اصلی دانشگاه‌تهران 
۴ 

بلوارمیرداماد خدابان نفت 
جنوبی ساختمان روزنامه 
اطلاعات ۲۹۹۹۳۶۸۶ 
نارمک ضلع شمالی میدان 
هفت حوض جنب بانک رفاه 
کارگران ۷۸۹۰۷۲۳ 
شمیران .تجریش,میدان قدس 
۱۳۹ 
تهران نو - فلکه اطلاعات 
ابتدای خیابان مهریار ۷۴۱۱۶۴۸ 
قلهک خیابان دکترشریعتی نرسیده به 
دولت نېش کوچه تلفنخانه ۲۶۰۵۸۹۱ 
سیدخندان خیابان‌دکتر شریعتی‌بال تراز 
پل سیدخندان کوچه لادن ۸۶۶۶۹۱ 
شهرری .میدان شهرری پاساژ 
شیشه طبقه دوم ۵٩۰۲۱۹۹‏ 
شهرآرا,خیابان ستارخان 
نرسیده به پل ستارخان ۶۵۰۲۷۰۷ 
کرج.میدان امام خمینی 
پاساژکمالی ۰۲۶۱-۲۲۲۲۷۹ 
امل-اول هلال احمر 
۷ ۰۱۲۱ 
ارومیه-خیابان امام خمینی 
مور 
اردییل-میدان حافظ 
۰۳۵۱-۸۶ 
اصفهان-خیابان فردوسی 
۰۳۱۱-۰۷ 
اهر-خیابان طالقانی 
۰۴۲۶۷۲۲۷-۰ 


۷۰۰ ريال 


اهواز-کیان پارس 
۰۶۱۱-۵۲ 

بهبهان-خیابان عدالت 
۰۶۷۱۷ 

تبریز -خیابان آیت الله طالقانی 
۰۳۱۱-2۰ 
رامهرمز-پاسازشهرداری 
۰ -۰۶۲۲۵ 

رشت-خیابان امام خمینی 
۲ -۰۱۳۱ 
زنجان-خیابان سعدی 
۰۲۴۱-۳۹۸ 

ساری-خیابان قارن 
۰۱۵۱-۲۷۲۷۲۲۶ 

سلماس-خیایان امام 
۰۳۶۲۵-۲۷۵ 

شاهرود-خیابان معلم 
۰۲۷۲-۲۴ 

شهرکرد-خیابان طالقانی 
۰۳۸۱-۷۷ 

شیراز-خیابان زند 
۰۷۱۱-۸۰ 
قم-خیابان۱۹دی ۰۲۵۱-۷۷۰۳۹۳۸ 
کرمان-خیابان ایوحامد 
۰۳۳۱۱ 
کرمانشاه-بلوارشهیددکتربهشتی 
۲ ۰۳ 

مشهد-کوی دکترها 

۰۵۱۱-۱۴ ۵ 

میبدیزد-خیابان امام 
۰۳۵۲۱۷۷۲-۸ 

همدان-خیابان بوعلی 
۴ 


ناسا ی اطلاماست 


حاملگی چندقلوها 


مؤلف: بلقیس اولادی 


رقعی» چاپ اول» ۱۵۲ صفحه. ۵٩۵۰‏ ریال 
حجت الاسلام حاج سیداکبر ابوترابی 


ناشر: مرکز بررسی اسناد تاریخی 
وزیری, چاپ اول. ۳۴۱ صفحه. ۲۰/۰۰۰ ریال 
ححت الاسلام هاشمی نژاد 


ناشر: مرکز بررسی اسناد تاریخی 
وزیری» چاپ اول. ۸۷۷ صفحه. ۲۵۰۰۰ ريال 
حجت الاسلام محمدتقی فلسفی 
ناشر: مرکز بررسی اسناد تاریخی 
وزیری. چاپ اول» ۷۰۴ صفحه» ۲۹۰۰۰ ریال 


حزب ایران نوین 


وزیری, چاپ اول» ۵۵۴ صفحه» ۲۵۰۰۰ ریال 


حقوق کیفری در اسلام 


مولف: آیت الله محمدی گیلانی 
گالینگور. چاپ اول. ۳۵۲ صفحه. ۲۰۰۰۰ ريال 


خاطرات آفتابی 
مولف: ابوالفضل کارآمد 


وزیری. چاپ اول ۸۸ صفحه. ۶۶۰۰ ریال 
خاطرات شمس قنات آبادی 
ناشر: مرکز بررسی اسناد تاریخی 

وزیری» چاپ اول.۳۳۹ صفحه ۱۷۰۰۰ ريال 


خاطرات نواب وکیل 


موّلف: سیدمحمد رضوی مترجم:اکبر قلم سیاه 
وزیری» چاپ اول» ۶۰۸ صفحه. ۳۳۰۰ ريال 


خاکستر سبز 


موّلف: رستمی کیا 


رقعی. چاپ اول. ۲۶۰۰ ريال 
خلوت سجاده های سرخ 
موّلف: روح الله عباسی نزاد 


وزیری» چاپ اول» ۵ صفحه ۴۰۰۰ ريال 


E ETE 

مراکز فروش: 
خیابان انقلاب »روبروی درب 
اک 
PFFNTF‏ 

بلوارمیرداماد خیابان نفت 
جنوبی ساختمان روزنامه 
اطلاعات ۲۹۹۹۳۶۸۶ 
نارمک, ضلع شمالی میدان 
هقت حوض جنب بانک رفاه 
کارگران ۷۸۹۰۷۲۲ 
شمیران.تجریش.میدان قدس 
VIA‏ 
تهران نو - فلکه اطلاعات 

ابتدای خیابان مهریار ۷۴۱۱۶۴۸ 
قلهک خیابان دکترشریعتی نرسیده به 
دولت نبش کوچه تلفنخانه ۲۶۰۵۸۹۱ 
سیدخندان خیابان دکتر شریعتی‌بالاتراز 
پل سیدخندان کوچهلادن ۸۶۶۶۹۱ 
شهرری.میدان شهرری پاساز 
شيشه طبقه دوم ۵٩۰۲۱۹۹‏ 
شهرآرا خیابان‌ستارخان 
نرسیده به پل ستارخان ۶۵۰۲۷۰۷ 
کرج .میدان امام خمینی 
پاساژکمالی ۰۲۶۱-۲۲۲۲۷۹ 
امل-اول هلال احمر 
۰۱۳۱۷ 
ارومیه-خیابان امام خمینی 
۰۳۱۱-۴۳ 
اردییل-میدان حافظ 
۰۴۵۱-۸۶ 
اصفهان-خیابان فردوسی 
۰۱-۰ 
اهر-خیابان طالقانی 

۹ ۱ ۰ 


اهواز-کیان پارس 
۰۶۱۱-۵۲ 

بهبهان-خیابان عدالت 
۰۶۷۱۷ 

تبریز -خیابان ایت الله طالقانی 
۰ ۰۴۱۱-۵۲ 
رامهرمز-پاسازشهرداری 
۰ ۵ 

رشت-خیابان امام خمینی 
۲ -۰۱۳۱ 
زنجان-خیابان سعدی 
۳۴۳۱۸ 

ساری-خیابان قارن 
۰۱۵۱-۸۶ 

سلماس-خیابان امام 
۰۳۶۳۵-۲۷۵ 

شاهرود-خیابان معلم 
۰۲۷۲-۲۴ 

شهرکرد-خیابان طالقانی 
۷۷ ۰۳۸۱۲ 

شیراز-خیابان زند 

۰ ۰۷/۱۱ 
قم-خیابان۱۹دی ۰۲۵۱-۷۷۰۳۹۳۸ 
کرمان-خیابان ابوحامد 
۰۳۴۱-۴۱ 
کرمانشاه-بلوارشهیددکتربهشتی 
۰/۳۱۲ 

مشهد-کوی دکترها 
۰۵۱۱-۴۵۹۵ 

میبدیزد-خیابان امام 
-۲۷۷۲ ۰۲۵ 

همدان-خیابان بوعلی 
۰/۱۴ 


مویایل 


خرید وفروش 
سیم کارت 
نقد واقساط 


پیش قسط ۵۰ هزارتومان 
بدون چک وسفته 


سرمایه گذارنیازمندیم 


۷۵۱۶۱۹۳۴-۶ 


تلفن ۳۳۴۹۵۷۴ 


فوری فروشی 


بنز ۴۵۰ ۴6۱ مدل ۸۵ 


فول آبشن - شیشه برقی با سند 
اوراقی کاملا سالم قیمت ۲/۸۶۰ 


صندوقدار 
فوری فروشی 
۵۶۱۰۶۵۵3 


پراید مدل ۸۰ 


"۱۶۷۳۶۵ 


پرشیانقره ای ۸۲ 


از۸ صبح تا ۶ عصر 
۸۱۹۵۰۳۳۶-۸ 
شیها ۴۸۰۲۰۵۸ 


تویوتا کرونا ۷٩‏ 
قهوه ای متالیک 
موتورتاره تعمیر 

۸۱۸۱۹۶۵۳۶ ۰۵ 


نیازمندیها تلفنی آگهی می‌پذیرد ۲۲۲۵۳۳۳ 


دووسی یلو مدل ۷۸ 
سفید. بدون رنگ, رینگ 
ولاستیک دزدگیر. روکش و 0 
۱٩۱۳۴۳۱۵۵‏ 


شورولت نوا 06۳ 
مدل ۶۵ فروش یا تعویض 
با پیکان و پراید 
۶۰۴۱۳۷۵ 


شورولت نوا ساخت آمریکا 
سنددست اول - کارکرد۵/هزار 
مایل استثنابی مدل ۷۴ 
۱۷۵۲۴۴۰۱ 


مزدا ۳۲۳ 
مدل ۸۱ رنگ بڙ 
قیمت ۱۷۶۰۰۰۰۰ فروشی 
۰ و 9۱۳۲۵۴۹۲۸۵ 


8 ی AF‏ 
پلاک ۷۵ «ن » بر متالیک . 


تودوزی کرم . طرح چوب 
۵-۰۴۳۱۹۵۳۳ ۴۳۰۴۴۷ 


بالاترین خریدار 
اتومبیل تصادفی 
درتمام نقاط ایران 
۹ ۵ ۴۵۳۱۵۱۴۲۳ 


حاجی رجبی 
بهترین خریدار صفر دست دوم درغرب تهران 
۰9۱۱-۴۹۶۵ 
۵۶- ۶۸۳۴۲۹۷ 


بهترین خریدار اتومبیل 
تصادفی در سر اسر ایران 
۳-۲۳۵۹( 
o۹9PPFOFPAA‏ 


پخش انواع 0⁄۵ و 60 خام 

فلاپی .کیف سی دی و قاب ,۵© ولوازم جانبی 

عرضه کننده ارزانترین 6 درایران 

9 )+۰۳۱( ۷۳ ۰ n 
۳۸۱۸۱۱۱ 5 


شماره فاکس نبازمندیها ۲۳۳۲۴۹۶۳-۲۲۲۴۸۸۶ 


© 
روربار 
وانت کامیون 
٩۱۱۲۰۹۹۹۶۶۳-۷ ۵۵۵۵۵‏ 


ظفربار 
وانت کامیون 
۲۶۱۶۱۱۱-۲۶۰۴ 


i €" 


باچندشعبه درشمیرانات 


متخصص درحمل اتاتیه 


PPAF loo ۳۸۵۶۵۵۱۲ 
۳۹۳۵۵۵۲۴ 


آنی بار کاوه 
شهر و شهرستان 
افسریه - مسعودیه - ابوذر 
۵۵۸ ۳۱۴۸۷۲۸۰ 


نارمک بار 
حمل اتاتیه منزل و کالا تجارتی 
کامیون - کفی کانتینر 
جرثقیل 


و 


V4o0000 


7900949۹ 


جرثقیل شمیران 
جرثقیل ۳ الی ۸۰ تن وخودروبر 
۵۳۴-۵۹۱۱۱۶۵۳ ۷و و 
۲ ۳۵۶0۳۴ 


جرثقیل آرمان 
حمل وجابجایی انواع دستگاه 
به طبقات بالا وزیرزمین 
۳۱۳۷۵۰۵-۶۶۷۵ 


اتوبار ری (۲۰) جرثقیل صحرا 


برای اولین بار 
در ایران 

حمل و اتاتیه 

از جمع آوری 


q0: Vo o‏ اتن 
به تمام نقاط کشور 


۳۴۵۴و 


2-۳۵۸ ۳۱۷/۴۸۷۸۱۳۷۵ 


۰ 
اران ہار 
باکارگران ورزیده وبیمه بدون تعطیل 
۶۴۱۳۳۳۳ 


فولکس بار 


کامیون - وانت 


شرکت بین المللی پایتخت 
اتومبیل باراننده وبدون 
راننده پیکان ۱۶ پراید۱۸ 
انواع پژوه۳ پرشیا ۳۵ 
سمند ۳۵ ماکسیماه٩‏ 
بنزبار اباس, الگانس 56 
۳ساعتی ۱۰ هرارتومان 
٩۱0۲۳۸۰۰۴۶۶۵۴۵۷۹‏ 


۶۴۶۴۲۴۴۶-۲ 


اتوبارقیطریه 
متخصص درحمل ونقل اثائیه منزل 
تلفن۲۳۸۳۱۰۰ 


یک واحد نساجیی در نظر دارد تعداد " دستگاه 
اتومبیل.۱ دستگاه موتورسیکلت وسپا و ۱ دستگاه کمپرسور 
باد مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی به شرح 
ذیل به فروش برساند. 

۱- نیسان پاترول مدل ۱۳۶۹ چهار درب یک دستگاه 
۲- نیسان پاترول مدل ۱۳۷۴ چهار درب یک دستگاه 
۳- پژوسواری 17 مدل ۱۳۷۶ یک دستگاه 
۴- فولکس استیشن مدل ۱۳۹۲ یک دستگاه 
۵- پیکان سواری مدل ۱۳۷۱ یک دستگاه 
۶ جیپ صحرا مدل ۱۳۷۷ یک دستگاه 
۷- موتورسیکلت وسپا مدل ۱۳۷۵ یک دستگاه 
۸- کمپرسور باد مدل ۱۳۶۴ یک دستگاه 
متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت 
۷ روز از ساعت ۸ الی ۱ به آدرس ذیل جهت 
دریافت فرم شرایط مزایده مراجعه و پیشنهاد خود 
را به همراه برگ شرایط امضاء شده تا 
تاریخ۱۳۸۲/۸/۱۲به آدرس اعلام شده تحویل و رسید 
اخذ نمایند. 

تهران - خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک نرسیده 
به خیابان ظفر, خیابان فرزان غربی. پلاک 1۵ 


دفتر نمایندگی 


سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۸۲ شماره ۲۲۹۰۶ 


قیمت بازار انواع خودرو 
در تاریخ ۱۳۸۲/۰۸/۰۳ 
ازطرف اتحادیه صنف دارندگان 
نمایشگاهها و فروشندگان اتومبیل تهران 
نهضت خدمت رسانی به مردم را 
گرامی وارج می نهد 
سال ساخت ۱۳۸۲ 
ام وشخصات | . قیمت فروش در بازا 
| #9 اک 


سواری ۱۶۰۰۴۵ | سفید باکوار و هیدرولیک 
یشمی با کور و هیدرولیک 


VP/000/000 VP/®oo/o00 
۷۴/۵۰۰/۰۰۰ تا‎ ۰ 
بدلیل عدم تولید‎ 
از سوی کارخانه مربوطه‎ 
۱2 V"/®o0/ o00 
VP/000/000LiV"/000/000 
V1/000/000 VI/®o0/o00 
11۶/000/000 LllV/® 00/000 
(۱ Lll1/000/000 
(۱ Lill /000/000 

سواری‌پژو 6 بدلیل عدم تولید 

۳99۰ از سوی کارخانه مربوطه 

IFA/000/000 ll F1/000/000 سواری پژوپارس‎ 
14/000/000 lil®o/o00/000 (پرشیا)‎ 
۱ 000 
(۱ lil F/o00/000 ۲۰۶ سواری‌پژو‎ 
۱۵۳/۰۵۰۰۰۰۰ انا‎ 
۱۳۳/۵۵۵/۵۵۰ ۳۴ات‎ ۰۵۵/۰ 
lo®/000/000llo$/o00/000 
loA\/o00/o00lilo4/000/000 
Vo/®oo/o00liVl/o00/ o00 

Vo/®o0/o00liVl/o00/ o00 

۵۷۳/۰۵۵/۵ ۷۳/۵۵۵/۰۵۵ 
۰ تا ۷۲/۵۰۵/۰۰۰ 


سواری‌زانتیاسوپر | پترین رنگ روز ۱ ۱( 


دولوکس اک( 


۶ بهترین رنگ 
سور دولوکس |۱۰١‏ 


بااربک بهترین رنگ روز 


(۱ PP/"00/ o00 
PI"o/o00/o00 iF "A/000/000 سواری‌مزدا‎ 
(۰ 

سواری بز جدب ۰ ۳ ۱۳۰/۰۵۵۰۰۰ 
دووسی‌پلو ۵۵/۰ ۱۳۵/۵۵۵/۰۵۰ 
F/o00/o00‏ ۱۳۱/۵۵۵۰۵۵۵ 
سواری دوو ماتیز 000 VV/000/000 i VA/000/‏ 
VV/000/000 VA /000/ 000‏ 
سواری‌پیکان ۱۶۰١‏ به دلیل عدم تولید 

از سوی کارخانه مربوطه 

U $l/o00/000‏ و( 
تن( 
۰( 
وانت نیسان AF"/®o0/ o00‏ ۱۹| 
وانت تک کابین مزدا 000/000/ LP‏ 1/000/000 
وانت دو کابین‌مزدا 


سواری سپند )م 


۱۳2 
۵۵۰ تا 4/000/000 

(۱-۰ lillA/o00/000 سمند خودروملی‎ 
11۶/®oo/000 illV/o00/o00 
Fo®/o00/o00lğflo/o0o0/o00 

۳۴۵/۵۵۵ تا و۳۴۵۰ 

تولید کم است 
۰۵ ۵ ۱۵۲/۵۰۰۰۰۵ 
۴ سیلندر ( صندوقدار ) 
زمینه در بازارکم می باشد 
۱۵۷/۵۵۵ تا ۰۰۰ ۱۵/۰۵۵ 
۴ سیلندر ( هاچ بک ) 


زمینه در بازارکم می باشد 


تا ۹۸/۰۰۰/۰۰۰ 


lo/o00/o00 ۱۱۰ 


کارشناسی وضعیت بازار و تعیین قیمت توسط: 
محمد ولی خلعتبری 
عضو هبات مدیره | تحاذیه صنف نمایشگاههای | تومبیل 


4 


نیازمندیها تلفنی آکهی می‌پذبرد ۲۲۲۵۳۳۳ 
شماره فاکس نیاززمندبها ۲۲۲۴۹۶۳-۲۲۲۴۸۸۶ 


ناما یاطاماست 


سه شنبه ۶ آبان ۱۳۸۲ شماره ۰۶ ۲۲۹ 


7 قابل تو جه فر هنگدوستان .یژو هشگران 
هه ۰ ۰ e aga hia‏ ن 
۳ ارزوی قبولی طاعات و عبادات هم میهنان عزیز روزه‌دار 


شرکت نوین پردازش آسا © 


4 ۱ ۳ انتشارات اطلاعات " 
باهمکاری تعاونی مسکن ورزشکاران استان قم 


]فهرست موضوعی کتابهای انتشارات اطلا عات 


قابل توجه شر کتہاء ار گانہاء موسسات و تعاونیبا 


ر فچروش اقساطی: 

۳ ۱- خودروی تولید داخل با اقساط ۲۰ و ۲۱ ماهه 

۲- موتور سیکلت شهاب . تلاش. کثیر و نامی 

۷ ۲- جهیزیه کامل عروس با تخفیف ویژه 

۷ ع- انواع کامپیوتر 

/ ه- سیم کارت تهران و انواع گوشی موبایل 

با شرایط دلخواه 

۷ - تجهیز باشگاههای رزمی و ورزشی 
تهران - میدان توحید - ابتدای ستارخان 
بعد از بانک ملی شعبه نمازی - پلاک ۵۵ 
طبقه ۳ - واحد ۴ 


تلفن: ۳۱-۶۴۳۳۹۱۶-۰۲۱-۶۹۲۷۸۷۷ه 
همر ا۵: ۹۱۳-۲ 


۷ کرج: مهرشهر. گلستان ۱. گلستانک . خیابان اصلی نمایندگی پخش فرش کاشان 
تلقکس : ۰۲۶۱-۳۴۰۲۶۴۶ همراه : ۵٩۱۱۳۹۴۳۷۱۲‏ 
۷ استان لرستان : خرم آباد - کوی فلسطین - خیابان ۲۴ متری - جنب بیمارستان عسلیان (آقایان سپهدار و مصطفی محمدی) 
تلفن: ۰۶۶۱-۴۲۰۸۵۸۲ 
# استان اصنهان : اصفهان -خیابان ادیب ( مدرس سابق ) - مقابل بانک ملی - مجتمع تجاری مرآت - طبقه همکف 
تلفن: ۴۴۶۳۳۸۸ - ۰۳۱۱ همرا۵ : ۰9۳۱-۳۱۹۸۸۷۶ (آقای اسماعیل محمودزاده ) 
۸ استان مازندران: آمل - میدان ۱۷ شهریور - پاساژ ایزدی - طبقه سوم - پلاک ۲۱۷۰ 
تلفن : ۳۳۳۶۸۱۸ - ۰۱۳۱ همراه: ۰٩۱۳-۲۷۲۲۳۹۶‏ ( آقایان محمود سجادی و مچید رحمانی ) 
۷ استان خوزستان : آبادان - خیابان منتظری - روبه روی فروشگاه شرکت نفت - طبقه همکف - پاساژ سینما شیرین 
تلفن: ۶۳۱-۲۷۳۸۳ و ۴۴۳۳۶۲۰ - ۰۶۳۱ همر ا۵ : ۰9۱۷-۷۱۰۴۱۱۰ (آقایان عبدالرضا حق شناس و بهنام رضایی) 
# استان بزد: یزد- خیابان آیت الله کاشانی -ابتدای خیابان مسکن وشهرستانی-جنب فروشگاه پرنس (آقای رضاخسروی ) 
تلفن: ۴ الی ۶۳۳۷۴۲۳ -۰۳۵۱ 
استان کر دستان: سنندج - خیابان امام - روبه روی کتابسرای نوروزی - شرکت سبزینه گستر غرب (آقای امید استادنوروزی ) 
تلفن : ۰۸۷۱-۳۲۵۴۹۳۳ همر اه: ۹۱۳-۸۷۱۰۱۳۲۳ 
۷ استان چهار محال و بختباری : بروجن - خیابان ۱۵ خرداد - جنب عکاسی کیوان - شرکت تعاونی پیشتاز (آقای علی اصغر شیرانی) 
تلفن : ۰۳۸۲-۴۳۲۳۳۶۷۷ تلفکس : ۰۳۸۲-۴۲۳۷۲۳۶۲ 
استان انلام : ایلام - ایوان غرب - خیابان امام - مقابل بانک رفاه (آقایان علی پناه شکریان و فرج خرمی) 
تلقکس : ۰۸۴۲-۳۲۲۳۰۴۱۹ شھمراه : ۴۲۹۷ 091-۸ ,۹11-۸۴11۵۷۹ 
# استان زنجان: زنجان - سعدی وسط -روبه روی کلانتری ۱۳ - ساختمان سهند- طبقه دوم - واحد ۲۰۱ (آقایان میکائیل و رقائی و غلامحسین بابایی) 
تلفن : ۰۲۴۱-۳۲۲۲۳۲۷۱ 
استان گلستان : بندرگز-خیابان امام خمینی - روبروی ساختمان بانک تجارت - طبقه اول واحد یک 
تلفن : ۰۱۷۳۳۷۲-۲۴۹۶ فکس: ۵۱۷۳۳۷۲-۶۲۵۵ شمر اه : ۹۱۳-۱۷۳۲۳۱۰۹ محمد حسین و سیامک معقولی 
۷ استان آذربایجان شرقی : سراب - خیابان امام خمینی - جنب فروشگاه تیمور فروغی 
تلفن : ۰۴۲۳۱-۲۲۲۳۱۰۷۰ (آقای مهدی رسول زاده ) 
# استان خراسان : مشهد مقدس 
همر ۵۱: ۰۹۱۳۵۱۱۰۸۶۱ (حسین محمدزاده) 
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کتب‌دیگران در نزد ما 


خواجوی کرمانی 
مق لف: گلابزاده 


شومیزء وزیری. چاپ دوم. ۲۶۴ صفحه. 


گالینگور. وزیری» جاپ دوم ۴ صفحه. 


داریوش همایون 


وزیری» چاپ اول» ۲۰ صفحه» 


داوری شیرازی 
مؤلف: وصال نورانی 


وزیری» چاپ اول» ۰ صفحه. 


دخوی نابغه 
مولف: ولی الله دورودیان 


رقعی. چاپ اول» ۲ صفحه ۱۱۰۰۰ ريال 
درباب نابرابری اقتصادی 


مولف: آمار کیا کومارسن مترجم:حسین راغفر 
وزیری» چاپ اول» ۶۳ صفحه. ۱۳۰۰۰ ريال 


درسهای اخلاقی اسلام 


موّلف: آیت الله محمد محمدی گیلانی 


وزیری» چاپ اول, ۴۱۱ صفحه»۲۰۰۰۰ ریال 


در شهر قصه هیچ عجیبی 


مؤلف: محمود توحیدی 


وزبری» چاپ اول, ۲۳۴ صفحه ۸۰۰۰ ريال 


در قلمرو زردهای سبز 


مؤلف: محمد کاظم اصفهانی 


وزیبری» چاپ اول» ۳۷۵ صفحد,۲۲۰۰ ريال 


دعای کریمانه 
مؤلف: دکتر کریم وزیری 


رقعی.جاپ اول» ۱ صفحه ۱۰ ريال 
دکتر علی شریعتی از نگاه دیگران 


مولف: جعفر پژوم 


وزیری. چاپ اول» ۷۳۲ صفحه. ۲۰/۰۰۰ ريال 


دکنر مظفر بقایی 


موّلف: حسین آبادیان 


وزیری» چاپ اول.۶۲۰ صفحه ۲۵۰۰۰ ريال 


۳ E7 
مراکز فروش:‎ 
خیابان انقلاب روبروی درب‎ 
اصلی دانشگاه تهران‎ 
NTT 
بلوارمیرداماد خیابان نفت‎ 
جنوبی ساختمان روزنامه‎ 
۲۹۹۹۳۶۸۶ اطلاعات‎ 
کہ حلم کال مال‎ 
هفت حوض جنب بانک رفاه‎ 
۷۸۹۰۷۲۲ کارگران‎ 
شمیران »تجریش»میدان قدس‎ 
VIA 
تهران نو - فلکه اطلاعات‎ 
۷۴۱۱۶۴۸ ابتدای خیابان مهریار‎ 
قلهک,خیابان دکترشریعتی نرسیده به‎ 
۲۶۰۵۸۹۱ دولت نبش کوچه تلفنخانه‎ 
سیدخندان خیابان‌دکتر شریعتی بالاتراز‎ 
۸۶۶۶۹۱ پل سیدخندان کوچه لادن‎ 
شهرری .میدان شهرری پاساژ‎ 
۵۹۰۲۱۹۹ شيشه طبقه دوم‎ 
شهراراخیابان ستارخان‎ 
۶۵-5۷-۷ فسوی رال ستارخان‎ 
کرج .میدان امام خمینی‎ 
۰۲۶۱-۲۷۲۲۲۷۹ پاساژکمالی‎ 
امل-اول هلال احمر‎ 
۰۱۲۱ ۷ 
آرومیه-خیابان امام خمینی‎ 
۰۴۱۱۳ 
اردییل-میدان حافظ‎ 
۰۴۵۱۶ 
اصفهان-خیابان فردوسی‎ 
۰۳۱۱-۰۸ 
اهر-خیابان طالقانی‎ 
۹ ۱-۰ 


اهواز-کیان پارس 
۶۱۲ 

بهبهان-خیابان عدالت 
۰۶۷۱۷ 

تبریز -خیابان آیت الله طالقانی 
۰ ۰۳۱۱-۵۵۵ 
رامهرمز-پاساژشهرداری 
۰ - ۰۶۲۲۵ 

رشت-خیابان امام خمینی 
۲ ۰۱۳۱ 
زنجان-خیابان سعدی 
۰۲۴۳۱۸ 

ساری-خیابان قارن 
۰۱۵۱-۸۶ 

سلماس-خیابان امام 
۰۳۶۲۵-۲۷۵ 

شاهرود-خیابان معلم 
۰۲۷۲-۲۴ 

شهرکرد-خیابان طالقانی 
۷۷ ۲ ۰۲۸۱ 

شیراز-خیابان زند 
۰۷۱۱-۸۰ 
قم-خیابان۱۹دی ۰۲۵۱-۷۷۰۳۹۳۸ 
کرمان-خیابان ابوحامد 
۰۴1-1 
کرمانشاه-بلوارشهیددکتربهشتی 
۰/۸۳۱۲ 

مشهد-کوی دکترها 

۰۵۱۱-۱۴ ۵ 

میبدیزد-خیابان امام 
۰۳۵۲۷۱۷۲-۸ 

همدان-خیابان بوعلی 
۰/۱۴ 


ناسا یاطلاماست 


|فهرست موضوعی کتابهای انتشارات اطلا عات 
کتب دیگران در نزد ما 
دکتر منوچهر اقبال 
دنیای درام 
موّلف: مارتین اسلین مترجم:محمد شهبا 
دولت رفاه در اروبا 
موّلف: جولیانوبونولی گوبی مترجم:هرمز همایون پور 
رقعی» چاپ اول. ۳۱۵ صفحه. ۲۰۰۰۰ ريال 
ده فبلم ده نقد دیگر 
مولف: مسعود فراستی 
رقعی. چاپ اول.چاپ اول. ۲۲۰۰ ریال 
دیوان همایون کرمانی 
مولف: احمد اسدالهی 
وزیری. چاپ اول» ۶۷۰ صفحه۱۸۰۰۰ ریال 
راور شهری در حاشیه کویر 
مولف: ماشاءالله کاربخشر 
وزیری» چاپ دوم ۲ صفحه ۱۳۰۰۰ ريال 
راهنمای خانه خدا 
موّلف: تحریریه بنیاد انقلاب 


۰ ريال 


۰ ريال 


خنستی. چاپ اول» ۳۰ صفحه. ۳۰۰۰ ريال 


رجال عصر پهلوی, عبدالعظیم ولیان 
وزیری, چاپ اول, ۵۲۷ صفحه, ۲۸۰۰۰ ریال 


روابط ايران و عراق 

ريشه درخنان 9 ساخنمانها 

مولف: کاتلر ریچاردسون مترجم:سازمان پار کها 
وزیری» چاپ اول, ۸۴ صفحهء ۱۸۰۰ ریال 


۰۰ ريال 


زخمدار 
مولف: جهانگیر خسروشاهی 
رقعیء چاپ اول. ۲۹۶ صفحه. ۶۸۰۰ ریال 
زمرد دشت لوت 
مولف: زهرا اسعدپور بهزادی 
وزیری» چاپ اول» ۲۴۰ صفحه. ۲۳۵۰۰ ریال 
زمین ابی 
مولف: مهدی عبدالهی 
رقعی. چاپ اول» ۶۰ صفحه ۱۸۰۰ ريال 


مراکز فروش: 


موتور ژنراتور ۶۵ کاواً 
سرند سه طبقه ,بلوک زن 


سقفی برقی 
۲ ۷ ۱9۱-۳۳۲۳۸۵ه 


۳ دستگاه ۳۰۰ گرمی 


تزریق تکنو هیدرولیک فروشی 
۶ و 


۸و 


یک دستگاه موتوربرق 
جنرال موتور ۶| سیلندر ۵۰۰کیلووات 


۰ آمپر درحد نو فروشی 
ollPoFPPofF‏ 


تعداد کانتینر 
۰ فوت و منبع ۲۰و ۱۰ هزار لیتری 
سیاه و سفیدموجود میباشد. 
o911PIFFoAo‏ 


@ 


نیازمندیها تلفنی آگهی می‌پذیرد ۲۲۲۵۳۳۳ 
شماره فاکس نیاز مندیها ۲۲۲۴۹۶۳-۲۲۲۴۸۸۶ 


اجاره ساخت فروش 
کاتردیامونت 
برش آسفالت و بتن 
۰۳۸۴ - ۵۰۵۴۸۹۴ 


موتور دیزل خودرو 
ابزار آلات جوشکاری 
فروشی 
۰9۱۱۳۴۵۵۹۱۲ 


۳۳۳۵۳ 


سفارش ساخت هرنوع قطعه 

فایبرگلاس با ماشین آلات 
۸ پذیرفته میشود 
۰9۱۱۲۰۶۳۷۱۷-۷ 


اجره پیل مکانیکی- پیکورو- کمپرسور 

تخریب بتون وسنگ ,کانال کنی 
»خاکبرداری ,خرید وفروش 

۳۱۷۴۴۶۵/۸ ۲ 


خیابان انقلاب ؛روبروی درب 
اصلی دانشگاه تهران 

2 A 

EE ae 
جنوبی ساختمان روزنامه‎ 
۲۹۹۹۳۶۸۶ اطلاعات‎ 

نارمک, ضلع شمالی میدان 
هفت حوض جنب بانک رفاه 
کارگران ۷۸۹۰۷۲۲ 

شمیران .تجریش.میدان قدس 
۱۳۳۸۹ 

تهران نو - فلکه اطلاعات 
ابتدای خیابان مهریار ۷۴۱۱۶۴۸ 
قلهک,خیابان دکترشریعتی نرسیده به 
دولت نېش کوچه تلفنخانه ۲۶۰۵۸۹۱ 
سیدخندان خیابان‌دکتر شریعتی بال تراز 
پل سیدخندان کوچه لادن ۸۶۶۶۸۱ 
شهرری .میدان شهرری پاساژ 
شیشه طبقه دوم ۵٩۰۲۱۹۹‏ 
شهرارا,خیابان ستارخان 

نرسیده به پل ستارخان ۶۵۰۲۷۰۷ 
کرج .میدان امام خمینی 
پاساژکمالی ۰۲۶۱-۲۲۲۲۷۹ 
امل-اول هلال احمر 

۰۱۲۱ ۷ 

ارومیه-خیابان امام خمینی 
۰۳۱۱-۲۳ 

اردییل-میدان حافظ 
-۰۴۳۵۱ 

اصفهان-خیابان فردوسی 
۰۳۱۱ 

اهر-خیابان طالقانی 
۱۳-۰۰۰۰" 


اهواز-کیان پارس 
۵۲ 2 

بهبهان-خیابان عدالت 
۱-۷ ۰۶۷ 

تبریز -خیابان آیت الله طالقانی 
۰۳۱۱-۵۰ 
رامهرمز-پاساژشهرداری 
۰ ۲- ۰۶۲۲۵ 

رشت_-خیابان امام خمینی 
۲ ۰۱۳۱ 
زنجان-خیابان سعدی 
۰۲۴۱-۲۳۸ 

ساری-خیابان قارن 

۰۱۵۱ ۶ 

سلماس-خیابان امام 
۰۳۶۳۵-۵۷۵ 

شاهرود-خیابان معلم 
۴- ۰۲۷۲۳ 

شهرکرد-خیابان طالقانی 
۰۲۸۱۷۷ 

شیراز-خیابان زند 

۰ ۰۷۱۱ 
قم-خیابان؟۱دی ۰۲۵۱-۷۷۰۳۹۳۸ 
کرمان-خیابان ابوحامد 
۰۳۴۱-۷۱ 
کرمانشاه-بلوارشهیددکتربهشتی 
۰۸۳۱-۲۳۲ 

مشهد-کوی دکترها 
۰۵۱۱-۵۵ 

میبدیزد-خیابان امام 
۰۳۸۵۲۷۷۲-۸ 

همدان-خیابان بوعلی 
۴( 


شرکت درین زاس 


Your Reliable Partner EŞFZYITITT 


نىدى ری كبا € 


Î آلمان‎ 90۳0۷65۸۵ ۰ 

ارائه دهنده خدمات پس از فروش دیزل ژنراتور های ا5 آلمان و سایر 
دیزل ژنراتورهای کم دورو پردور در سراسر کشور 

سازنده انواع تابلوهای برق دیزل ژنراتورها همگام با تکنولوژی روز دنیا 

Email:info@dorinsaze.com +¥1-PFFATFF-PFI۶1Y: تلفن‎ 

فاکس : ۰۲۱-۶۳۴۳۱۳۵۶ 


Http://www.dorinsaze.com 


درمانگاه‌خدربه صالح 
ازپزشکان و متخصصان زیردعوت بهمکاری مینماید: 


دکتر آرمایشگاه 
رادیولوژی 
ارتویدی وقلب 


تلفنیای تماس:۵۸۱2۱۲۱-۵۸۰۵۱۲۱ 


n ۰-2‏ 
ام ۰ 
اگهی تمدند مزاده 
+ه + 
شرکت سهامی خدمات مهندسی برق (مشانیر) در نظر 
دارد تعداد ۲ دستگاه ماشین آلات حفاری (ئونکنیک و 
تزریق با مارک 9011.11۳6با تجهیزات جانبی و یک دستگاه 
بچینگ پلانت دوغاب را از طریق مزایده به صورت منفرد 
پا یکجا به فروش برساند. 
متقاضیان می‌توانند از تاریخ ۸۲/۸/۵ تا ۸۲/۸/۱۷ در 
تاعاس زار ا ت در رات کے ا مرا رده 
به آدرس: تهران -بالاتر از میدان ونک - خیابان شهید خدامی - 
روبروی هتل هما اداره تدارکات مراجعه نمایند. 


ادار ۵ تدار کات ۲ 


این شرکت در نظر دارد یک دستگاه دریل واگن هیدرولیک بهلر 
نومدل 115 33۳1 را از طریق مزایدهبهفروش برسند. علاقمدان 
جهت بازدید به معدن منگنز ونارچ قم واقع در ۱۵ کیلومتری 
جاده قدیم قم و اصفهان و در ۱۳ کیلومتری روستای ونارچ 
مراجعه نموده و جهت کسب اطلاعات و تحویل مدارک حداکثر 
تا تاریخ ۸۲/۸/۳۰ به دفتر شرکت واقع در اصفهان - میدان | 
آزادی- بای چهاربغ با -ببست دادستان ساختمان امیر 
شماره ۲ مراجعه نمایند. تلفن تماس: 11۲0۸7۸ - 11۳۹1۳۹ - ۱۳۱۱ 


شرکت تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان, 


درحد نو باگارانتی 
۰ میلیون 


تمیر سور 

اجاره ,خرید,فروش واجرای 
سندیلاست 

۱۳۷/۴۸۸۹۲۲ ۶ 


کمپرسوریاد 
اطلس کوتکوفروشی 
۸S1‏ 
۱۷۷/۶ 


توری »سیم خاردار » لوله ۵ 
سانت و لوله ۶ اینچ جک و قالب 
۶۲۰۸۸۳۱-۷۶۵۰ 


لیفتراک 


۵ تن تویوتا 


روسی - اروپایی 
انواع تراش - سنگ - پرس 
کارانسل - فرز - دریل 
صفحه تراش 
در ابعاد مختلف 
۹(" 
۳۳( 


کوماتسو 
۲ تن بنزینی 
فوری فروشی 


۱۸۳۵۵۲ 
سیلو - مخازن 
تانکرهای هوایی و زمینی 


مخازن استیل و تحت فشار 
۵9۱۳۴۳۳۱۶۸۸۵۹۴۵۸ 


آگهی فروش جرثقیل دروازه ای 
ظرفیت ۱۲ تن .دارای ۲ دستگاه وینچ ۶ تن 
۰ مترریل ۲۰۰ متردهانه ۰ ٩‏ متر ارتفاع 
۳ واحد باز رکانیی 


واردکننده خط تولید نو و دست دوم 
دخط کامل ریخته گری چدن دست دوم آلمانی 


۲- خط کامل چرخدنده جعبه فرمان انواع خودرو دست دوم آلمانی 
۳- خط کامل فسفاته باسیستم تصفیه اتوماتیک دست دوم آلمانی 


_ ۰1۱۱۱۳۱۰۵۷ 


۵ ۴ 


ماشین سازی 
شرینک پک ۰ وکیوم 
فورمینگ استرچ پالت . 
شرینک پالت اسکین پک 
شرینک محفظه ای و 
ماشین آلات بسته بندی 
۷- ۴۵۶۴۵۹۰ ( ۵۲۱ ) 


و کلیه حلالهای صنعتی 
FPA‏ 


۶ اه 


سرب کارگاهی 

وقراضه به هرمقدار 
بصورت نقدی خریداریم 
۵٩۱۱۳۱۴۳۲۶۹۶۰ ۰‏ 


سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۸۲ شماره ۲۲۹۰۶ 


در آمد تاه۴۷وام تا 
۰ - استخدام رسمی پاره وقت 


باحقوق ثابت وبیمه (فروش کامپیوتر) 
مار ۱ 


دکترداروساز 
منطقه مهر آباد 
٩۱۳۳۴۸۱۴۹۲۵-۱‏ 


آگهی مزایده 


سازمان خدمات موتوری شهرداری قزوین در نظر دارد اقلام ذیل را از طریق 
مزایده عمومی به فروش برساند. لذا واجدین شرایط می‌تواند تا ده روز از اتتشار 
آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به امور فراردادهای سازمان واقع در فزوین - 
بلواردانشگاه ین الملل - روبروی سر درب خوابگاه - دفتر مرکزی‌سازمان خدمات 
موتوری مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۱۷۲۱۳۹۲ تماس حاصل نمایند. 
بدیهی است سازمان در رد یا قبول هر یک از پيشنهادات مختار بوده و هزینه آگهی 
به عهده برنده مزایده می‌باشد. 

(- قطعات و لوازم یدکی قابل توجه ماشینآلات سنگین. راهسازی سبک. 

۲- روغن سوخته به مقدار ۱۳۰۰۰ لیتر, 

۳- پشکه‌های ۲۲۰ لیتری ۲۵۰ عدد. 

6 ماشین‌آلات سنگین - راهسازی- سبک. 

-٥‏ فیلترهای ماشین‌آلات به تعداد ۷۷۳ عدد. 

*- آهن‌آلات و ضایعات (اسقاطی). 


روابط عمومی سازمان خدمات موتوری شهرداری قزوین 


و ساتط تقلبه مکشو که 
در ۲۴ ساعت كۆ شه 


هموطنان گرامی در سراسر‌ایران عزیز می توانند همه روزه از آخرین اطلاعیه روابط عمومی 
ستاد فر ماندهی‌نیروی‌انتظامی در مورد خود روو موتورسیکلتهای مکشوفه اطلاع 


حاصل فرمایند. 


< 


شماره پلاک 
۱ب ۳۲ 
ن 
۶۶۷۸ 
۵۱ 

۲ص 2 
۱س ۹۵ 


۷ 


e Il‏ و ند بر 


م کچ م م 
2 4 


جحتر- ماخ 
O 4‏ 


۸س ۸۵ 
035 
۹۲ 
2۳۵۴۶ 
۶۱ص۱۱ 
۵ ۱۵ 
۲۹۱۳۵ 
۴ ۵۶ 
۱۹۳۵۳ 
۶۶۸۷۶ 
۵۵ 
۳۹۱۳۸ 
۷ م۵۷ 
٩ب‏ ۳۷ 
۲۳۴۸۵ 

۳۲ ۲ 
۱۳ ۲ 
۲۶ ب‎ ۷۵ 
1۳۵۸۴ 
۱۳/۸۲ 
EFA 
۲۱۳۶ 
۶۳۷۸۹ 


نیازمندیها تلفنی آگهی می‌پذیرد ۲۲۲۵۳۳۳ 
شماره فاکس نیاز مندیها ۲۲۲۴۹۶۳-۲۲۲۴۸۸۶ 


۰ 4 ۵ 

٠ 0۵‏ 1 سه شنبه ۶ آبان ۱۳۸۲ شماره ۲۲۹۰۶ 
موزشگاه آرایش اقبال 

دبیم بین المللی شهریه اقساط 00[ تضمینی 


مدل .ابزاررایگان شهرستانیها و خوابگاه 
۵۶۵۳۳۲۸۵۵۵۶ 


کاره۱۰/ تضمینی 
باه»(وه/هزارتومان صاحب 
شغل مستقل وپردرآمد شوید 


(قسمت اول ) 


رشد جمعیت و فن آوری. نیاز انسان به مسکن و سر پناه را 
آشکارترساخته و لزوم توجه به این نیاز از مهمترین دغدغه های 
مسئولین و دولتمردان بوده است . 

فعالیت بنگاههای معاملات ملکی . از جمله خدماتی است 
که به هدایت و راهنمایی فروشندگان وخریداران می پردازد 
و از جایگاه ویژه ای نزد عموم مردم برخوردار می باشد. 
موقعیت جغرافیایی و اقتصادی و ميزان عرضه و تقاضا 
همواره در تعیین تعرفه های صنف مشاورین املاک موثر 


بوده است. 


مشاور املاک : کسی است که در مقابل کارمزد مصوب . 
واسطه انجام معاملاتی شده و یا برای کسی که بخواهد 
معامله ای نماید طرف معامله پیدا کند. طبق قانون نظام 
صنفی مشاور املاک به شخص حقیقی یا حقوقی گفته می شود 
که با تحصیل پروانه کسب. محل کسبی را دائر نموده و با 
قبول مسئولیت شخصا و يا بوسیله مباشر به شغل مشاوره 
املاک اشتغال ورزد. 
قولنامه : نوشته ای است غالبا عادی حاکی از توافق بر 
واقع ساختن عقدی در مورد معینی . که ضمانت اجرائی آن 
پرداخت مبلغی است و این توافق ها مشمول ماده ۱ قانونی 
مدنی است . 
قرارداد : یکی از معانی آن عبارت است از نوشته ای که 
حاکی از تراضی و توافق طرفین بر امری باشد. 
سند : سند عبارت از نوشته ای است که در مقام دعوی یا 
دفاع . قابل استناد باشد. هر سند دلالت بر انجام یک عمل 
حقوقی بطور مستقیم و یا غير مستقیم دارد به بیان دیگر هر 
سند گویای یک حق قانونی از قبیل حق دریافت وجه . حق 
مالکیت و ... برای صاحب سند است . از نظر قانون مدنی 
سند یکی از ادله اثبات دعوی در محاکم می باشد و به دو 
دسته تقسیم می شود ۱- رسمی ۲- عادی 
پروانه کسب : اجازه ای است که طبق مقررات این قانون 
به منظور شروع و ادامه کسب و کار و حرفه به فرد یا افراد 
صنفی برای محل مشخص و یا وسیله کسب مشخص داده 
می شود 
روش تعیین تعرفه ها صنف مشاورین املاک : 
تعرفه های پیشنهادی اتحادیه مشاورین املاک در جلسات 
کمیسیون نظارت مطرح و پس از تصویب و یا تمدید . تعرفه‌های 
مذکور به مجمع امور صنفی ذیربط اعلام می گردد. 
مجمع امور صنفی مکلف است مراتب را ازطریق رسانه های 
گروهی برای اطلاع عموم آگهی. و به اتحادیه و واحدهای 
صنفی با وسایل مقتضی اعلام کند کلیه افراد و واحدهای 
صنفی ملزم به رعایت نرخ های معین شده از طرف کمیسیون 
نظارت می باشد. 
وظایف واحدهای صنفی مشاورین املاک : 
متصدیان واحدهای مشاورین املاک موظفند ضمن نصب 
پروانه کسب و مباشرت و همچنین کارمزد مصوب قانونی 
در معرض دید عموم به شکلی که به وضوح قابل رویت باشد 
. کلیه قرار دادها ( مبایعه نامه ها - قولنامه ها و ...) را در 
فرمهای مخصوص چاپی که از سوی اتحادیه با کد 
مخصوص در اختیار فرد صنفی گذارده می شود تنظیم نمایند. 
این درحالیست که کلیه قرار دادها بايد در سه نسخه و به 
طور یکسان . یکنواخت . خوانا و بدون قلم خوردگی تنظیم 
شده و از طرفی نقل و انتقال و خرید و فروش درروی قولنامه 
ممنوع می باشد. 
گفتنی است فرد صنفی مکلف است ضمن رعایت نرخ 
کارمزدها در قبال اخذ هر گونه وجه از طرفین معامله. قبض 
یا رسید صادر و تسلیم نماید و از اعزام افراد متفرقه و کسانی 
که فاقد کارت شناسایی مخصوص می باشد به اماکن و منازل 
جدا خودداری ورزد. 
در صورت مشاهده هر گونه تخلف از واحد های مذکور 
سریعا مراتب را از طریق تلفن ٤۱۲و‏ یا با مراجعه حضوری 
به ستاد خبری سازمان های بازرگانی در سراسر کشور 
گزارش فرمایید. 
روابط عمومی‌سازمان بازرسی و نظارت همه روزه از طریق 
پیامگیر ۸۰۷۱۸۸ آماده دریافت پيشنهادها و انتقادهای 
هموطنان گرامی می باشد. 

روابط عمومی 


همکاردندان ساز 
جهت ابر اتواری در استان 
مرکزی با حقوق مکفی 
۱٩۱۶۶۳۳۹‏ 


تراشکار ماهر 
باحداقل ۵ سال 
سابقه کارموردنیاز است 
1۴-۰۶۷ 


به تعدادی چرخکار 

خانم یاآقا باحقوق عالی 
نیازمندیم 
1۳-۶۷ 


تعدادی راننده پایه یکم 
سابقه دار جهت حمل زباله با خاور در 
شهرداری منطقه ۱۶ مورد نیاز می باشد 
( ۱۷ الی ۳۰) ۶۸۳۱۶۰۶ 


hoo 
آشنابه کامپیوتر‎ 


و زبان انگلیسی 
۴ ها 


جهت مطب زنان عصر 
نیازمندیم 


۸۱۴۳۳۳ 
تماس از ۳ الی ۸ بعد ازظهر 


)۰۳( ۷۱ 


کامپیوتر -حسابداری (کاردانش) 
۰دوره کامپیوتر ۰ تومان 
۱۷۱۷۹۱۷۳-۶۶۵ 


۰۴۵۱-۴۴۵۳۷۶۴ 
نمایندگی فعال از 
تمامی شهرها می پذیریم 


کنکور کارشناسی ارشد 
فقط مدیریت بازرگانی 
وروابط بين الملل 
(توسط استاد دانشگاه) 
/\oo‏ قبولی دردانشگاههای 
دولتی استردادوجه 
درصورت عدم قبولی 
۱ هو ۴۴۵۰۶۲۱ 


۰ تومان ویژه خانمها 
PSVFPAI‏ 


تدریس خصوصی -ریاضیات 
توسط مهندس امید خدادوست 
ازابتدایی تادبیرستان 
۸۷۳۹۴ ۴۱۳۴۸۱۹-۹۱۳۲ 


تدریس ریاضیات 


ازپایه تاکنکور 


تبت موسسه .حسایداری 


۶۴۲۳۲۶۷۶ ۵ ۵ 


۱ سازمان بازرسی و نظارت‎ x10 


کاردانی به کارشناسی 


همراه جزوات انحصاری 
۶۱۳۱۷۳۴۳ 


تدریس 
دروس دانشگاهی 
مشاوره وانجام پروژه 
۶۴۸۰۸۹۷۸ 


تدریس خصوصی دروس 

قرآن,عربی .تفسیر مداحی 
وغیره ... 
۳/۲( 


چند کار 7۱۰۰ تضمینی 

اقساط انتخابی عالی پرد رآمد باقیمتهای 
۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ هزارتومان 

بلدستگاههای مهرسازی وچاپ ( 610 کارت 


ویزیت نایلون نایلکس جاسوئیچی 
خودکار ظروف کیف جعبه وکلیه تبلیغات) 

آموزش طراحی وبازاریابی رایگان 
(oF) ۶۹۴۳۷۵۳-۳۳۴۵‏ 
حتی تعطیلات۲۶۱(۲۷۰۳۷۵۲ه) 


یک کارخانه معتبرداروسازی واقع درشهر 
صنعتی رشت نیاز به افراد ذیل دارد: 

1 - فوق لیسانس حسابداری صتعتی یک نفر 
ند سگاسک یک تفر 

لطفا درخواستهای خود را به شماره 
صندوق پستی ۱۵۸۷۵-۵/۸۸۷ ارسال یا به شماره 
۸ فاکس نمایید. 


کلیه واردات وتولیدات 
شمار انقد اویکجاخریداریم 
۵۳۴-۰۳۹۲۷۰۳۵ ۳۹۲۷ 


مهندسین مشاور صنعتی 

طرح توجیهی - خط تولید 
وام سراسرایران 
۶ ۸+۷ 


نت نتشارات ماه رنگ 


چاپ کتاب با تسهیلات 


دولتی بصورت اقساط و 


انجام کلیه کارهای 
تبلیغاتی‌و چایی 
۶۴۰۷۸۷۲-۹۵۷۴ 
۵٩۱۱-۳۳۹‏ 
۵٩۱۱-۰۳۴۶۱‏ 


تر یغات J‏ 


سازنده ی انوا تابلوهای تبلیغاتی 


فلکس .فیکسه نئون پلاستیک 
تلفن ۷۵۵۵۸۷۱ 


۴۶متر,نوساز ,شیک کلیه امکانات › 
۳۰ نقد+ ۴میلیون وام 
۳۳۵۱۳۲۸۱۵۳۵ 


خراسان - لرزاده 

دوواحد آپارتمان ۵۰ متری 
نوساز, متری ۴۷۰ تومان 
۳۷/۹۷/۱۰۶۶ 


۴ متر آپارتمان با 
۴ میلیون وام فوری فروشی 
0٩۱۱۳۲۰۷۱۵۵۰ - ۶‏ 


تا »یلمب »انحلا 
سیس .یلم ل ع مر سند کست اول 


باکلیه امکانات 
۹ ۵۶۶۷۱۳ 


»کارت بازرگانی 0 


فنی درمحل کارشما... 
کم میدان وحدت اسلامی 
ر ۴۰ متر یکخوابه طبقه اول با 
کلیه امکانات ۲/۵ وام . تخلیه 
۰٩۱۱۲۹۷۲۵ ۰۴-۶۷۲۳۶۹۵۵‏ 


شرکت پارس زنراتور کارشناسان 
ی 
دعوت به همکاری می‌نماید. از واجدین 
شرایط درخواست می گردد مشخصات 
فردی و سوابق تحصیلی و کاری خود 
را همراه یک قطعه عکس و تلفن تماس 
حداکثر تا ۷ روز پس از انتشار آگهی 
به نشانی: کرج - کیلومتر ۷ جاده ملارد 
- صندوق پستی ۲۱۷۵۵-۳۳۵ امور 
اداری ارسال نمایند. 


شمیر أن 
آگهی‌می‌پذبرد 
تلفن :۲۷۱۳۱۸۹ 


|فهرست موضوعی کتابهای انتثارات اطلا عات 


کتب دیگران در نزد ما 


زنان در بار (اشرف پهلوی) 
ناشر: مرکز بررسی اسناد تاریخی 
وزیری» چاپ اول, ۴۹۲ صفحه, ۲۵۰۰۰ ريال 
سالمندی و خردمندی 
مولف: تامپس لارنس مترجم: زهره کسمائی 
رقعی, چاپ اول» ۲۳۹ صفحه, ۱۵۰۰۰ ریال 
ستاره تمدن جنوب 
مولف: زهرا اسعدپور بهزادی 
وزیری» چاپ اول» ۷ صفحه ۱۳۰۰۰ ريال 
سراب و گرداب 
مؤلف: شهبازپور. وافری, انامی مقدمه از سیرجانی 
رقعی» چاپ اول» ۲۲۰ صفحه, ۴۸۰۰ ریال 
سر بر شانه ستاره 
موّلف: سعید ابوطالب 
رقعی. چاپ اول» ۱۰۳ صفحه. ۳۲۰۰ ریال 
سکوت بره ها 
مؤلف: سید فیلد مترجم:عباس اکبری 
رقعی» چاپ اول»۱۵۸ صفحه. ۵۰۰۰ ریال 
سمینار فضای سبز 
مولف: سازمان پا رکها 
وزیری» چاپ اول» ۴۰ صفحه. ۳۶۰۰ ريال 
سیاحت شرق و غرب 
وزیریء چاپ اول, ۵۰۶ صفحه. ۱۳۰۰۰ ريال 
سیرجان در آثینه زمان 
مولف: علی اکبر بختیاری 
وزیری» چاپ اول؛ ۴۵۰ صفحه. ۱۱۵۰۰ ريال 
سيره صحیح پیامبر جلد ۲ 
مؤلف: عاملی جعفر مرتضی مترجم:حسین تاج آبادی 
وزیری» چاپ اول» ۴۳۷۰ صفحه. V۰‏ ريال 


شاهد شهر یاران 


مولف: اسعدپوربهزادی ۳ زهرا 


رقعی. چاپ اول۱۶۰ صفحه ۱۴۰۰۰ ريال 
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مراکز فروش:‎ 
خیابان انقلاب,روبروی درب‎ 
ا کو‎ 
۶ ۴ 
بلوارمیرداماد خیابان نفت‎ 
جنوبی ساختمان روزنامه‎ 
۲۹۹۹۳۶۸۶ اطلاعات‎ 
کل کے سل دای مان‎ 
هفت حوض جنب بانک رفاه‎ 
۷۸۹۰۷۲۲ کارگران‎ 
شمیران .تجریشمیدان قدس‎ 
۲۷۸۹ 
تهران نو - فلکه اطلاعات‎ 
۷۴۱۱۶۴۸ ابتدای خیابان مهریار‎ 
قلهک,خیابان دکترشریعتی نرسیده به‎ 
۲۶۰۵۸۹۱ دولت نېش کوچه تلفنخانه‎ 
سیدخندان خیابان‌دکتر شریعتی بالاتراز‎ 
۸۶۶۶۹۱ پل سیدخندان کوچه لادن‎ 
شهرری .میدان شهرری پاساز‎ 
۵٩۰۲۱۹۹ شیشه طبقه دوم‎ 
شهرارااخیابان ستارخان‎ 
۶۵۰۲۷۰۷ نرسیده به پل ستارخان‎ 
کرج .میدان امام خمینی‎ 
۰۲۶۱-۲۲۲۲۷۹ پاساژکمالی‎ 
آمل-اول هلال احمر‎ 
۰۱۲ ۱-۷ 
ارومیه-خیابان امام خمینی‎ 
۰۴۱۱۲ 
اردبیل-میدان حافظ‎ 
۰۴۵۱-۷۶ 
اصفهان-خیابان فردوسی‎ 
۰۳۱۱-۲۲۱ 
اهر-خیابان طالقانی‎ 
۰۳۲۶۷۲۷ - ۰ 


اهواز-کیان پارس 
۰۶۱۱۲ 

بهبهان-خیابان عدالت 
۱-۷ ۰۶۷ 

تبریز -خیابان آیت الله طالقانی 
۰ ۰۳۱۱-۵۵۵ 
رامهرمز-پاساژشهرداری 
۰ ۶۲۵-۲ 

رشت-خیابان امام خمینی 
۲ ۰۱۳۱ 
زنجان-خیابان سعدی 
۸ ۰۲۴۳۱ 

ساری-خیابان قارن 
۰۱۵۱-۲۶ 

سلماس-خیابان امام 
۰۳۶۳۵-۲۷۵ 

شاهرود-خیابان معلم 
۰۲۷۲-۲۴ 

شهرکرد-خیابان طالقانی 
۷۷ ۰۳۸۱۲ 

شیراز-خیابان زند 
A۶۰۰‏ ۷۱۱ 
قم-خیابان؟۱دی ۰۲۵۱-۷۷۰۲۹۲۸ 
کرمان-خیابان ابوحامد 
۰۳۳۱-۰۱ 
کرمانشاه-بلوارشهیددکتربهشتی 
۰۸۳۱۲ 

مشهد-کوی دکترها 

۰۵۱۱-۱۴ ۵ 

میبدیزد-خیابان امام 
۰۳۵۲۱۷۷۲-۸ 

همدان-خیابان بوعلی 
۴ 


ناسا ی اطلاماست 


کتب دیگران در نزد ما 


شاهین کویر 


موّلف: علی اصغر مظیهری کرمانی 


شعبان جعفری 


ناشر: مرکز بررسی اسناد تاریخی 
وزیری. چاپ اول» ۴۱۵ صفحه. ۲۰/۰۰۰ ريال 


شکسییر و سینما 


مؤلف: نویسندگان مترجم:براهیمی 
وزیری» چاپ اول» ۳۳۶ صفحه. ۱۱۰۰ ريال 


شوباد 


مولف: عبدالمید دانشور 


وزیری. چاپ اول. ۱۸۰ صفحه ۶۸۰۰ ريال 


شوق دیدار 


مولف: علامه آیت الله عباس ایزدی 
وزیری» چاپ اول» ۲۷۲ صفحه» ۶۵۰۰ ریال 


شهید آیت ا... مدنی 


ناشر: مرکز بررسی اسناد تاریخی 
وزیری» چاپ اول» ۶Y‏ صفحه» 1۹۵۰۰ ريال 


شهید آبت ا... دستغیب 


ناشر: مرکز بررسی اسناد تاریخی 
وزیری» چاپ اول» PNY‏ صفحه. ۳۸۰۰۰ ريال 


شهید آیتا... مدرس 


ناشر: مر کز بررسی اسناد تاریخی 
وزیری» چاپ اول» ۲۴۱ صفحه. ۱۱۰۰۰ ریال 


شهید اندر زگو 


ناشر: مرکز بررسی اسناد تاریخی 
وزیری. چاپ اول. ۵۲۴ صفحه. ۱۹۰۰۰ ریال 


شهید حاج مهدی عراقی 


اشر: مرکز بررسی اسناد تاریخی 

وزیری. چاپ اول. ۴۲۲ صفحه. ۱۹۰۰۰ ریال 
شهید سرافراز دکتر چمران 
ناشر: مرکز بررسی اسناد تاریخی 

وزیری» چاپ اول» ۶۱ صفحه ۱۸۰۰۰ ريال 
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مرا کز فروش: 
خیابان انقلاب ؛روبروی درب 
اصلی دانشگاه تهران 
راز 22 
ER ELE‏ 
SE EAS‏ 
اطلاعات ۲۹۹۹۳۶۸۶ 
EE‏ ضلع شمالی میدان 
هفت حوض جنب بانک رفاه 
کارگران ۷۸۹۰۷۲۲ 
شمیران .تجریش,میدان قدس 
۲۸۹ 
تهران نو - فلکه اطلاعات 
ابتدای خیابان مهریار ۷۴۱۱۶۴۸ 
قلهک,خیابان دکترشریعتی نرسیده به 


اهواز-کیان پارس 

۲ ار 
بهبهان-خیابان عدالت 
۰۶۷۱۷ 

تبریز -خیابان ایت الله طالقانی 
۰ ۰۳۴۱۱-۵۵۵ 
رامهرمز-پاسازشهرداری 
۰ ۰۶۲۲۵-۲ 

رشت-خیابان امام خمینی 
TY OTe‏ 
زنجان-خیابان سعدی 
۸ ۰۲۴۳۱ 

ساری-خیابان قارن 
۰۱۵۱-۸۶ 


تهران نو - قاسم آباد 
۶ متری تکواحدی طبقه دوم با 

پارکینگ کف سرامیک ۲۵ میلیون 
0٩۱۱۲ ۰۴۲۹۸۶- ۱۷۶۹۵‏ 


خیابان بهار 
آپارتمان ۴۶ متری - طبقه اول 
یک خوابه - قیمت استثناتی 

تلفن ۲۳۱۴۴۴۶ 


۰ متر دو خوابه » پارکینگ و 
انباری حیاط خلوت اختصاصی 
۲ - ۱۷۶۲۳۹۷۸۰ 


شهرزیبا-شربیانی 
۲سمترخوابه باکلیه امکانات 
۶ رهن مستاجرفوری فروشی 
۲ و 


امیدیه - معزالسلطان 
۵۲ متر (خوابه تکواحدی سند اول 
شخصی ساز فوری فروشی 
۹۶ 


میدان حسین آباد 
۸مترباوام بانکی 
بی واسطه فروشی متری ۷۰۰ 
۶۳۴۲۷-۹۴۵۴۴ ۵9۱۱۳۷ 


پیروزی ابوذر 
ربذه شمالی ۲ومترطبقه ۲ 
فوری فروشی 
۳۸۱۹۱۴۱ 


شهران - برج کاشانه 
یکخوابه ۵۲ مترطبقه‌یازدهم 
پارکینگ - انباری - تلفن ۲۹ میلیون 
۴۶۳۱۱۴۲۱-۰ 


جنت آباد شمالی 
۴ متر | خوابه کف سرامیک 


نوساز با انباری » نورگیرعالی 
۹ ۱۴۸۰۱۳۴۶۲ 


جیحون - دامپزشکی 
۵۳ متر یکخوابه 
تک واحدی ۷۰ سال ساخت 
FAP‏ 


آذربایجان - خوش 
۳و متر نوساز ۲۰ خوابه با تلفن پارکینگ 

و انباری فروش پا معاوضه با مغازه 
٩۱۱۲۰۷۰۳۰۵ - ۲۴‏ 


آپارتمان فروشی 
۵همتر نوساز اتوبان شهید معلاتی 
خیابان قوامی مقابل پارک بوستان 
۰۱۷۵۵۲۲۲۰۵۳-۹ 


میدان گرگان 
آپارتمان نوساز ۶۶ متر یک خوابه 
پارکینگ و انباری پکیج 
و اس اس ۱۳2۸۸ 


شریعتی - ادیبی 
۵۳ متر یکخوابه ۵ ساله طبقه چهارم 


قیمت ۳۲/۵ فوری فروشی 
AFPFAVY‏ 


@ 


نیازمندیها تلفنی آگهی می‌پذیرد ۲۲۲۵۳۳۳ 
شماره فاکس نیاز مندیها ۲۲۲۴۹۶۳-۲۲۲۴۸۸۶ 


جیحون بعداز دامپزشکی 
۶۶ متر ۲خوابه ء نوساز سند اول 

شومینه » انباری طبقه ی ۴ 
۸۱۸۱۹۳۱۵۳۷۹ 


پائین تر از چهارراه لشگر 
۵۸ متر خوابه تکواحدی نوساز طبقه ۲ 
مهندسی سا با مصالح بسیار عالی 
تلفن ۵۴۸۰۴۳ 


اشرفی اصفهانی - پیامبر 
۸۰متر ۲خوابه باکلیه 
امکانات زیرقیمت 
۴۴۵۱۱۴۱-۴۴۲۳ 


بهترین نقطه خیابان دربند 
۵ ۱۳۰ متری ۲ خوابه نوسازبا 
چشم اندازبسیارعالی بدون مشرف 
۱۲۷۱۱۴۳۵-۲۵۴ 


جردن - ناهید شرقی 
۵متر ۲خوابه نوساز 
۲۸۴۴۶۵۶۸۵۴ 
و 


سعادت آباد 

۷ متر (خوابه 
تکواحدی »با کلیه امکانات 
زرا رم را ۱۱۱۵۱۱۸۰3 


EY] 


ونک درونک 


۰ متر ۲ خوابه 
فروشنده واقعی 


خانم نادریان ۸۷۷۲۲۱۱ 


دا ۸۵ 


سهروردی شمالی 
واقع درزیباترین فرعی منطقه 
۱۵ متر ۳ خوابه (نوساز) 
تکواحدی - شیک 
وخوش نقشه فقط متری 
۰ هزارتومان 
طاهری ۸۷۴۷۴۷۴ 


میرداماد 
اکازیون دنج ترین جای فرناز 
۳۰ متر ۲ خوابه نوساز فول امکانات 
۵۵۳۴-۳۶۵۳۵ ۳۳۱۷ 


فروش فوری 
تهران نوسی متری نیرو هوایی ۱۵۷/۵ متر 
۲ طبقه بازسازی شده بامغازه تجاری تخلیه 
۱۷۴۱۱۷۲۵-۷ 


آپارتمانهای 9۵۸-۴۸ ۶۸ متر 
باپارکینگ انباری وآسانسور 
۰ ها 


آپارتمان های اکازیون واقعی 
سعادت آباد - شهرک غرب 
متراژهای مختلف 
PoP‏ 


٥۶متر»‏ پارکینگ »انباری 


پاسیو,۳خط تلفن » پارکت 
۰٩۱۱۲۴۵۱۴۷۷۲۳ ۳۳۵‏ 


ملک تجاری و اداری 


واقع دردهکده المپیک 
باجواز به 
فروش می رسد 


۳۷و 


بر میدان ولیعصر 


۰ متر سند اداری 
۳ خوابه ۳ خط تلفن مبله 
۲۰۵۲۸۸۱۱-۹ 


تارمک 
۳ واحد تکواحدی سند اول 


هرواحد ۱۰۲ متر ۴۹ میلیون 
۱۷۹۳۰۷ 


کهریزک اول واوان 
Vooo‏ متر 
جهت باربری وباراندار 


فوری فروشی 


۷و 


سه شنبه ۶ آبان ۱۳۸۲ شماره ۲۲۹۰۶ 


طالب آباد بندرانزلی 
۵99۰ مترزمین پاسند 
دربهترین موقعیت 
۰۲۶۱۳۳ 


ابتدای بلوار بندرانزلی 
۰ مترزمین باکاربری توریستی 
پاسند وساختمان مشرف به دریا 
۳ ۳۲۶۱و 


فوری فروشی 


۲ قطعه باغ به متراژ 
هر قطعه ۵۰۰٥‏ متر 
واقع در شهریار 


۲و 
۳۳ و 


شمال اتوبان بابایی طلاییه 

یک قطعه زمین ۲۲۰ متری به 

بالاترین پیشنهاد یا معاوضه باملک 
o۹11PFoFoAF‏ 


بر بلوار پاکدشت 
۳۳ متر زمین ۹/۵ بر 


اه 


سرمایه گذاری وخرید 
بااطمینان فروش قطعات 
واگذارشده نیاوران 
۶۵الی ۶۶۰ متر, سوهانک 
۰ الی ۶۶۰ متر رحمان آباد 
۵۰ الی ۴۹۱ مترباسند منگوله 
دار قابل انتقال درمحضر 
وانتخاب مشتری باقیمت 
فوق العاده مناسب 


1و 
۱۳۹۳۶۵۷ 


کرج ده هکتارباغ منطقه 
گرمدره باآب وبرق »سند ۶ دانگ 
oP doo“‏ 
FAoar™‏ 


شهر جدید هشتگرد فاز ۵ 
از کارمند اداره برق بخرید؛ تعدادی 


زمین به تعاونی برق با سند منگوله دار 
۱۷۵۳۳۴۶۵۵۰ 


زعفرانیه کرج 
منصف ترین خریدار و فروشنده 
زمین »باغ » ویلا معاوضه بااتومبیل 
۷۶۳۰۵۰۵-۰۳۴۴ 


آگهی‌می‌پذیزد 


۸-4۴۸ 


دولت نبش کوچه تلفنخانه ۲۶۰۵۸۹۱ 
سیدخندان خیابان‌دکتر شریعتی بالاتراز 
پل سیدخندان کوچه‌لادن ۸۶۶۶۹۱ 
شهرری .میدان شهرری پاساژ 
شیشه طبقه دوم ۵٩۰۲۱۹۹‏ 
شهرارا,خیابان ستارخان 

نرسیده به پل ستارخان ۶۵۰۲۷۰۷ 
کرج .میدان امام خمینی 
پاساژکمالی ۰۲۶۱-۲۲۲۲۷۹ 
امل-اول هلال احمر 
۰۱۲۱۷ 

ارومیه-خیابان امام خمینی 
۰۴۱۱-۷۳ 

اردییل-میدان حافظ 
۰۴۵۱-۴۶ 

اصفهان-خیابان فردوسی 
۰۳۱۱-۲۰۱ 

اهر-خیابان طالقانی 

۰۴۲۶۲۲ - ۰ 


سلماس-خیابان امام 
۰۳۶۳۵-۲۷۵ 

شاهرود-خیابان معلم 

۰۲۷۲ ۴ 

شهرکرد-خیابان طالقانی 
۲۷۷ ۰۲۸۱ 

شیراز-خیابان زند 

۰ ۰۷۱۱ 
قم-خیابان؟۱دی ۰۲۵۱-۷۷۰۲۹۳۸ 
کرمان-خیابان ابوحامد 
۰۳۴۱۱ 
کرمانشاه-بلوارشهیددکتربهشتی 
۰/۸۳۱۲ 

مشهد-کوی دکترها 
۰۵۱۱-۵۵ 

میبدیزد-خیابان امام 
۰۳۵۲۱۷۷۲-۸ 

همدان-خیابان بوعلی 
۴( 


مزایده فروش سرففلی 

شرکت سهامی خاص تاپ سرویس در نظر دارد شش دانگ 
سرقفلی مکان تجاری خود را در ؛ طبقه به مساحت تقریپی 
۳هزار متر مربع واقع در تهران بر خیابان اکباتان را با 
وضعیت موجود به فروش برساند. 

از متقاضیان محترم جهت کسب اطلاع بیشتر و دریافت 
فرم مزایده تقاضا می شود حداکثر تا پایان وقت اداری 
هه آدرس: تهران - خیابان ولیعصر - روبروی‌پارک 
CREE ENE EAE‏ 


شرکت تاپ سرویس 


سس 

آگهی مزارعه 
این شرکت در نظر دارد حدود ۳۰ هکتار زمین 
مزروعی خود را جهت کشت یکساله به صورت 
مزارعه واگذار نماید متقاضیان می توانند برای 
بازدید و دریافت فرم شرایط به کیلومتر ۱6 جاده 
کرج ملارد چهارراه گاوداری جنب انبار شرکت 
سرمایه گذاری مسکن (باغ) مراجعه نمایند مهلت 


شرکت کشاورزی و عمرانی ملارد 


@ 


در دفتر پستی برای تحویل سیم کارت. یک برگ 
شناسنامه تلفن همراه و سیم کارت مربوط به آن به 
مشترک تحویل می شود. مشترک بایستی پس از 
دریافت ان.به دقت شماره سریال قید شده در 
شناسنامه تلفن همراه را باسیم کارت تطبیق دهد و پس 
از اطمینان از یکی بودن آن, سیم کارت خود را تحویل 
بگیرد. 

با توجه به نوع گوشی انتخاب شده .توسط مشترک 
.باید سیم کارت در داخل دستگاه و دقیقا در جایی که 
قطعه ای فلزی دارد » قرار داده شود »به نحوی که اتصال 
برقرارشود , چنانچه سیم کارت به درستی در جایش 
قرار گرفته باشد .باروشن کردن دستگاه و مکث چند 
ثانیه ای . دستگاه فعال می شود . معمولا در این زمان 
باید مشخصه تلفن همراه ایران با شماره ۳۵۱۴۲۲۱۱ 
و یا پیام هایی که نشانگر برقراری است . بر صفحه 
گوشی ظاهر شود » ممکن است این علامت با توجه به 
گوشی های مختلف متفاوت باشد . در صورتی که به 
جز شماره مشخصه . هرنوشته با نشانه دیگری 
مثلا(5[۳6270 )chek‏ یا(۱۳۱6۵۳۵٩‏ ۱056۲۱) روی صفحه 
مشاهده شد » به دلیل اشتباه قراردادن سیم کارت در 
جای پیش بینی شده اش در گوشی است که در نتیجه 
لازم است مجددا سیم کارت را جابه جا کنید تا 
مشخصه شبکه تلفن همراه کشورمان ظاهر شود. 
دراین مرحله با روشن بودن دستگاه می توانید شماره 
گنوی گفین با مات داهو فا با شما ساس گرفته شود 
چنانچه به هر دلیل نمی توانید سیم کارت خود را در 
ل کات ام قران دد از تکام وا 
مراکزمخابراتی تلفن همراه کمک بگیرید. 


نحوه شارژ تلفن همراه 
گوشی های خریداری شده مشترکین لازم است 
حدود ۱۲ساعت شارژاولیه گرددوبعدازآن تاوقتی که 
علامت شارژروی گوشی ثابت ماندعمل‌شارژ کفایت 
می کندودرچندمرحله اولیه حداقل هفته ای یکبارپس 
ازتخلیه کامل شارژشود. 


نحوه شماره گیری در تلفن همر اه 

برای شماره گیری درتلفن همراه بعدازروشن کردن 
دستگاه واطمینان ازشارژباتری به شرح زیراقدام می 
شود. 

الف نحوه تفاس لفنى ا زلف خابت باقن .اقفر اه 
درصورتی که دریک 

کشورباشد.به شکل زیرانجام می شود: 
ناس کدایراتؤ‌روشسیس شماره ثلفن همراه 
-کداپراتورشرکت مخابرات ایران درحال حاضر 
عنوان مثال بامشترک شماره ٩۹۹۹۹تماس‏ بگیرید 
شماره۰۹۱۳۹۹۹۹۹ی۱ا ۰٩۹۱۱۹۹۹۹۹‏ رابگیرید. 

ب-نحوه ی تماس تلفنی ازطریق تلفن همراه باتلفن ثابت 
درصورتی که دریک کشورباشد,به قرارزیراست: 
انگ اک شهرستارم وسیین تاره تفن قابت (اگز 
درداخل شهری که تلفن همراه راتحویل گرفته ایدهم 
باشید.گرفتن کدشهرستان الزامی است.) 

ج-برای تماس باتلفن همراه ایران ازخارج از کشور 
ابتداپیش شماره بین الملل آن کشوروسپس کد 
۸ وپس ازآن کداپراتوروشماره تلفن همراه گرفته 
می شود. 

د-برای تماس تلقن همراه باتلفن همراهی که ازشبکه 
دیگری درداخل کشوراست .ابتدابایستی کداپراتور 
وسپس شماره تلفن همراه گرفته شود. 


کدهای جدیدهم هست. 


۷۶ 


7ر 


انشا یاطلاعاست 


تهرانپارس 
۲۰متر زمین بافیش‌تراکم 
حطبقه - فروشی‌یامشارکت 
1۳۹۲۱۸۴۱-۸ 


اول جاده اشتهاردمیدان راشته 
روبروی پلیس راه ۴۰۰۰ متر» 
فروش یامعاوضه باملک درتهران 
۴۳۵۷/۶۵ 


کردان کرج 
۰ومترزمین صنعتی 
تلفن ۰۳۶۳۳۵۳۴۶ 


پیروزی نبرد 
۰ متر زمین در ۲/۵ طبقه 
و یک باب مغازه تجاری 
۵٩۱۳۲۷۵۱۷۲۶۹۹ - ۷۷۴۳‏ 


تهرانپارس فلکه سوم 

خانه ای بمساحت۴۵۰ زیربنا 
۵۰ متر قابل سکونت 

۳۷۶۶۸۱۵۹۵ ۲ 


شهرک صنعتی کمرد 
۶۰مترزمین ۴۰۰مترینا 

باکلیه امکانات فوری‌فروشی 

۱۷۳۴۶۸۱۴۸۵۳۷۴۵۵۹ 


تهرانپارس ۴۸۰ متر 
زمین ۵۰۰ متربنا در دو 
طبقه مستحکم فوری فروشی 
۱۷/۴۴ 


حوالی شهریار 
کارگاه حدوده۳۳متر باکلیه 
امکانات واقع درمجتمع صنعتی 

۵۳۶۲-۳۳۳۳۲۳۱ 


کارخانه ریسندگی 


درشهر اصفهان 
بدون ماشین آلات 
باتمام امکانات 
فروش - اجاره 
یاشراکت 


۵۲ و 


فروش کارخانه چیپس درحال کار 
طرح هلندی فروشی 
۳ و 


کارگاه صنعتی 


اول خیابان ولیعصر 
حدودا ٩۰‏ متر 
فوری فروشی 


۷و 


پاسداران - دروس 
٥متر‏ «خوابه سوپرلوکس 
باکلیه امکانات 
۴ 


نظام آباد -محمودنور 
۲۵۳متر 
ساختمان کلنگر 
۲و 


خیابان هلال احمر -چهار راهعباسی 
۷۵ متر . کلنگی 
باجواز ۸ واحد ,فروشی 
۳ ۱۳و ۳۳۹۳ ۳و 


۰ متر کلنگی برخیابان 
امیری (۱۴ به بعد) 
تهران ۷۷۲۱۷۷ 


فردیس 
۷ متر تجاری »۶ مترمسکونی 
۰۲۶۱-۵۷ 
۰۲۶۱۵۸ 


شمال شهرق تهران 
ملکیت ۴۰ متر مغازه ۲ نبش با 
۲۰ متر بالکن و سایر امکانات - فروشی 
۸اه 


میدان گمرک . هلال احمر 

سرقفلی واحد تجاری ۱۸ متری‌با 
کلیه امکانات ۱۴/۵ میلیون 

۸۸۰/۸۱۳۳۴ - ۸ 


کوچه مهران 
۳ باب مغازه طبقه روی همکف 
یادوم باتلفن بفروش میرسد 
۳۸۴۹۳۰۷ 


ملک ۱۶۰ متر اطبقه 
۰متر تجاری بامجوز ۶۰ مترسکونی 
درحال حاضر رستوران 
٩9۱۱۳۳۱۸۱۴۵۶۰۵۰۵‏ 


میدان ولیعصر 
۵ مترمغازه باآب وبرق وگاز 
۶۵۰۹۰۶۱۳-۷ 
9۱۳۳۱۱۴۴۹۵ 


نارمک - فرجام 
مغازه ۳۰ متر سرقفلی 
آپارتمان ۶۶ متر فوری فروشی 
۵۴( 


جاده قدیم کرج 
سرمایه گذاری مطمئن سود عالی فوری فروشی 
سالن‌غذا خوری و با معاوضه با آپارتمان 
تلفن ۵- ۶۸۱۰۷۰۴ 


خاوران -اول شهرک کاروان 
۲دهنه مغازه ۱۳۶متر-تجاری 
آب - برق- تلفن - فوری فروشی 
تلفن ۳۸۶۳۹۳۹ 


۰اامترزمین ۰ ۲۷۰متربنا ویلایی 
نوساز, تلفن باکلیه امکانات 
o9۳ PFY†YA1۹‏ 


کرج‌زیباترین و مدرن ترین 
ساختمان ویلایی 
نوساز در خوش آب و هواترینو 
ساکت ترین منطقه دارای استخر 
سرپوشیده وسونا و بهترین مصالح 
ساختمانی و همچنین دارای ۱۰۰ متر 
بنای مجزا جهت مطب پزشک یا اجاره 
۷ ۶۷۰۰۵۲۵ - ۰۲۶۱ 
۲ - ۰۲۶۱ 


جردن - ولی عصر 
ویلایی نقلی تریبلکس نوساز ۲۱۰ 
متر سوپرلوکس بقیمت آپارتمان 
۲۲۵۹۶۰۱۱-۷ 


۷اشهریور پل آهنگ 

»ومتریک خوابه‌طبقه اول 

۰امتر انباری ء رهن ۵۰ وام 
مهدی ۰٩۱۳۲۰۵۲۹۷۲‏ 


سهروردی- بهار شیراز 
۵ متر ۲ خوابه 
تلفن ءپارکینگ .انباری 
قیمت ایده آل 
افشین ۸۷۴۷۴۷۴ 


وزرا - بخارست 
۷۵ متر ۲ اتاق ۲ تلفر 
۰ متر ۳ اتاق ۳ تلفن 


۲۶۵ متر ۴ اتاق ۳ تلفر 
رامشی ۸۷۴۷۴۷۴ 


امیر آباد 
۸۰متر - ۱ خوابه 
سند اداری 
با موقعیت عالی 
قیمت استتنایی اکازیون 
قانع ۸۰۱۱۱ 


خرید. فروش » اجاره 

در منطقه آرژانتین 
بخارست - وزرا 

( ۱۲ خط ) ۸۷۱۸۴۸۴ 


املاک کاسپین 
شهرجدید اندیشه‌بهترین خریدار 
وفروشنده زمین - ویلا -آپارتمان 
۰۳۵۵۸ ۵۲۶۲ ۱۱-۳۳۹۵۳۸۶۰ 


پرساله 

شمیرانات - شمال شهر 

ملک از شما. معرفی 
بهترین سازنده 


از ما 


(+۹ 


درشمال تهران 


PAoo®QF o 


@ 


نیازمندیها تلفنی آگهی می‌پذیرد ۲۲۲۵۳۳۳ 


شماره فاکس نبازمندیها ۲۳۳۲۴۹۶۲-۲۲۲۴۸۸۶ 


نت ویب 


YAQTAFF 


(+۶ 


دفتروام پایتخت 
خریدوفروش 
وامهای ۵-۱6-۱۵-۳۰-۳۰ 
الی ۵۰۰ شریک 
وسرمایه گذاروامهای 
۷ ۸۱۴۱۹۷۱۳۲ 
و 


شرکت نم گیر خزر 
ایزو گام 
به نرخ دولتی 
بابیمه وضمانت 
درتمام نقاط تهران 


با قرف 


شرکت عایق بام تهران 
نقد 2 اقساط 
۰ ۶ 
۳ 
ایزوگام قیرگونی حتی لکه گیری 
با بیمه نامه و |١‏ سال ضمانت 
با ۲۵ سال تجربه کاری بدون 
تعطیلی شبانه روزی 
09۱۳۳۴۵۱۷۸۵۰۵۴ 


ایزوگام 
لکه گیری وکلیه کارهای مربوطه 
چ فوری قیمت مناسب چ 
۳۶۶۹ ۲۱(۷) 


ایزوگام آسفالت 


شرکت راه وبام 
قیرگونی باآسفالت ۱۰ سال 
ضمانت ۷ سال بیمه ایران 
نقد اقساط 
۱۷/۳۴/۳۰ 


ایزوگام وپیروزگام المهدی 
با ده سال ضمانت 
و بیمه ۵ ساله 
قیرگونی - آسفالت 
۵9۱۳۲۷۷۰۷۴۶۰۷۵۶۲ 


نمایندگی ایزوگام 
دلیجان بامجوز رسمی 
۳ ۷۵۴۶۰۹۱۷-۳ 
بخشی ۰٩۱۱۳۴۹۲۶۸۹‏ 


ایزوگام 
به نرخ دولتی 
0 
مستقیم از کارخانه 
باییمه نامه وضمانت 
ده ساله 
(تمام وقت) 
۱۷۸۳۳۳ 


پیمانکاری لطیفی 
(شبانه روزی ) 
مجری عملیات راه سازی پخش 
آسفالت با ماشین آلات ‏ قیرگونی 
انواع ایزوگام ولکه گیری 


(۷۹۳ 
۱۱۳۴۶۵ 


ایزوگام 
نماینده رسمی باتضمین وبیمه 
۸۶۲۳۱۷۷-۰۸۱۷/۵۵۷/۳۵۶ 
۴ ۳۲۳۲۰۸۰۷۷ 


شرکت عایق سازه 
مجری طرحهای ایزوگام آسفالت. 
محوطه سازی زیر سازی با 
۰ سال بیمه نامه ۱۵ سال 
ضمانت نامه تقبل خسارت 
تاسقف ۳ میلیارد ریال 
نصب ۳۰۰ الی ۵۰۰ 
مرکز ۶۶۰۱۶۲ -مرکزی ۸۸۰۷۸۵ 
۸( 


انواع موکت وکفپوش 
بانصب فوری 
درتمام نقاط ایران 
1-۳۸ 


سوله » پوشش . 
فونداسیون آردواز 
و کارهای ساختمانی 
۶۵۰۵۸۱۷-۶۵۴۶ 
۶۵۲۱۷۷۰۰۲۵۴۳۷۷۵۳ 


ارزانترین شبانه‌روزی 


تجلیه‌جاه 


لوله بازکنی 
شریعتیی ۱۰ 
عباس آباد ۸۴۱۵۳۱۷۵ 
میردامادظفر ۳۳۲۹۶۸۹۲ 
شمیرانات ۲۷۰۸۸۹۸ 
سید‌خندان ۱۷۵۶۱۱۸۸ 
تهرانپارس ۷۳۳۲۳۰۳ 


نشت یابی با دستگاه لوله کشی 
روکار لوله بازکنی 7/۱۰۰ تعمیرات 
بنائی رفع نم شبانه روزی 
۵-۲( 


بالاترین خریدار ضایعات 
آهن آلات . آلومینیوم 
مس . برنج و لوازم منزل 


۵/۸۵۷ ۱۹۶- ۵ 


عرضه مستقیم کلیه سنگهای ساختمانی 
درسراسر کشور از تولید به مصرف 


همراه: ۰۹۱۱۳۲۷۵۲۰۲۲ 
تهران: ۰۲۱-۶۹۴۸۱۶۱ 
انبار: ۰۲۶۱۳۲۹۰۱۹۲ 


ینن آماده باتضمین کیفیت 
۳-۱ الى ۸۹۷۳۵۷۱ 


تنها مرکز سوله آماده با عرض ۱۸ و 
زیربنای ۲۰۰۰ متر به بالا با کیفیت 


و امکانات منحصر به فرد 
در تولید سازه های سنگین فولادی و سوله 


۱۷۸۳۴۷۰۲-۰۹۱ 


سه شنبه ۶ آبان ۱۳۸۲ شماره ۲۲۹۰۶ 


|فهرست موضوعی کتابهای انتشارات اطلا عات 


کتب دیگران در نزد 


شهید طیب حاج رضایی 


ما 


ناشر: مرکز بررسی اسناد تاریخی 
وزیری» چاپ اول» ۳۸۵ صفحه. ۱۴۳۵۰۰ ريال 


شهید قاضی طباطبایی 


ناشر: مرکز بررسی اسناد تاریخی 
وزیری» چاپ اول» ۱ صفحه ۲۵۰۰۰ ریال 


شهید محمدجواد باهنر 


ناشر: مرکز بررسی اسناد تاریخی 
وزیریء چاپ اول. ۶۹۶ صفحه ۲۹۰۰۰ ريال 


ناشر: مرکز بررسی اسناد تاریخی 
وزیری» چاپ اول» ۴۲۴ صفحه» ۲۱۰۰۰ ریال 


صلح حدیبیه 


موّلف: صدر بلاغی 


رقعی. چاپ اول» ۸ صفحه ۲۵۰۰ ريال 


عقاب و شیر 


مؤلف: بیل جیمز مترجم:مهوش غلامی 
جلد ارقعی. چاپ اول» ۴۶ صفحه. ۳۰ ريال 
جلد ۲رقعی. چاپ اول» ۳۰۲ صفحه. ۳۰ ريال 


علی امینی 


اشر: مرکز بررسی اسنادتاریخی 
جلد ۲وزیری» چاپ اول» ۶۹۵ صفحه ۳۲۰۰۰ ريال 
جلد ۲وزیری» چاپ اول» ۰ صفحه ۳۷۰۰۰ ريال 


عنکبوت سرخ جلد ۳ 


ناشر: مرکز بررسی اسناد تاریخی 
وزیری, چاپ اول» ۳۸۵ صفحه, ۱۹۰۰۰ ريال 


عهدین قر آن و علم 


مولف: دکتر بوکای مترجم:حسن حبیبی 
وزیری» چاپ اول» ۴ صفحه ۳۰۰۰ ريال 


فنوسنتز و تولید 


مولف: د.ا.هال. جی.ام.ا مترجم‌:رحیمیان کوچکی 
ج اول.وزیری, ۳۵۰ صفحه. ۱۳۰۰۰ ریال 
ج دوم ؛وزیری» ۰ صفحه» ۱۳۰۰۰ ريال 


3 ESE 
مراکز فروش:‎ 
خیابان انقلاب ؛روبروی درب‎ 
اصالی واھ یران‎ 
a 
بلوارمیرداماد خیابان نفت‎ 
جنوبی ساختمان روزنامه‎ 
۲۹۹۹۳۶۸۶ اطلاعات‎ 
خارمک کے شمالی میدان‎ 
هفت حوض جنب بانک رفاه‎ 
۷۸۹۰۷۲۳ کارگران‎ 
شمیران .تجریش,میدان قدس‎ 
(۳۸۹ 
تهران نو - فلکه اطلاعات‎ 
۷۴۱۱۶۳۸ ابتدای خیابان مهریار‎ 
قلهک خیابان دکترشریعتی نرسیده به‎ 
۲۶۰۵۸۹۱ دولت نېش کوچه تلفنخانه‎ 
سیدخندان خیابان دکتر شریعتی بالاتراز‎ 
۸۶۶۶۹۱ پل سیدخندان کوچه لادن‎ 
شهرری .میدان شهرری پاساژ‎ 
۵٩۰۲۱۹۹ شیشه طبقه دوم‎ 
شهراراءخیابان ستارخان‎ 
۶۵۰۲۷۰۷ نرسیده به پل ستارخان‎ 
کرج .میدان امام خمینی‎ 
۰۲۶۱-۲۲۷۲۲۷۹ پاساژکمالی‎ 
امل-اول هلال احمر‎ 
۰۱۲۱ ۷ 
آرومیه-خیابان امام خمینی‎ 
۰۳۱۱-۲۳ 
اردییل-میدان حافظ‎ 
۰۳۵ ۱- ۸۶ 
اصفهان-خیابان فردوسی‎ 
۰۳۱۱ 
اهر-خیابان طالقانی‎ 
۶۰۳۱۳-۶۰۰۰۰ 


اهواز-کیان پارس 
۰۶۱۱-۶۲ 

بهبهان-خیابان عدالت 
۰۶۷۱۷ 

تبریز -خیابان آیت الله طالقانی 
۰ ۰۳۱۱-۵۵ 
رامهرمز-پاساژشهرداری 
۰ ۰۶۲۲۵-۲ 

رشت_-خیابان امام خمینی 
۲ ۰۱۳۱ 
زنجان-خیابان سعدی 
۰۲۴۱-۳۸ 

ساری-خیابان قارن 

۰۱۵۱ ۶ 

سلماس-خیابان امام 
۰۳۶۳۵-۲۷۵ 

شاهرود-خیابان معلم 
۰۲۷/۲۴ 

شهرکرد-خیابان طالقانی 
۷ ۰۳۸۱ 

شیراز-خیابان زند 

۰ ۰۷۱۱ 
قم-خیابان؟۱دی ۰۲۵۱-۷۷۰۳۹۳۸ 
کرمان-خیابان ابوحامد 
۰۳۴۱-۲۱ 
کرمانشاه-بلوارشهیددکتربهشتی 
۰/۸۳۱۲ 

مشهد-کوی دکترها 
۰۵۱۱-۴۵۵ 

میبدیزد-خیابان امام 
۰۳۵۲۱۷۷۲-۸ 

همدان-خیابان بوعلی 
۰/۸۱۱۴ 


ناسا یاطلاعاست 


|فهرست موضوعی کتابهای انتشارات اطلا عات 


کتب دیگران در نزد ما 


آژانس هواپیمایی امیر 
اراته ارزانترین بلیط در 
مسیرهای آمریکا. اروپاء دبی 
21۲60) قبرس تایلند سوریه 
»ویزای ایران » بحرین . 
تایوان‌مسکو » مشاوره اخذ ویزای 
کشورهای اروپایی و آسیایی 
۶۴۳۲۳۸۲۳۴ - ۶۹۳۵۶۱۸ 


نباز مندیها تلفنی آ گهی می‌پذیرد ۲۳۲۲۵۳۳۳ 


دفترچه مالکیت سواری 
دوو مدل ۱۹۹۲ شهربانی 
۱۷۲۳۵ تهران ۴۲ 
مفقودواعتبارندارد. 


گمشده 

برگه سپرده گذاری بلندمدت 

بانک مسکن به تاریخ ۸۵/۵/۱ 
وسری ۸۳۸۴۹ ابه شماره 

سپرده ۸۱۶۶/۷/۳ب۵ مبلغ ده 
میلیون ریال بانک مسکن 
شعبه شریعتی اردبیل به نام 

علی اکبر شیخ باقری مفقودگردیده 
وازدرجه اعتبارساقط می باشد. 


گمشده دفترچه کارشماره 
۷۵۳۶ خاور سبز رنگ 
بشماره۱۳۳۲۱ قزوین - ٩۲‏ 


شماره فاکس نبازمندیها ۲۳۲۴۹۶۳-۲۲۲۴۸۸۶ 


برگ اعلام وضعیت وانت 
تویوتا لندکروز به شماره 
شهربانی ۷۲۶ د ٩۵‏ 
تهران - ۱۱ به نام کریم 
تیشه بریا فرزند احمد به 
شماره ش ش 1۹۵۹۴ 
صادره از تهران‌متولد ۱۳۴۳ 
مفقود گردیده و از درجه 
اعتبارساقط می باشد. 


شناستنامه‌مالکیت 
پیکان سواری 
۵۷۵ ب ۱۲ رشت 
مدل ۷۶ 
مفقود 
واز درجه 


چون منوچهرغفوری 
پورمالک پیکان تاکسی 
شماره شهربانی ۳۳۴۱۸ 
تهران - ۱۱ شماره موتور 
۰۱۷۱۶۴۰۰۱۲۵ بعلت فقدان 
اسناد فروش تقاضای 
رونوشت المتنی 
اسناد مذکور را نموده 
ادعائی در مورد خودرو 
مذکور دارد ظرف ده روز 
بدفتر حقوقی امور فروش 
شرکت ایران خودرو واقع 
در شهرک‌غرب اول خیابان 
زرافشان غربی 
مراجعه نماید. 
بدیهی است پس از 
انقضای مهلت مزبور طبق 
ضوابط مقرره اقدام 


موّلف: محمدجواد اسدی گوکی 
وزیری» ۵ صفحه» ۱۸۵۰۰ ريال 


فرهنگ مدیریت نوین 


موّلف: علیمحمدخان محمدی هزاو 
جیبی. چاپ اول. ۱۷۲ صفحه. ۶۵۰۰ ریال 


فصلنامه تأمین اجتماعی 


جلد ۲.وزیری؛ چاپ اول» ۷ صفحه ۵۰۰۰ ريال 


۰ ريال 


جلد ۴.وزیری؛ چاپ اول ۶۰۷ صفحه. سس ريال 


جلد۵.وزیری, چاپ اول,۷۶۶ صفحه, 


۰ ريال 


جلد ۶ وزیری» چاپ اول ۷۶۶ صفحه. ٩۰۰۰‏ ريال 

جلد ۷؛وزیری» چاپ اول ۱۵۳۴۰ صفحه» ٩۰۰۰‏ ریال 

جلد۸.وزیری, چاپ اول,۱۵۳۴ صفحه» ٩۰۰۰‏ ریال 

جلد ٩‏ وزیری» چاپ اول.۱۵۳۴ صفحه. ٩۰۰۰‏ ريال 

جلد ۱۰.وزیری, چاپ اول,۱۵۳۴ صفحه. ۹۰۰۰ ريال 
فصلنامه فضای سبز دوم ۸ 


مترجم: سازمان پار کها 


وزیری» چاپ اول» ۸۷ صفحه. ۳۵۰۰ ريال 
فصلنامه فضای سبز سوم ٩و‏ ۱۰ 


مترجم: سازمان پار کها 


وزیری. چاپ اول. ۸۰ صفحه. ۲۵۰۰ ريال 
فصلنامه مطالعات فلسطین 


قضا و قضاوت در اسلام 


جلده.وزیری, ۸۰۰۰ ريال 
جلد وزیری» ۸۰۰۰ ريال 
جلد۷.وزیری ۸۰۰۰ ريال 


وزیری» چاپ اول, ۲۱۶ صفحه, ۱۵۰۰۰ ریال 


مراکز فروش: 

خیابان انقلاب ؛روبروی درب 
اصلی دانشگاه تهران 
2۱۶2۳۳ 

بلوارمیرداماد خیابان نفت 
جنوبی ساختمان روزنامه 
اطلاعات ۲۹۹۹۳۶۸۶ 

نارمک, ضلم شمالی میدان 
هفت حوض جنب بانک رفاه 
کارگران ۷۸۹۰۷۲۲ 

شمیران .تجریش,میدان قدس 
۳۹ 

تهران نو - فلکه اطلاعات 
ابتدای خیابان مهریار ۷۴۱۱۶۴۸ 
لهک خیابان دکترشریعتی ترسیده به 
دولت نېش کوچه تلفنخانه ۲۶۰۵۸۹۱ 
سیدخندان خیابان دکتر شریعتی بالاتراز 
پل سیدخندان کوچه لادن ۸۶۶۶۹۱ 
شهرری .میدان شهرری پاساژ 
شیشه طبقه دوم ۵٩۰۲۱۹۹‏ 
شهراراءخیابان ستارخان 
نرسیده به پل ستارخان ۶۵۰۲۷۰۷ 
کرج .میدان امام خمینی 
پاساژکمالی ۰۲۶۱-۲۲۲۲۷۹ 
امل-اول هلال احمر 

۰۱۲۱ ۷ 

ارومیه-خیابان امام خمینی 
۰۳۱۱-۷۳ 

اردییل-میدان حافظ 
۰۴۵۱-۸۶ 

اصفهان-خیابان فردوسی 

زو زو وک زور 

اهر-خیابان طالقانی 
۰۴۷۶۷۲۲-۲۷۷۶ 


اهواز-کیان پارس 
۰۶۱۱-۶۲ 

بهبهان-خیابان عدالت 
۰۶۷۱۷ 

تبریز -خیابان آیت الله طالقانی 
۰۴۱۱۰ 
رامهرمز-پاساژشهرداری 
۰۶۲۲۵-۲۵۰ 

رشت_-خیابان امام خمینی 
۲ ۰۱۳۱ 
زتجان بایان سی 
۰۲۴۱-۴۸ 

ساری-خیابان قارن 

۰۱۵۱- ۸۶ 

سلماس-خیابان امام 
۰۳۶۳۵-۲۲۵۷۵ 

شاهرود-خیابان معلم 
۰۲۷۳-2-۴ 

شهرکرد-خیابان طالقانی 
۲۷۷ ۰۳۸۱ 

شیراز-خیابان زند 
۱ 
قم-خیابان؟۱دی ۰۲۵۱-۷۷۰۲۹۳۸ 
کرمان-خیابان ابوحامد 
۰۳۳۱-۴۰ 
کرمانشاه-بلوارشهیددکتربهشتی 
۰/۸۲۱۲ 

مشهد-کوی دکترها 
۰۵۱۱-۵۹۵ 

میبدیزد-خیابان امام 
۰۳۵۲۷۱۷/۲۸ 

همدان-خیابان بوعلی 
۴ 


۰ یگان خدمتی تیپ 


بنام جمشید کولیوند مفقود از 


۷ او وی 


شناسنامه اتومبیل 
پیکان مدل ۷۵ 
به شماره انتظامی 
۶۵۳ ب ۲۶ شیر از 
و به شماره موتور 
۷۶ ۹ 
مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط است . 


ترکیه 


ویزای کار و اقامت 
۱۳۳۵/۷/۴۵ 


کارت و سند کمپانی 
اتومبیل پیکان 
مدل ۶۱ به شماره انتظامی 
۶ شی از ۱۱ 
و شماره موتور 
۴۵۳ مققود 
و از درجه 


کارت پایان خدمت بنام 

آقای‌نور احمد صفرزایی 

فرزند محمد متولد ۱۳۵۰ 
بشماره سریال 


کارت پایان خدمت 
عبدالرحیم جمالزمی 
به شماره شناسنامه : ۳۷۵ 
تاریخ تولد : ۱۳۴۷ 
مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار 
ساقط است . 


0 آگکھی مزایدہ 0 
۴ 

شرکت صنایع اراک درنظر دارد اقلام مازاد بر نیاز خود 
را شامل قطعات یدکی انواع خودرو بنزینی و گازوئیلی. دیزل 
ژنراتور ۸156 لوازم چشم پزشکی, آهنآلات. بتونیر. ویبراتور, 
زمین کوب. کمپرسور و ضایعات خط تولید موکت را 
از طریق مزایده به فروش برساند. 

متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت ده 
روز جهت دریافت فرم و بازدید به آدرس کارخانه واقع در 
کیلومتر ۱۳ جاده اراک - قم مراجعه و پیشنهادات خود 
را ارائه نمایند. 


Eo‏ سراب در تاریخ 
۳۲( 
مفقود گردیده از درجه 
اعتبار ساقط می باشد. 


شرکت صنایع اراک 


ت ِ ۸۳ 
اکهی برگزاری 
مزانده 
شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران 
در نظر دارد برخی از مواد اولیه اسقاطی خود از 
قبیل اتورپ» اینورپ. پرایمر. انامل, میلگرد و اسپیسر 
خود واقع درمنطقه ویژه اقتصادی خرمشهر را از 

طریق مزایده به فروش برساند. 

از متقاضیان خرید این اقلام دعوت می شود جهت 
بازدید از اقلام مذکور با واحد حقوقی لجستیک این 
شرکت به نشانی خیابان ایرانشهر - کوچه شهید دهقانی 
شماره ۲۸ - طبقه سوم هماهنگی‌های لازم را به عمل 
آورده و ظرف ۱ روز پس ازتاریخ نشر آگهی 
پیشنهادات خود را در پاکت دربسته به واحد مذکور 
تحویل نمایند. 


بیجار - محمد رضا عبیدیان 


اعتبار ساقط است. 2 ۳ 
۱ خواهد شد. 


دفترچه مالکیت وانت 
تویوتا لندکروز مدل ۱۹۸۶ 
به شماره پلاک ۴۳۹ ب ۵۶ 
(اومیه)وشماره موتور 
۲۳۲ وشماره شاسی 
۴۳۷۴ متعلق 
به خالد محمدی آذر 
مفقودوازدرجه اعتبار 
ساقط میباشد 


دفترچه کارکامیون 
به شماره 
۵۶ اینجانب 
محمد رضاعبیدیان 


مفقودگردیده ازدرجه 
اعتبارساقط می باشد . 


کلیه استاد و کارت خودرو 
جیپ آهو استیشن به شماره شهربانی 
۸ تهران ۵۱ 
به مالکیت شرکت لیفتراک سازی سهند 
مفقود گردیده است . 
لذا از یابنده تقاضا میشود که 
در تهران با شماره تلفنهای 
۸۸۲۱۵۶۱ و ۸۳۹۹۷۴۹ 
دفترمرکزی شرکت تماس حاصل نمایند. 


آگهی مزایده آهن آلات ضایعاتی 

شرکت تولیدی لاستیک دنا (سهامی عام 
این شرکت درنظردارد آهنآلات ضایعاتی خود (به میزان تقرییی 
۰ تن) را از طریق مزایده به فروش برساند. از متقاضیان 
دعوت به عمل می‌آید جهت رویت مورد مزایده و دریافت اسناد 
مربوطه از تاریخ نشر آگهی تا روز چهارشنبه مورخ ۸۲/۸۱4 
به استثنای روزهای پنجشنبه وجمعه از ساعت ٩‏ الی ۱ به 
امور حقوقی و قراردادهای شرکت واقع در شیراز - بلوار مدرس - 
انتهای خیابان شهید دوران - کارخانجات تولیدی لاستیک دنا 
مراجعه فرمایند. 


امورحقوقی و قراردادهای شرکت تولیدی لاستیک دنا 


۳۹ 
۰ عدد پیچ سر شش گوش ۱27*3125 و گرید 
9 بر اساس 01۸931 و نوع فولاد 1.7035 و تعداد 
۰ عدد مهره ۱۷۸27 و گرید . نوع فولاد 1.1191 و 
طول مهره ۲۸ تا ۳۰ میلی متر مورد نیاز خود را به شرح 

ذیل از طریق مناقصه خریداری نماید. 
لذا از کلیه شرکت های حقیقی و حقوقی و موسساتی که 
دارای تجربه کاری در این مورد می‌باشند دعوت می‌شود 
از تاریخ نشر این آگهی به مدت ده روز قیمت های 
پیشنهادی خود را به همراه یک فقره ضمانت نامه بانکی 
به مبلغ ده میلیون ريال به عنوان تضمین شرکت در مناقصه 
. در پاکت در بسته به آدرس اراک : کیلومتر ه جاده قدیم 
قم - شرکت آلومینیوم ایران - واحد تدارکات تحویل 
فرمایند. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با تلفن 
۷ - ۰۸۲۱ امور قراردادها تماس حاصل فرمائید. 
شرکت ایرالکو در رد یا قبول پیشنهادهای رسیده مختار است . 


روابط عمومی شرکت آلومینیوم ایران ( ایرالکو ) 


درصورتی که صاحب تلفن همراه به قصد معامله 
مبادرت به تنظیم سندوکالت نمایدوبه شخصی که 
خریدار تلفن همراه است.,وکالت دهدکه بجای وی 
اقدامات انتقال راانجام دهد.مادامی که انتقال به طریق 
قانونی انجام نگیرد.تلفن همچنان به نام صاحب تلفن 
باقی است ومسوولیت هاوتعهدات اوشامل پرداخت 
آبونمان هزینه های کارکرد وپیشگیری ازسوءاستفاده 
وایجادمزاحمت ازبین نخواهدرفت.درمواردی‌که 
وکیل سهوایاعمد امراحل انتقال رابه تعویق می اندازد 
» گرفتاری هاومشکلات زیادی رابرای صاحب تلفن 
همراه ایجادمی کندکه رهایی ازآنهامستلزم صرف 
هزینه های قابل توجهی است. 

دراین مواردنه تنها ممکن است برای انتقال دهنده 
(صاحب تلفن)مشکلاتی ایجادشودبلکه این امکان 
وجوددارد که به انتقال گیرنده (خریدار)نیززیان هایی 
وارد شود.زیراهمواره درمعرض عزل ازسوی موکل 
خود قراردارد وحتی بافرض این که وکالت نامه غیر 
قابل عزل باشد.موکل (انتقال دهنده‌امی تواند موجب 
اختلال دراستفاده وکیل ازتلفن همراه شود ودر 
صورتی که یکی ازطرفین فوت کند.وکالت نامه فسخ 
خواهد شد. 

اجاره تلفن همم اه از طریق واسطه 
درمواردی که صاحب تلفن همراه برای کسب 
درآمد.تلفن همراه خودرادرازای مبلغ معینی در 
هرماه(اجاره)د راختیارشخص واسطه یادلال قرارمی 
دهدواونیزدرازای پیش دریافت به صورت رهن در 
اختیارشخص دیگری می گذارد.بسیاراتفاق افتاده 
است که شخص واسطه پس ازوصول پیش دریافت 
ازاشخاص متعددناپدیدومتواری شده است 
ومشکلاتی رابرای صاحب تلفن ایجادکرده است. 
ممکن است شخصی که تلفن همراه رااجاره کرده 
است.مبالغ کلانی هزینه ایجادنمایدوسپس متواری 
شودکه دراین گونه مواردبرابرقانون به مشترک 
(صاحب تلفن)مراجعه وهزینه‌هاراازوی مطالبه می شود. 
لذا توصیه می شودکه ازواگذاری تلفن همراه به 
صورت رهن .اجاره یا وکالت جداخودداری وجزبه 
صورت قطعی ازطریق تنظیم سند صلح رسمی 
دردفاتر اسنادرسمی ویاواحدهای امور مشترکین 
تلفن همراه نسبت به اتتقال قطعی تلفن همراه خود اقد ام 
سوء استفاده ازتلفن همراه 

درمو‌اردی که تلفن همراه دراعمال مچرمانه یاتظایر 
آنهامورد استفاده قرارگیرد.مسوولیتش برعهده ی 
مشترک است ,توصیه می شود مشترک تلفن همراه 
هرچند به طور موقت آن رادراختیاراشخاص دیگر 
قرارندهد. 

سوءاستفاده از شناسنامه تلفن همم اه 
درصورتی که شناسنامه تلفن همراه مفقود شودویابه 
سرقت رود. صاحب تلفن بايد فورابه دفاتر امور 
مشترکین اطلاع دهدتااز‌جعل ودست کاری وسوء 
استفاده ازان جلوگیری شود. 

سوءاستفاده ازفیش تلفن همو اه 

فیش ثبت نام تلفن همراه دلیل پرداخت مبلغ اولیه تلفن 
همراه است وسند مالی محسوب می شودودرصورت 
فقدان یابه سرقت رفتن آن .صاحب فیش تلفن همراه 
باید بامراجعه به دفاتر امور مشترکین درمورد دریافت 
المثنی اقدام نمایددرغیراینصورت فیش مفقود شده 
ممکن است مورد سوء استفاده قرارگیرد. 

نقل وانتقال فیش تبت نام تلفن همراه ازطریق 
وکالتنامه 

نقل وانتقال فیش تلفن همراه ازطریق وکالتنامه اغلب 
موجب بروز مشکلاتی برای انتقال دهنده خواهد شد 


وصرفاباید ازطریق واحدهای اجرایی شرکت 
مخابرات (امورمشترکین اصورت پذیرد. 

کټ به کلیه مشترکین گرامی توصیه می شود.برای 
خرید وفروش ونقل وانتقال تلفن همراه خود یافیش 
ثبت نام »به دفاتر امور مشترکان تلفن همراه مراجعه 
ماين ۹ء 


اسای الست 


چون 
حسن عبدالیان مالک 
پیکان شماره شهربانی 
۶۴۱س۷اتهران-۱۱ شماره موتور 
۹ مصبعلت فقدان 
اسنادفروش تقاضای 
رونوشت المتنی 
استادمذکورر نموده است. 
لذاچنانچه هرکس ادعاتی 
درموردخودرومذکوردارد 
ظرف ده روز 
بدفترحقوقی امورفروش 
شرکت ایران خودروواقع 
درشهرک غرب 
اول خیابان زرافشان 
غربی مراجعه نماید. بدیهی 
است پس از انقضای مهلت 
مزبورطبق ضوابط مقرره 
اقدام خواهدشد. 


دفترچه مالکیت مزدا ۱۶۰۰ 
به شماره شهربانی 
۲۴ تهران ۱۵ 
مفقود شده اعتبارندارد. 


پروانه کسب به شماره 
۸ - ۱۳۷ به تاریخ ۷۸/۶/۱۶ بنام 
محسن شهپرنیا مفقود گردیده 
واز درجه اعتبار ساقط می باشد 


شناسنامه سواری پژو آردی 
مدل ۸۰ شماره شهربانی 
۳۶ ب ۳۳ لارستان مفقود 
اعتبار ندارد. 


دفترچه مالکیت اتومبیل 
بیوک بی ۳ مدل ۶۴ رنگ 
کرم بشماره شهربانی 
۱ تهران ۲٩‏ 
مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار 
ساقط است . 


دفترچه مالکیت کامیون ده چرخ 

مدل ۵۳ شماره شهربانی ۱۸۷۲۵ 

تهران ب قرمز بنام آقای حسین 
دستار فرزند اسماعیل مفقوداعتبارندارد 


چون علی ترک مالک وانت 
شخصی شماره شهربانی 
۴ - ايلام - ۱۱ 
شماره موتور ۰۱۵۱۶۶۰۳۴۸۰ 
بعلت فقدان اسناد فروش 
تقاضای رونوشت المتنی 
اسناد مذکور را نموده 
است .لذا چنانچه هر کس 
ادعائی در مورد خودرو 
مذکور دارد ظرف ده روز 
بدفتر حقوقی سازمان 
فروش شرکت ایران 
خودرو واقع در 
شهرک غرب 
اول خیابان زرافشان غربی 
مراجعه نماید. بدیهی است 
پس از انقضای مهلت مزبور 
طبق ضوابط مقرره 
اقدام خواهد شد. 


کارت موتور سیکلت یاماها 1۰۰ 
مدل ۶۱ به شماره شهربانی 
۷ تهران ۸۴ 
مفقودوفاقد اعتبارمیباشد 


کارت دانشجوئی اینجانب 
پیام کاغذ چی بشماره 
دانشجوئی ۸۰۳۴۸۳۱۸ 
مفقود شده 
است از پابنده کارت 
تقاضا میشود آنرا به اداره 
آموزش 
دانشگاه صنعتی شریف 
ارسال نماید 


دفترچه کار به شماره 
۴ متعلق به آقای 
خان علی زند مفقود گردیده 
واز درجه اعتبارساقط می باشد 


کارنامه و رسید کارت و 
دفترچه جنسی تاکسی به 
شماره شهربانی ۲۶۳۹۵ 
مفقود از درجه اعتبارساقط است 


دفترچه مالکیت کامیون به 
شماره شهربانی 

۷۴ تهران 2 مفقود و از 

درجه اعتبارساقط می باشد. 


سند ماشین سواری تویوتا 

تهران ۲۴ به شماره شهربانی 
۶ مفقود گردیده و از 
درجه اعتیارساقط است . 


چون 
سعیداسفندانی مالک 
پیکان بشماره شهربانی 
۳۶۷۳۱آبادان ۱۱و شماره موتور 
۸ بعلت فقدان 
اسنادفروش تقاضای 
رونوشت المتنی اسنادمذکوررا 
نموده است. لذاچنانچه 
هرکس ادعائی 
درموردخودرومذکوردارد 
ظرف مدت ده روز 
بدفترحقوقی امورفروش 
شرکت ایران خودروواقع 
درشهرک غرب 
اول خیابان زرافشان غربی 
مراجعه نماید. بدیهی است 
پس ازانقضای مهلت 
مزبورطبق ضوابط مقرره 
اقدام خواهدشد. 


چون اصل گواهی فعالیت 
صنعتی شماره ۱۶۲۳ 
مورخ ۷۲/۵/۹ که بنام آقای 
مهرد اددهقانی جهت 
کارگاه تراش فلزات امین 
تولیدیمپ سطلی 
واسکازین 
توسط اداره کل صنایع 
سنگین استان تهران صادر 
گردیده است مفقودشده 
بدین وسیله آگهی 
می نماید که پروانه مذبور 
ازدرجه اعتبار 
ساقط می باشد. 


کارنامه - کارت گاز - دفترچه جنس 

و کارت تاکسی به شماره شهربانی 

۵۹۳ تهران ۱۱ مفقود گردیده از 
درجه اعتبارساقط میباشد 


دفترچه مالکیت پیکان 

بشماره شهربانی ۳۶۷۳۱ 

آبادان ۱۱ مفقودازدرجه 
اعتبارساقط میباشد 


5 بسمه تعالی 

اگھی مناقصه 
شرکت صنعتی نیرومحرکه در نظر دارد ساخت تابلوهای برق 
به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید 
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند با در دست داشتن 
معرفینامه به مدت یک هقته از تاریخ درج آگهی جهت دریافت 
سناد مناقصه (نقشه های الکتریکال) به واحد تدارکات داخلی 
شرکت واقع در خیابان کریم‌خان زند - بین حافظ وولی عصر 

روابط عمومی شرکت صنعتی نیرو محرکه 


چون اکرم فلاحت پیشه 
مالک پیکان شماره 
شهربانی ٩۶۱‏ ص ۴۲ 
تهران ۱۴ 
شماره موتور ۱۵۸۱۰۷۰۲۵ 
بعلت فقدان اسناد فروش 
تقاضای رونوشت المتنر 
اسناد مذکور را نموده 
ادعائی در مورد خودرو 
مذکور دارد ظرف ده روز 
بدفتر سازمان فروش 
شرکت ایران خودرو واقع 
در شهرک غرب اول خیابان 
زرافشان غربی مراجعه 
نماید. بدیهی است 
پس از انقضای مهلت 
مزیور طبق ضوابط مقرره 
اقدام خواهد شد. 


کلیه وکالت 
نامه ها و بنچاق های 
اتومبیل پاترول زرد رنگ 
به شماره شهربانی 
۸ تبریز ۱ 

و شماره موتور 
۳۴۹۵۸۱ 
شماره شاسی ۱۷۰۱۹۰۰ 
بنام آقای 
فخر الحائری ادیب 
مفقود گردیده 
از درجه اعتبار 
ساقط است. 


آگهی فقدان پروانه مطب 
خانم دکترلیلامحسن پورفرزند 
ذبیح اله دارای شماره شناسنامه ۶ 
صادره از سوادکوه متولد ۱۳۵۰ 
اظهارمی داردکه پروانه 
مطب ایشان مفقودگردیده 
است لذابه موجب این آگهی 
پروانه مذکورراابطال می 
گرددازیاینده خواهشمند 
است مدرک فوق رابه دفتر اداره 
کل صدورپروانه های وزارت 
بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی 
وزارت بهداشت ودرمان 
وآموزش پزشکی 


نیا مندیها تلفنی آگهی می‌پذیرد ۲۲۲۵۳۳۳ 


شماره فاکس نیاز مندیها ۲۲۲۴۹۶۲-۲۲۲۴۸۸۶ 


صدهزارریال مزدگانی 
مقداری اسناد ومدارک رسمی 
وشخصی مربوط به اینجانب 
حسین مس چی درتاریخ 
۲۳ بین خیابان انقلاب 
تامیدان امام دراتومبیل 
کرایه مفقودگردیده 
یابنده لطفاباتلفن ۲۷۱۰۶۵۴ 
تماس ومزدگانی دریافت نماید . 


سند مالکیت زمین 
به شماره پلاک 
۳۴۳/۱۳۸۷۴۱ 
واقع در ملارد شهریار 


مفقودواعتبارندارد 


سند خودرو سواری پیکان 

مدل ۷۳ به شماره شهربانی 
۸۳۱ ب ۸۲ تهران ۱۱ 
مفقودواعتبارندارد 


دفترچه مالکیت سواری 
پژو آردی مدل ۸۲ شهربانی 
۸۵ ق ۲۷ تهران ۱۴ 
مفقود و اعتبارندارد 


دفترچه مالکیت پژو ۲۰۶ 
مدل ۸۱ بشماره شهربانی 
۷ ۸۶ تهران ۱۴ مفقود 
ازدرجه اعتبارساقط میباشد 


تعدادج برگ سهام 
شرکت زرین جعبه 
تبت به شماره ۱۷۳۶۷۲ 
به مبلغ -/۲۰۰۰۰۰ ریال 
ویک برگ سهام شرکت 
ودام وطیورگلشیرتبت 
به شماره ۶۳۴۰۵ به مبلغ 
-/۲۵۹۰۰۰۰۰ ريال به نام 
محمد کاظم حروقی جمعا 
به مبلغ دومیلیون 
ودویست هزارریال 
مفقودگردیده ازدرجه 
اعتبارساقط می باشد 


شرکت آلومییماران( ایرالکو) در نظر دارد انجام عملیات حمل 


ونقل بین کارگاهی مورد نیاز خود را به شرح ذیل از طریق مناقصه 
به پیمانکار واگذار نماید. 

۱- حمل و نقل مواد اولیه مورد نیاز کارگاه احیاء شامل : 
آلومینا» آند , کریولیت ‏ فلوراید » و دیگر تجهیزات از 
محل انبارها و کارگاهها تا محل کارگاه احیاء به طور شبانه 
روزی ( سه شیفت کاری ) 

۲- حمل و نقل پاتیل های مذاب آلومینیوم از محل کارگاه احیا 
تا محل کارگاه ریخت به طور شبانه روزی ( سه شیفت کاری ) 


لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می‌شود از تاریخ نشر 
این آگهی به مدت ده روز به آدرس اراک : کیلومتر ۵ جاده قم - 
شرکت آلومینیوم ایران - واحد تدارکات مراجعه و ضمن بازدید از 
محل کار اسناد مناقصه را دریافت نموده و قیمت های پیشنهادی 
خود را در پاکات در بسته تحویل نمایند. در صورت نیاز به اطلاعات 
پیشتر با تلفن ۳۱۲۱6۹۷ - ۰۸۲۱ امور قراردادها تماس حاصل فرمائید. 
شرکت ایرالکو در رد یا قبول پیشنهادهای رسیده مختار است. 


روابط عمومی شرکت آلومینیوم ایران ( ایرالکو ) 


کارت ماشین - کارنامه 
تاکسی به شماره شهربانی 
۶ ط ۱۱ مفقود گردیده 


سند کمپانی و دفترچه 
مالکیت پراید هاچ بک 
بشماره شهربانی 
۷۵ ب ۲۳ 
اصفهان بشماره شاسی 
۱۴۴۳۳۷۴۱۱۴۰۰۱ بنام زهرا 
کیانی فلاورجانی مفقود 
از درجه اعتبار 


جواز حمل‌اسلحه شکاری ساچمه 
زنی بشماره اسلحه ۱۰۷۲۶ - ۶۵ 
و جواز حمل بشماره ۲۵۰۴۱۹ 
مربوط به سهراب بنی سلیمان 
شیبانی مفقود واز درجه اعتبار 


از درجه اعتبارساقط میباشد 


شرکت بهمن گستر خزر در نظردارد خرید یک دستگاه باسکول ۰" تنی 
تمام اتوماتیک را با نصب و اجرا در استانمازندران (بابل) واگذار نماید. 
لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ برگ شرایط 
به دیبرخانه ستاد مرکزی شرکت بهمن گستر خزر واقع در ساری - 
خیابان شهید پور ابراهیمی - جنب اداره کل دخانیات مراجعه نمایند. 
مهلت شرکت در مناقصه حداکثر ۷ روز است. 

ضمنا شرکت در رد یا قبول پيشنهادات مختار می‌باشد. 
(متفاضیان می توانند با اعلام شماره دورنگار برگ شرایط را به صورت 
دورنگار دریافت دارند)). 

شماره تلفن: ۳۲۳۱۳۲۲ - ۳۲۹۰۳۰6 


شرکت آلومینیوم ایران ( ایرالکو ) در نظر دارد تهیه و 
تامین مواد غذایی و طبخ و توزیع غذای کارکنان در محل 
سالن غذاخوری خود را از طریق مناقصه به پیمانکار 
واگذار نماید.لذا از کلیه شرکت ها و پیمانکاران علاقه مند 
که در این رابطه فعالیت داشته و دارای تجارب و سوابق 
مفید می باشند دعوت می‌شود از تاریخ نشر این آگهی به 
مدت ده روز به آدرس اراک : کیلومتره جاده قم - شرکت 
آلومینیوم ایران واحد تدارکات مراجعه و اسناد و مدارک 
مناقصه را دریافت و قیمتهای پیشنهادی خود را درپاکات 
دربسته تحویل نمایند. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر 
پا تلفن ۳۱114۹۷ - ۰۸۲۱ امور قراردادها تماس حاصل 
فرمائید. شرکت ایرالکو در رد پا قبول پیشنهادهای رسیده 
مختار است. 

روابط عمومی شرکت آلومینیوم ایران ( ایرالکو ) 


کرو برای فردا ۲۰ 


آگهی 


بعد 


سه شنبه ۶ آبان ۱۳۸۲- شماره ۲۲۹۰۶ 


قابل توجه فرهنگدوستان »پژوهشگران 


وعلاقمندان کناب 


أ انتشارات اطلاعات 


|فهرست موضوعی کتابهای انتشارات اطلا عات 


کتب دیگران در نزد ما 


قیام بانزده خرداد 


ناشر: مرکز بررسی اسناد تاریخی 
جلد وزیری» چاپ اول, ۶۱۰ صفحه. ۲۴۰۰۰ ریال 
جلد ۲.وزیری, چاپ اول» ۴۸۹ صفحه. ۱۹۵۰۰ ريال 
جلد ۳.وزیری» چاپ اول, ۶۰۰ صفحه. ۲۴۰۰۰ ريال 
جلد ۴»وزیری. چاپ اول. ۴۲۴ صفحه. ۲۲۰۰۰ ریال 


کاشف السطنه 


مولف: ثریا کاظمی 


وزبری شومیزء چاپ اول» ۲ صفحه ۱۳۰۰۰ ريال 
وزیری گالنیگور. چاپ اول» ۳۷۲ صفحه. ۱۵۰۰۰ ریال 


کناب شناسی فلسطین 


وزیری» چاپ اول» ۹ صفحه» ٩۵۰۰‏ ريال 


کرمان در آیبنه تاریخ 
مولف: مجید نیکپور 


وزیری» چاپ اول» ۲ صفحه ۳۸۰۰ ريال 


کرمان و انقلاب اسلامی 


موّلف: بابک علیمحمدی افشار 
خشتی» چاپ اول. ۱۳۴ صفحه. ۲۲۵۰۰ ریال 


کنه تار عنکبوتی 


مولف: معصومه شریفی نیا مترجم:سازمان پا رکها 


گیاهان پوششی 


مولف: درسای شریف مترجم:سازمان پار کها 
وزیری» چاپ اول» ۳۳۰ صفحه. ۳۱۰۰ ريال 


گیاهان پهن برک مقاوم 


موّلف: گردآوری یارایی راستی مترجم:سازمان پار کها 


گیاهان علفی دير گل دهنده 
مؤلف: راجر فیلییس مترجم:سازمان پارکها 


27 3 
مراکز فروش: 
خیابان انقلاب ءروبروی درب 
اصلی دانشگاه تهران 
۴ 
ا ای ات 
جنوبی ساختمان روزنامه 
اطلاعات ۲۹۹۹۳۶۸۶ 
دار مکحم شمالی میدان 
هفت حوض جنب بانک رفاه 
کارگران ۷۸۹۰۷۲۲ 
شمیران .تجریش,میدان قدس 
۲۳۳۹ 
تهران نو - فلکه اطلاعات 
ابتدای خیابان مهریار ۷۴۱۱۶۳۸ 
قلهک,خیابان دکترشریعتی نرسیده به 
دولت نبش کوچه تلفنخانه ۲۶۰۵۸۹۱ 
سیدخندان خیابان دکتر شریعتی بالاتراز 
پل سیدخندان کوچه لادن ۸۶۶۶۹۱ 
شهرری .میدان شهرری پاساز 
شيشه طبقه دوم ۵٩۰۲۱۹۹‏ 
شهرارا,خیابان ستارخان 
نرسیده به پل ستارخان ۶۵۰۲۷۰۷ 
کرج .میدان امام خمینی 
پاساژکمالی ۰۲۶۱-۲۲۲۲۷۹ 
امل-اول هلال احمر 
۷ ۰۱۲۱ 
ارومیه-خیابان امام خمینی 
۰۳۱۱-۲۳ 
اردییل-میدان حافظ 
۰۳۵۱۶ 
اصفهان-خیابان فردوسی 
۸ ۳ 
اهر-خیابان طالقانی 
۱-۸۰ 


اهواز-کیان پارس 
۰۶۱۱-۶۲ 

بهبهان-خیابان عدالت 
۱-۷ ۰۶۷ 

تبریز -خیابان آیت الله طالقانی 
۰ ۰۳۱۱-۵۵۵ 
رامهرمز-پاساژشهرداری 
۶۲۲۵-۲۰ 

رشت-خیابان امام خمینی 
۲ ۰۱۳۱ 
زنجان خیابان -عذی 
۰۲۴۱-۲۳۹۸ 

ساری-خیابان قارن 

۰۱۵۱- ۸۶ 

سلماس-خیابان امام 
۰۳۶۳۵-۲۷۵ 

شاهرود-خیابان معلم 

۰۲۷/۲ ۴ 

شهرکرد-خیابان طالقانی 
۷۷ ۲ ۰۳۸۱ 

شیراز-خیابان زند 

۰ ۷۱۱ 
قم-خیابان؟۱دی ۰۲۵۱-۷۷۰۳۹۳۸ 
کرمان-خیابان ابوحامد 
۰۳۴۳۱۱ 
کرمانشاه-بلوارشهیددکتربهشتی 
۰/۸۲۱۲ 

مشهد-کوی دکترها 
۰۵۱۱-۴۵۵ 

میبدیزد-خیابان امام 
۰۳۵۲۷۱۷۲-۸ 

همدان-خیابان بوعلی 
۱۴ 


بشما یاطاماست 


|فهرست موضوعی کتابهای انتشارات اطلا عات 
کتب دیگران در نزد ما 


لابه مجموعه اشعار طبری 
مولف: احسان طبری 
وزیری. چاپ اول ۲۵۰۰ ريال 
ماشین آلات باغبانی 
موّلف: بریان بل 
جلد۱.وزیری چاپ اول» ۳۴۴ صفحه. ۷۵۰۰ ريال 
جلد ۲.وزیری؛ چاپ اول» ۸ صفحه» ۷۵۰۰ ريال 
مباحثی پیرامون پار کھا 
مؤلف: هنریک مجنونیان مترجم:سازمان پار کها 
وزیری» چاپ اول» ۲۶۰ صفحه» ۴۸۰۰ ریال 
مجموعه قوانین تامین اجتماعی 
ناشر: سازمان تامین اجتماعی 
وزبری» چاپ اول» ۶ صفحه ۲۰/۰۰۰ ريال 
مجموعه کار یکاتور ندای سبز 
موّلف: محسن نوری نجفی مترجم:سازمان پارکها 
وزیری, چاپ اول ۹٩‏ صفحه» ۱۵۰۰ ريال 
مترجم:سازمان پار کها 
جلد (»وزیری» چاپ اول» ۰ صفحه» ۱۷۵۰۰ ريال 
جلد ۲.وزیری» چاپ اول» ۳۲ صفحه ۱۷۵۰۰ ريال 
محاکمه گلدز پهر صهیونیست 
موّلف: استاد غزالی مصری محمد مترجم:صدر بلاغی 
وزیری. چاپ اول. ۳۲۴ صفحه. ۴۰۰۰ ریال 
محله و مسجد خواجه خضر 


مولف: محمد دانشور 


وزیری» چاپ اول» FEF‏ صفحه. ۱۳۰۰۰ ريال 


مدرسه فة ۱ 


ناشر: مر کز بررسی اسناد تاریخی 
وزیری» چاپ اول» ۶۹۲ صفحه» ۳۵۰۰۰ ریال 


مروارید دریای کهن 


مولف: اسعد پوربهزادی .زهرا 
وزیری» ۱۷۸ صفحه. ۱۸۰۰۰ ريال 


۹۹۹ ك 
مراکز فروش: 
خیابان انقلاب ؛روبروی درب 
اصلی دانشگاه تهران 
Ag ۰۴‏ 
بلوارمیرداماد خیابان نفت 
جنوبی ساختمان روزنامه 
اطلاعات ۲۹۹۹۳۶۸۶ 
نارمک, ضلع شمالی میدان 
هفت حوض جنب بانک رفاه 
کارگران ۷۸۹۰۷۲۳ 
شمیران .تجریش,میدان قدس 
۹( 
تهران نو - فلکه اطلاعات 
ابتدای خیابان مهریار ۷۴۱۱۶۴۸ 
لهک خیابان دکترشریعتی ترسیدهبه 
دولت نبش کوچه تلفنخانه ۲۶۰۵۸۹۱ 
سیدخندان خیابان دکتر شریعتی بال تراز 
پل سید خندان کوچه لادن ۸۶۶۶۹۱ 
شهرری .میدان شهرری پاساژ 
شيشه طبقه دوم ۵٩۰۲۱۹۹‏ 
شهرآراءخیابان ستارخان 
نرسیده به پل ستارخان ۶۵۰۲۷۰۷ 
کرج .میدان امام خمینی 
پاساژکمالی ۰۲۶۱-۲۲۲۲۷۹ 
امل-اول هلال احمر 
۱ 
ارومیه-خیابان امام خمینی 
۰۳۱۱-۲۳ 
اردییل-میدان حافظ 
۰۳۵۱-۲۶ 
اصفهان-خیابان فردوسی 
۰۳۱۱-۰۱ 
اهر-خیابان طالقانی 
۰۳۲۶۲۲۰ 


اهواز-کیان پارس 
۰۶۱۱-۵۲ 

بهبهان-خیابان عدالت 
۰۶۷۱۷ 

تبریز -خیابان آیت الله طالقانی 
۰ ۰۴۱۱-۵۵ 
رامهرمز-پاساژشهرداری 
۶۲۲۵-۲۰ 

رشت_-خیابان امام خمینی 
۲ -۰۱۳۱ 
زنجان-خیابان سعدی 
۸ ۲۴۳۱ 

ساری-خیابان قارن 
۰۱۵۱-۷۶ 

سلماس-خیابان امام 
۰۳۶۳۵-۲۲۵۷۵ 

شاهرود-خیابان معلم 
۰۲۷۲-۳۴ 
شهرکرد-خیابان طالقانی 
۰۳۸۱-۲۷۷ 
شیراز-خیابان زند 
۰۷۱۱-۵۰ 
قم-خیابان؟۱دی ۰۲۵۱-۷۷۰۲۹۳۸ 
کرمان-خیابان ابوحامد 
۰۳۳۱-۷۱ 
کرمانشاه-پلوارشهیددکتربهشتی 
۰۸۳۱-۷۲ 

مشهد-کوی دکترها 

۰۵۱۱۴ ۵ 

میبدیزد-خیابان امام 
۰۳۵۲۷۱۷/۲۸ 

همدان-خیابان بوعلی 
۰/۸۱۱۴ 


گوسفند ] | گوسفند زنده ملایر 


آماده درمحل باقصاب شبانه 


روزی - سید علی موسوی 


۲۳۵۳۰۵۶۹ 


شرکت کارخانجات کاشی وسرامیک سعدی 
درنظردارد تهیه مواد و پخت غذای روزانه ۱۰۰ نفر 
پرسل کارخانجات خود را وافع درشهرری از طریق 
ماقصه واگذا ناذا دوطلین میتواند جهت اخذ 
لغایت ده روزبه دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان 
فردوسی مقال خببان سرهنگ سخایی پلاک ١‏ مراجعه نما 


شرکت کاشی و سرامیک سعدی 


چ در منافصه 


شرگت میمان سپاهان در نظردارداجرای عمیات 
ساختمانی آسیاب سیمان ۱۳۰ تنی جدید را در محوطه 
کارخانه خود واقع در اصفهان - کیلومتر ۲۵ جاده 
ذوب آهن از طریق مناقصه به شرکت واجد شرایط 
واگذار نماید. 
لذا از شرکت های ساختمانی دارای رتبه بندی پنج 
)٥(‏ به بالای سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته 
انيه که تمایل به شرکت در این مناقصه را دارند. 
دعوت می گردد ضمن ارسال لیستی از سواپق کاری 
مشابه - تجهیزات و ماشین آلات و نیروهای 
متخصص خود آمادگی خود را جهت شرکت در 
مناقصه ظرف مدت ده روز از تاریخ نشر آگهی به 
آدرس: اصفهان - اتوبان ذوب آهن - کارخانه سیمان سپاهان 
معاونت طرح و توسعه اعلام دارند. 
شرکت سیمان سپاهان نسبت به انتخاب شرکت های 
واجد صلاحیت (به تشخیص خود) اقدام و از آنها 
جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد. 
روابط عمومی شرکت سیمان سپاهان 


نماز مندیها تلفنی آگهی می‌پذیرد ۲۲۲۵۳۳۳ 
شماره فاکس نباز مندیها ۲۲۳۲۴۹۶۳-۲۲۲۴۸۸۶ 


7 
آگھی دعوت مجمع عمومی عادی 
شرکت تعاونی پیشکسوتان فرزانه اردییل 
( نوبت دوم ) 
مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی پیشکسوتان فرزانه اردبیل 
( نوبت دوم ) با عضویت بازنشستگان کشوری استان اردبیل در 
ساعت ۲ بعد ازظهر روز یکشنبه مورخه ۸۳/۸/۱۸ در محل مسجد 
ججین برگزار میشود. از کلیه سهامداران عضو شرکت دعوت می 
شودبا در دست داشتن دفترچه و پا کارت عضویت در تعاونی 
جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور 

بهم رسانند. 

ا- استماع گزارش هنیت مدیره و بازرسان از فعالیتهای انجام 
شده 

۲- تصویب و تائید ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت 
۳- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره طبق اساسنامه 
۴- تعیین خط مشی سال آتی شرکت 

۵- تشکیل صندوق اعتباری تعاونی و عضویت درآن 

داوطلبان عضویت در هیئت مدیره یا بازرس بایستی تا ۵ روز 
پس از صدور دعوت نامه نامزدی خود رابامدارک مربوطه به 
شرکت در محل کانون بازنشستگان استان اردبیل تحویل فرمایند 


رئیس کانون بازنشستگان کشوری استان اردبیل رحیم 
چاکر عباسی 


سه شنبه ۶ آبان ۱۳۸۲- شماره ۲۲۹۰۶ 


آگھی دعوت 
مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت سهامی عام شهد 

بدینوسیله ازکلیه سهامدار ان محترم شرکت سهامی 
عام شهد یانمایندگان قانونی آنهادعوت میشود تادر 
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که راس 
ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۸۲/۸/۲۰ درمحل 
دفتر مرکزی شرکت واقع درتهران.میدان فردوسی . 
دستورجلسه : 
| - استماع گزارش هیات مدیره وبازرس قانونی 
۳-بررسی وتصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی 
به ۸۳/۴/۳۱ 
۳ - انتخاب بازرس قانونی 
۴ - تعیین روزنامه کثیر الانتشار 
۵ - سایرموارد 

هیات مدیره شرکت سهامی عام شهد 


پسمه تعالی 


قابل تومه متفصصین ی و هلح ان و فرهنند وستان 


آرشیو نود را کم کید , 


ستقبال شایان توجه محققین و 
خوانندگان فاضل روزنامه 
طلاعات از تجدید چاپ و 
نتشار دوره‌های‌سالهای گذشته 
و2٥‏ سالهای اخیر روزنامه 
ا 
نتشارات و شبکه اطلاع رسانی 
E‏ 
داشت تا در پاسخگویی به این 
عزیزان اقدام به چاپ و نشر | پای تلفن 
مجدد دوره ۱۳۵۸ روزنامه 
اطلاعات وتیبه 00 
مرداد ماه ۱۳۸۲وهمچنین 
ماهنامه اطلاعات علمی 
۷۱ نمایند تا خواسته‌های 


بانک تجارت شعبه: 
دوره سالهای 


آدرس: 


عنوان 
۱ - دوره روزنامه سال ۱۳۰۸ 
۳ - دوره روزنامه سال ۱۳۰۹ 
۳ - دوره روزنامه سال ۱۳۱۶ 


نام نام خانوادگی 
مبلغ ریال بابت تعداد 
CD‏ سالهای 


خواهشمند است دوره یا 00 مورد نظر خود را در 


۷0 مردادماه ۱۳۸۲ روزنامه اطلاعات 6 


و دوره روزنامه ۱۳۵۸ منتشرشد 6 


۵ ۵ 9 و 9۱۶ 9۱۵ 9۱۴ 9۱۳ 0949۱۰9۱۱9۱۲ سالهای 9۸۰9۷۹۷۸9۷۷ 


۸۱ و۱۳۸۲ و ماهنامه اطلاعات سیاسی, اقتصادی و ماهنامه اطلاعات علمی 


شماره فیش 


کد پستی 


با علامت ضربدر مشخص فرمانید. 

قیمت 
۰ ریال [ ۱۳۰۰ریال | ۱۰۸۳۰ ریال 
»یال | ۳۰۰۰ ریال ۰ ريال 
۰ ريال ۰ ریال 


۰ ریال 


مخاطبین خویش را فراهم سازند. 
متقاضیان دوره ۱۳۵۸ می‌توانند 
مبلغ ۲۱۰۰۰۰ ریال و مبلسغ ۱۵۰۰۰ 
ریال برای 1 مرداد ۱۳۸۲ و01 
اطلاعات علمی ۱۳۸۱ و یا برای 
هریک از ردیفهای جدول رویرو 
مبلغ مربوط به آن ردیف را به 
حساب ۲۵۱۰۰۵۰۲۰ پانک تجارت 
شعبه مپرداماد شرقی کد ۲۵۱ 
به نام ( موسبه اطلاعات 
شهرستانها) واریز نموده و 
اصل فیش بسانگی اا 
درخواست خود به آدرس 


۴ - دوره روزنامه سال ۱۳۱۱ 
۵ - دوره روزنامه سال ۱۳۱۲ 
۶ - دوره روزنامه سال ۱۳۱۳ 
۷- دوره روزنامه سال ۱۳۱۴ 
۸ - دوره روزنامه سال ۱۳۱۵ 
٩‏ - دوره روزنامه سال ۱۳۱۶ 
۰ - دوره روزنامه سال ۱۳۱۷ 
۱| - دوره روزنامه سال ۱۳۱۸ 
۲ - دوره روزنامه سال ۱۳۱۹ 
۳ - دوره روزنامه سال ۱۳۲۰ 
۴ - دوره روزنامه سال ۱۳۲۱ 
۱۵-دوره روزنامه سال ۱۳۲۲ 
۶ - دوره روزنامه سال ۱۳۲۳ 
۷ - دوره روزنامه سال ۱۳۲۴ 
۸ - دوره روزنامه سال ۱۳۲۵ 
٩‏ - دوره روزنامه سال ۱۳۳۰ 


۰ ريال 
۳۰ ريال 
0 ریال 
۰ ريال 
۰ ريال 
۰ ريال 
۰0 ريال 
۰*0 ریال 
۶۵| ريال 
۰ ریال 
۰0 ریال 
۰0 ريال 
0 ریال 
۵ھ ريال 
0 ریال 
[] | ۷۰۰۰۰ ريال 


۰ ريال 
۰ ريال 
۰ ريال 
۰ ريال 
۰ ريال 
۰ ريال 
۰ ريال 
۰ ريال 
۰ ريال 
|| ريال 
۰ ريال 
۵۵ ريال 
۵۰ ريال 
۰ ريال 
۰ ريال 
۰ ريال 


۰ ریال 
۰ ریال 
0 ریال 
VPooo‏ ریال 
۰ ريال 
۰ ریال 
۵۰ ريال 
۰ ریال 
۰ ریال 
۰ ريال 
۰ ريال 
۰ ریال 
۰ ريال 
۰ ريال 
۰ ریال 
۰ ريال 


۰- دوره روزنامه سال ۱۳۳۱ 
۲۱ - دوره روزنامه سال ۱۳۳۲ 
۳ - دوره روزنامه سال ۱۳۵۷ 
۳ - دوره روزنامه سال ۱۳۵۸ 
۴ - دوره روزنامه سال ۱۳۵۹ 


تهران: بلوار میرداماد خیابان 
نفت جنوبی موّسسه اطلاعات 


3 0 ۰+ 

امور توزيع و فروش 
CD - ۶‏ ۱۲۱۳۷۸ عدد) 
CD ۷‏ سال ۱۳۷۹ (۱۲ عدد) 
22-۳۸ سال۱۳(۱۳۸۰ عدد) 
C0 -۹‏ سال ۱۳۸۱ (۱۲ عدد) 
C0 -۳۰‏ فروردین ماه ۱۳۸۳ 
C0 -۳۱‏ اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ 
C0 ۳۲‏ خرداد ماه ۱۳۸۲ 
سس نآن) تیر ماه ۱۳۸۲ 
۳۴- 0 مرداد ماه ۱۳۸۲ 


هزینه ارسال بعهده 
مؤسسه اطلاعات مپباشد. 


مراکز فروش کتابهای 
انتشارات اطلاعات 
در تهران و شهرستانها 


ص ۱ 


۱ - بلوار میرداماد - خ نفت جنوبی ۲۹۹۹۳۶۸۶ ۷ - شهرری میدان شهرری پاساژ شیشه طبقه 
۲ - خیابان انقلاب - روبروی درب اصلی‌دانشگاه دوم ۵۹0۲۱۹۹ 

تهران ۶۴۶۰۷۳۴ ۸-خیابان ستارخان نرسیده به پل ستارخان ۶۵۰۳۷۰۷ 
۳ - نارمک ضلع شمالی میدان تبوت جنب باتک ٩-کرج:‏ میدان امام خمینی پاساژ کمالی ۲۲۲۲۷۹ 
رفاه کارگران ۷۸۹۰۷۲۳ ۰ - تبریز -خیابان آیت الله طالقانی 0۴۱۱-۵۵۵۲۵۹0 
۴ - شمیران - میدان قدس ۲۷۱۳۱۸۹ ۱ - ارومیه-خیابان امام خمینی ۵۴۱۱-۳۲۲۴۷۴۳ 
۵ - قلهک خیابان دکتر شریعتی نرسیده به خیابان ۰ ۱۳ - شیراز-خیابان زند ۰۷۱۱-۲۳۳۵۶۰۰ 

دولت نبش کوچه تلفنخانه ۳۶۰۵۸۹۱ ۳ - مشهد-کوی دکترها ۰۵۱۱-۸۴۱۹۵۹۵ 


00-۳۶ اطلاعات جیهه ۱۳۶۶ 
CD۷‏ اطلاعات جبهه ۱۳۶۷ 


۰ و -خیابان دکتر شریعتی ضلع شمالشرقی پل سیدفندان ۸5119 ۰ ۱۴ - کرمان-خیابان ابوحامد ۰۳۴۱-۲۲۳۲۴۴۱ 


۲۵ - 00 شش ماهه دوم سال ۱۳۷۷ (۶عدد) 


00-۳۵ دوره کامل ماهنامه اطلاعات سیاسی . 
اقتصادی (از سال ۱۷()۱۳۸۱-۱۳۶۵ عدد) 


60-۸ ماهنامه اطلاعات علمی سال۱۳۸۱ 


Û‏ ۰ ریال 
۰ ريال 
[] | ۱۶۵۰۰۰ ریال 
۰ ریال 
۶۵| ريال 
60 ريال 


|۵٥‏ ريال 
|۵٥‏ ريال 
|۵٥‏ ريال 
۵| ريال 
|۵٥ U‏ ريال 


0 ریال 
|۵٥‏ ريال 
|۵٥‏ ريال 


۱۵ - اردبیل-میدان حافظ ۰۴۵۱-۲۲۴۳۳۴۶ 
۶ - اهر-خیابان طالقانی ۰۴۲۶-۲۲۲۳۲۲۶۰۵۵ 
۷ - شاهرود-خیابان معلم ۰۲۷۳-۳۳۴۷۲۴۴۴ 
۸ - کرمانشاه-بلوارشهیددکتربهشتی ۰۸۳۱-۴۳۵۹۱۷۲ 
٩‏ - میبدیزد-خیابان امام 0۳۵۲-۷۷۳۶۵۰۸ 
۰ - رامهرمز-پاساژشهرداری ۰۶۲۲۵-۲۲۲۸۲۴۲۰ 
۲۱ - ساری-خیابان قارن ۰۱۵۱-۲۳۲۲۲۰۶ 

۳ - اهواز-کیان پارس 9۶۱۱-۳۳۳۶۱۵۲ 

۳ - آمل-اول هلال احمر ۵۱۲۱-۲۲۲۳۰۶۷ 


۰ ريال 
۰ ريال 
۰صیال 
۰ ریال 
۰ ريال 
#- هر )®( 0 ریال 
۰ ريال | *- هر 0© ۱۵۰۰۰ ريال 
۰ ريال | *- هر 0© ۱۵۰۰۰ ريال 
[] | ۱۸۰۰۰۰ ريال | #- هر 0© ۱۵۰۰۰ ريال 
[] | ۱۸۰۰۰۰ ريال | #- هر €0 ۱۵۰۰۰ ريال 


0 ریال | از شماره | الی ۱۸۶ 
#-هر C0‏ ۱۵۰۰۰ ريال 


۰ ريال 
۰ ریال 
۵۰ ريال 
۰ ریال 
۰ ریال 


۴ - همدان-خیابان بوعلی ۰۸۱۱-۸۳۷۱۸۱۴ 

۲۵ - سلماس-خیابان امام ۰۴۶۳۵-۲۲۵۷۵ 

۶ - اصفهان-خیابان فردوسی ۰۳۱۱-۳۳۲۴۰۰۱ 
۷ - قم-خیایان؟ادی ۰۳۵۱-۷۷۰۳۹۳۸ 

۸- زنجان-خیابان سعدی ۰۳۴۱-۳۲۳۹۴۲۸ 

۹ - بهبهان-خیابان عدالت ۰۶۷۱-۲۷۶۸۷ 

۳۰ -شهرکرد-خیابان طالقاتی ۰۳۸۱-۲۲۲۳۷۲۷ 

۳۱ -رشت-خیابان امام خمینی ۳۲۳۴۰۰۲ - ۰۱۳۱ 
۲ - مسجد سلیمان ۰۶۸۱-۳۴۵ و 


به سرمایه گذارهایی 
که ميل ۰ ستومان 


به بالادارند برای 
خرید وفروش 
زمین واپارتمان 
دعوت به همکاری 
می نمائیم . 
درکرج وحومه کرج 
«پاسودتضمینی» 


پیمانکار 


ur 


آماده گودبرداری 


در سطح کرج 


با تخفیف ویژه 


اد ۲۶۱-۲۳۴۸۸۸۰ 
مهدیزاده ۰۲۶۱-۲۸۰۸۶۹۱ نت نا 3 


قابل توجه پیمانکاران 
شرکت تیران چکش ساحل درنظردارد 
واحدی » مراحل مختلف پروژه رابه صورت 
مقاطعه کاری به اشخاص حقیقی‌یا حقوقی 
واگذار نماید لذا از متقاضیان محترم جهت 
اعلام آمادگی وخرید اسناد به دفتر امور 
قراردادها تماس تا ۱۵ روز بعداز درج اک 
شرکت در رد و قبول اسناد مختار میباشد 
کرج - میدان ۷ تیر مجتمع تجاری اداری کیش 
طبقه سوم واحد ۴۰۲ شمالی 
۳۶۱-۳۳۴۳۱ 


شرایط به فروش می رساند . 


نقشه و فونداسیون (پیش فروش) 


وقت (سند ۶ دانگ باوام بانکی) 


۵ واحد آپارتمان 
۵۶ متری آماده تحویل 
با تمام امکانات 
۳ ۳ 5۹ اقع در آبرسان 
«دانشمند » 
درویش ۰۲۶۱-۴۴۱۱۹۳۸ 


فنی و حرفه ای کارودانش 
آز ادیاه7۲تخفیف 
۰۲۶۱-۴۵۴ 


فروش اقساطی کامپیوتربه کارمندان دولت 


» نماینده فروش شرکت پارس نت 
» نماینده فروش کارتهای اینترنت جام جم 
6 نماینده انحصاری شرکت نرم افزاری حسب پرداز در کرج 
نماینده فروش محصولات شرکت دیتاشین 
6 پرینت. اسکن. تایب.رابت 060 
۵ بانک کامل نرم افزار» بازی و کارتون 

کرج. خیابان شهید بهشتی با زارطلا 

طبقه اول , پلاک ۵۸ 
امامیی ۲۳۴۷۳۹۵ 


فوری فروشی 

مغاره ای به مساحت 
۲۵/۵ متر در بر 
خیابان دانشگاه 


درویش ۰۲۶۱-۴۴۱۱۹۲۸ 


مغازه فروشی 
۴دهنه گوهردشت 
بلوار اتقلاب املاک اسکان 
تجاری 0۲۶۱-۴۴۳۸۹۲۲ 


ایزوگام صادراتی 
نقد اقساط 
به قیمت کارخانه 
دفترمرکزی کرج سه راه 
رجائی شهر 
۲۶۱-۴۳ 
میربزرگی 
9۱۳-۵۹ 


دفتر نمایندگی 
J‏ وزنامه اطلاعات‌در 


آگهی‌می‌پذیر ر 


سه شنبه ۶ آبان ۱۳۸۲ شماره ۰۶ ۲۲۹ 


پیام های صفحه نمایشگر متناسب بانوع ومدل هر گوشی متفاوت است که مفاهیم آن 
نیزمخصوص همان گوشی تلفن می باشدمفاهیم این پیام که روی صفحه نمایشگر 
گوشی های تلفن همراه به نمایش درمی آید دردفتر چه راهنمای هرگوشی بطور 
مشروح توضیح داده شده است. 
برخی پبام های صفحه نمایشگر عبارتند از: 
No Service‏ 
Card regected‏ 
Only emergency call‏ 


Sim missing 
Card error 
No connection 


پیام های شنید اری 


درمواقعی که مشترک علی رغم شماره گیری صحیح بدلایلی موفق به برقراری ارتباط 
بامخاطب موردنظرنمی شودپیام هایی حاوی علل عدم موفقیت تماس بشرح 
زیرارسال می گردد: 
۱-برقراری ارتباط درحال حاضرمیسرنمی باشد.(این پیام درموقعی ارسال 
می شودکه تلفن بعلت بدهی یادلایل فنی قطع می باشد) 
۲-دستگاه تلفن موردنظرخاموش است.(زمانی که مشترک تلفن خودراخاموش نموده است) 
۳-مشترک موردنظرمسدوداست.(اين پیام هنگامی ارسال می شود که ترافیک شبکه 
مانع برقراری ارتباط مشترک باسایرمشترکین می باشد) 
۴-مشترک موردنظردردسترس نمی باشد.(اين پیام حاکی ازآن است که مشترک 
درمکانی قرارداردکه خارج ازپوشش شبکه تلفن همراه می باشداصطلاحااین نقاط 
رانقاط كوم تانق 
ستاو موز دنظرد ر شبگه موجودنمی باشد(این پیام برای هواقعی است که شماره 
موردنظرتخلیه شده ویاهنوزد ایرنشده است) 
۶-ارتباط بامشترک موردنظرفعلاه قدورنیست .(این پیام برای مواقعی است که شماره 


۳۳۳۳۳۷6۹ 


ی 
کت فیک سا ء ۱ ی عصو أو“ 
سوم ۵2 یا 
تعدادی ازآپارتمانهای خودرابابهترین کیفیت در منطقه خوش آب وهوا وکوهستانی شهر جدید هشتگرد با فاصله ۶۰ 
کیلومتری از تهران باکلیه امکانات رفاهی و سیستم شهرسازی عالی در بهترین نقطه فاز یک و دو با مناسبترین 


۱-متراژ ۸۵ و ۱۳۰ و ۱۵۵ و ۱۶۴ متری سه خوابه ودوخوابه تک واحدی و ۲ واحدی (آماده تحویل) 

۲ - متراژ ۹۶ و ۱۰۰ متری ۲ خوابه تحویل ۲ ماهه ۳ واحدی ۴ طبقه باآسانسوربدون وام (پیش فروش) 

۳- متراژ ۱۱۰ و ۱۲۰ متری دوخوابه تک واحدی ودوواحدی تحویل ۷ ماهه درمرحله اسکلت وسفت کاری ( پیش فروش) 
۴- متراژ ۸۶9۷۵9۶۵ و ۹۶ و ۱۰۵ و ۱۱۵ متری ۲ خوابه وسه خوابه تک واحدی ودوواحدی تحویل یک ساله درمرحله 


۵ - متراژ ٩۰‏ تا ۱۷۰ متر ۱۲ طبقه سه خوابه ودوخوابه بابهترین امکانات رفاهی وچشم انداز عالی دربهترین نقطه شهرباوام 


۶-یک واحد ۱۱۷ متری درطبقه ۶ برج شوفاژ روشن باپارکینگ وانباری وتلفن متری ۱۹۵ هزارتومان فروشی دراسرّع 


۷-یک واحد۱۴امتری همراه تلفن درطبقه اول فازابلوک‌ه۵امتری۲۱۰هزارتومان با وا"( آماده تحویّل) 
۸-یک واحد ۶۴متری درطبقه سوم فازا متری ۲۷۰ هزارتومان (آماده تحویل) 
واحدهای پیش فروش دارای وام ۱۵ ساله تاسقف ۷۰۰۰۰۰۰۰ ربال وبا انتقال وام شخصی می باشد. این واحدها ۷ ماهه تا ۱ساله آماده تحویل می باشند. 
تعدادی از واحد‌های آماده تحویل دارای وام ۲ تا ۵ میلتون می باشدو تعد ادق دارای سندآزاد می باشند 
قیمت تمام شده جهت و احدهای پیش فر وش بر ای هر متر مزیح ۲۲۰ تا۲۵۰ هز ار تومان می باشد 
قیمت تمام شده جهت و احدهای آماده تکو یل بر ای هر متر مر یح ۲۶۰۲۲۰ هز ار تومان می باشد 
نحوه پر داخت : یک سوم زمان عقد قرارداد -دریافت وام جهت پیشیردکار 
امکانات : واحدهای قوق دارای آب » برق . تلفن . گاز . پارکینگ » انباری» شومینه وشو فاژ باسیستم پکیج . شيشه رفلکس . کابینت ۱/۲۳ 
ودرب چوبی کوره ای وتهویه مطبوع . کف سرامیک ونماسنگ آردوواز و ...تکمیل تحویل داده می شوند. 
آدرس : شبر جدید هشتگرد ‏ میدان شیبرداری اول بلوار ار کیده شر کت نیک سازان عمران 


تلفن : ۰۹۱۱۳۷۱۶۳۸۴ 9 ۰۹۱۳۳۲۶۱۳۳۹۷ 9 ۰۳۶۳۳۳۶۳۳۱۱ و ۰۳۶۳۳۳۲۶۳۶۰۳ و ۳۲۶۳۱۷۳۸ ۰*۱۳ 9 ۰٩۱۳۳۲۶۰۱۵۹۳‏ 


ه رکونه سازه بتونی وفلزی بامناسبترین قبمت وبهتربن کیفیت شریک وسرمایه گذار باتضمین کاری پذیرفته می شود 


موردنظربعلت بدهی یابه درخواست مشترک قطع شده باشد) ۸۰ 


رن 


۱ 


۱۵ 


۱ 


۰.۰ 
۱ ۲ ۰۰ 
4 


ناسا یاطلاعاست 


کتب دیگران در نزد ما 


مطبوعات عصر بهلوی 


تاشر مرکز بررسی اسناد تاریخی 
جلد وزیری» چاپ اول» ۸ صفحه ۳۲۳۰۰۰ ریال 


جلد ۲,وزیری, چاپ اول, ۲۴۶ صفحه, ۱۲۰۰۰ ریال 


معلولین و پار کها 


مولف: ملیحه کارگری مترجم:سازمان پارکها 


وزیری» چاپ اول» ۵۵ صفحه, ۰۰ 


مقرنسهای خونین 
موّلف: منوچهر شیبانی 


۷ریال 


رقعی. چاپ اول» ۰ صفحه» ۱۶۵۰ ريال 


ملااحمد کروبی 


ناسر : سازمان بررسی‌اسناد تاریخی 


وزیری» چاپ اول» ۰ صفحه. 


مناظرات شیعه و سنی 


۰۰ ريال 


موّلف: سید عبدالحسین شرف الدی مترجم:سردار کابلی 


موزه های باز یافته 


خشتی. چاپ اول. 


موسیقی فیلم 


مولف: شاهرخ خواجه نوری 


۷۰۰ ريال 


۰۰ ريال 


وزیری» چاپ اول؛ ۳۴۴ صفحه. ۵۵۰ ريال 


نان و آزادی 
مؤلف: بعقوب رشتچیان 


وزیری» ۲۵ صفحه. 


ایند نیوا 


مولف: احمد امیری خراسانی 


۰ ريال 


جلد وزیری» چاپ اول. ۷۶۰ صفحه. ۲۰۰۰۰ ريال 


جلد ۲.وزیری» چاپ اول» ۱۴۲۴ صفحه. ۲۰۰۰۰ ریال 


۰ ك 
مراکز فروش: 
خیابان انقلاب ,روبروی درب 
اصلی دانشگاه تهران 
ENTE‏ 
E‏ 
کک روری تسه 
اطلاعات ۲۹۹۹۳۶۸۶ 
کارمک کل شمالی مدان 
هفت حوض جنب بانک رفاه 
کارگران ۷۸۹۰۷۲۲۳ 
شمیران .تجریش,میدان قدس 
۱۲۷۸۹ 
تهران نو - فلکه اطلاعات 
ابتدای خیابان مهریار ۷۴۱۱۶۴۸ 
قلهک,خیابان دکترشریعتی نرسیده به 
دولت نېش کوچه تلفنخانه ۲۶۰۵۸۹۱ 
سیدخندان خیابان دکتر شریعتی‌بال تراز 
پل سیدخندان کوچه لادن ۸۶۶۶۹۱ 
شهرری .میدان شهرری پاساز 
شیشه طبقه دوم ۵٩۰۲۱۹۹‏ 
شهرارا,خیابان ستارخان 
نرسیده به پل ستارخان ۶۵۰۲۷۰۷ 
کرج .میدان امام خمینی 
پاساژکمالی ۰۲۶۱-۲۲۲۲۷۹ 
امل-اول هلال احمر 
۱۲۱-۷ ۰ 
ارومیه-خیابان امام خمینی 
۰۳۱۱-۲۳ 
اردییل-میدان حافظ 
۰۴۵۱-۴۶ 
اصفهان-خیابان فردوسی 
۰۳۱۱-۲۱ 
اهر-خیابان طالقانی 
۰۴۷۲۶۲۲۷-۰ 


اهواز-کیان پارس 
۰۶۱۱-۶۲ 

بهیهان-خیابان عدالت 
۰۶۷۱۷ 

تبریز -خیابان آیت الله طالقانی 
۰ ۰۳۱۱-2۵۵ 
رامهرمز-پاساژشهرداری 
۰ -۰۶۲۲۵ 

رشت_-خیابان امام خمینی 
۲ ۰۱۳۱ 
زنجان-خیابان سعدی 
۰۲۴۳۱۸ 

ساری-خیابان قارن 

۰۱۵ ۱- ۸۶ 

سلماس-خیابان امام 
۰۳۶۳۵-۲۷۵ 

شاهرود-خیابان معلم 
۰۲۷۲-۳۴ 

شهرکرد-خیابان طالقانی 
۷۷ ۰۲۸۱ 

شیراز-خیابان زند 

۰ ۰۷۱۱ 
قم-خیابان؟۱دی ۰۲۵۱-۷۷۰۲۹۳۸ 
کرمان-خیابان ابوحامد 
۰۳۴۳۱۱ 
کرمانشاه-بلوارشهیددکتربهشتی 
۰/۸۲۱۲ 

مشهد-کوی دکترها 
۰۵۱۱-۵۵ 

میبدیزد-خیابان امام 
۰۳۵۲۱۷۷۲-۸ 

همدان-خیابان بوعلی 
۰۱-۴ 


نباز مندیها تلفنی آ گهی می‌پذیرد ۲۲۲۵۳۳۳ 
شماره فاکس نباز مندیها ۲۲۳۲۴۹۶۳-۲۲۲۴۸۸۶ 


(3 رم 


چهارشنبه ۸۲/۸/۷ 


بخ 
9 ۹ سای وی ۹ تسلمی ایران] 


© 


| و 
۱ تست یندا ۰ بای 0 یبای ختراها :۱۹ ادان خی اخ ا ِِ اخلاق | 


| دی انا فرب ۷۳۷ سیم وجان ی ولتت رس کاس 
| ازعلی( (ماتاعلى(.. e ۳۵ es E e‏ ۳ اذان یع( )۴:۵۹( 0 1 
(۰۵:۴۵) 


| ای هه دوم - 
۱ ی ۶) گزینه دو(۰۶:۰۵) مهد نور(۰۶:۳۰) رد پای عشق(۰۷:۰۰) طبیعت و ورزش(۰۷:۳۰) ویژه 
| رمضان(۰۸:۰۰) رنگارنگ(۰ ۰۸:۳ u‏ خارجی تیپوسلطان(۰۸:۴۵) سریال ویژه رمضان(۰۹:۳۰) برنامه خردسالان(۱۰:۰۰) 
۱ تصویرزندگر(» ۰ اذان ظهر(۱۱:۴/۸) ویژه برنامه قرآنی آیات الهی(۱۲:۰۰) سریال ایرانی کارگران(۱۳:۰۰ رنکنگ۱۳۵ که 
| دو(۱۴:۰۰)مهد نور(۱۴:۳۰) برنامه کودک(۱۵:۰۰) تفسیر(۱۶:۰۰) سریال ویژه رمضان(۱۶:۱۵) ویژه ماه مبارک رمضان (۱۷:۰۰) اذان 
مفرب(۱۷:۳۲) سریال ایرانی ویژه رمضان(۱۸:۰۰) برنامه نوجوان(۰ فا تم یی ۱۹:۳۰ | مسابقه آوا(۱۹:۴۵) زبان 
معیار(۲۰:۰۰) تلاش برای همراهی(۲۰:۲۰) سریال ایرانی شال کمر عزی زآقا(۲۱:۰۰) ضیافت(۰ ۲۲:۰) خبر(۲۲:۳۰) گفت و شنود(۲۳:۳۰) 
| تصویرباغ وحش(۰۰:۴۵) نظام جهانی سلطه (۰۱:۱۵) دریچه چهار(۰۱:۴۵) 
در نامه هاي شیکه سو م ما 
۷) طعم زندگی( ۰ ) آهنگ تندرستی 
۰) سلامت باشید(۱۰:۱۵) پنجره(۱۱:۱۵) اذان ظهر(0۱:۴۸) پنجره(. 


۰ مسابقه ê Ê‏ ۲ اخبا بار 


(۱۴:۳۰) نود( ۰ گذر از بحران 8 Ee‏ 


۱ 
| 
۱۰ 
۳ 
ينه | 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
| تپ تسیا ۰ ) سرود و قرآن (۰۶:۴۵) صبح آمد(۰۰ ۳ 
وسلامتی(۰۰ 
| ورزشی (۱۳۸۵)سنریال ر نرا تینست( ۴۰ سریال ایرانی فقط به خاطر توا 1 ً 
۱ ویژه برنامه افطار(۱۷:۰۰) اذان مغرب(۱۷:۳۲) سریال ایرانی فقط به خاطرتو(۰ ۱۸:۰) او نزدیک است(۱۸:۳۰) اخبار ورزشی(۴۵ (a:‏ | 
۱ سریال ایرانی مسافری از هند(۲۰:۱۵) جشنواره بازارچه خیریه از شهرستانها( (۲۱:۱۰) مسابقه ویژه رمضان(۲۱:۴۵) اخبار(۲۲:۰۰) | 
| ویژه برنامه رمضان(ورزشی)(۲۲:۳۰) پخش مستقیم فوتبال (لیگ یوفا/(۲۳:۱۵) منتخب برنامه‌های ورزشی(۰۱:۱۰) قرآن و ادعیه | 
| آسمانی(۰۴:۳۰) | 
| بر نامه های شببکه چهار یما ۱ 
| سرود جمهوری و قرآن(۱۲:۵۰) اخبار عربی(۱۳:۰۰) رابطه انسان با خداات)۰ ۱۳:۲) زبان اصلی با زیرنویس فارسی(۱۴:۰۰) مجله | 
E‏ در حال تحول (۱۵:۴۰) و آسمانی(۱۶:۱۵) ویژه افطار(۱۶:۴۵) دیدار با | 
۱ 

| 

۱ 

| 

۱ 

| 

۱ 

| 

۱ 

1 

۱ 

۱ 

| 

۱ 

| 

۱ 

۱ 

| 


۱ پزشکی(۱۴:۳۰) انی ما( ۰ 
فرزانگان(۱۸:۳۰) آواز دوست(۱۹:۳۰) اخبار(۲۰:۰۰) بررسی مطبوعات جهان(۲۰:۳۰) پرتو(۲۱:۰۰) امروز(۲۱:۴۰) تله تئاتر (۲۲:۰۰) 
۱ اخبار انگلیسی(۰ رف aE‏ ۰) رابطه انسان ن با خدا(۴۵ ۰ اعلام و سرود جمهوری اسلامی(۱۵: ۰( 


] در ذامه شیک ,دنجم سییما 
سرود + ترتیل(۰۰:ع۰۶ ان امروز(زنده)(۰۷:۰۰) پخش ... 

| شهرسلامتی(زنده)(۰۹:۰۰) در استان (یک) (۰۹:۵۰) رنگین کمان(ت)( 
ادامه تانیایش(۱۲:۰۰ 0 سخنرانی(۱۲:۳۰) اشترخانی دات کام(۱۳:۱۵) رنگین کمان(زنده)(۰ 
تلفنی(زنده)(۱۵:۱۵) در استان(دی)(۱۵:۵۰) به خانه بر میگردیم(زنده)(۰ 
رمضان(زنده)(۱۷:۴۵) اخبار تهران(۱۸:۳۰) سریال پزشکان(۰ 
جلوه های و در شهر(۲۲:۰۰) بازارچه خیریه(زنده)(۲۲:۱۵) سریال هتل(ت)(۰ 

| ابوحمزه(۰۰:۴۰) تلاوت +سرود(۰۰:۴۵) 

۱ ار نامه های بکه خبر 

| اخبارکوتاه +مطبوعات جهان (خاورمیانه)(۶:۰۰) مرورخبر+مطبوعات جهان ( بین الملل)(۰۶:۱۵) اخبارکوتاه+منشور(۲۰ 


(۶: 

[ مرورخبر+اقتصاد درجهان e e a NT‏ ۰۷:۰ 
۱ اخبارکوتاه+اخبار اقتصادی+اخبارورزشی(۰ 0۳۱۳۰ مرورخبر+ صبح وخبر (۰۷:۴۵ ) اخبارکوتاه+اخبارگوناگون(۰ 0۳:۰۰ 
( 

( 


+(۰۸:۱۵) هلال آسمانی(۰۸:۳۰) پخش ... +(۰۸:۵۰) 
۰ در شهر(۱۱:۰۵) تانیایش(زنده)(۱۱:۱۵) اذان ظهر(۱۱:۴۸) 
۰ در شهر(۱۵:۰۰) مسابقه 
۰ اذان مغرب(۱۷:۳۲) جشن 
۰ تهران بیست(زنده)(۲۰:۰۰) اشترخانی دات کام(۲۰:۴۵) 
۰ اخبار(۰ 


۰ ویژه افطاری(زنده)(۰ 


)دو شهر(۰۰:۳۰) 


| مرورخبر+صبح وخبر (۰۸:۱۵) اخبارکوتاه + صبح وخبر (۰۸:۳۰) اخبارمشروح+جهان به روایت تصویر(۰۹:۰۰ 
اخبارورزشی(۰ )٩:۲‏ مرور + آینه رسانه ها (۴۵:) اخبارکوتاه+اخبارعلمی فرهنگی هنری(۰ ۱۰:۰) مرور خبر +پیشگامان علم (۱۰:۱۵ 

| اخبارکوتاه+اخبارپزشکی +گفتگوی پزشکی (۱۰:۳۰) اخبارکوتاه +سیری در جهان + مرور خبر+ سیری در جهان+ جهان به روایت 
تصویر (۱۱:۰۰) اخبارکوتاه +اخباراقتصادی+مرو ر خبر + اينه تاریخ (۱۱:۳۰) اخبار + اقتصاد در خبر +مرور + اقتصاد درخبر (۱۲:۰۰) 

اخبارکوتاه+مستند سیاسی + مرور+ مستند سیاسی (۱۲:۳۰) اخبارمشروح+اذان+تفسیر+اخبارورزشی+ آب وهوا(۱۳:۰۰) 

درورزش (۱۳:۴۰) اخبارکوتاه+مجله سیاسی (۱۳:۰۰) مجله سیاسی (۱۴:۱۵) اخبارکوتاه+اخباراقتصادی(۰ ۱۴:۲) مرورخبر+ 

اخباراقتصادی +جهان به روایت تصویر(۱۴:۴۵) اخبا رکوتاه+اخبار استان (۱۵:۰۰) لخبارورزشی (۱۵:۲۲) اخبارکوتاه(۱۵:۳۰) ایران 

| به روایت تصویر + سیری درجهان (۱۵:۳۲) اخبارخاورمیانه(۱۶:۰۰) چهره بی نقاب + مرور (۱۶:۱۵) اخبارکوتاه+اخبارعلمی | 

| فرهنگی+مرورخبر+ادامه اخبارعلمی فرهنگی (۱۶:۳۰) ایران به روایت تصویر(۱۶:۵۵) اخبارکوتاه+اخبارورزشی(۱۷:۰۰) جهان به | 

| روایت تصویر (۱۷:۲۵) ویژه آذان و افطار (۱۷:۳۰) اذان و افطار + ضیافت دوست (۱۷:۴۵) اخبارکوتاه+اخبارچوان+مری رخید ۳ 
+آینه رسافه ها (۱۸:۰۰) اخبارکوتاه+اخبارپزشگی+گفتگوی پزشکی ۱۸۳ ا اخبارکوتاء اوو تگون 2 


| اخبارکوتاه+اخباراقتصادی+رویکرد (۱۹:۳۰) رویکرد(زنده) eS‏ شین | 
مرورخبر+ گفتگوی زنده (۲۰:۳۵) اخبارکوتاه+گفتگوی زنده +مرور+ گفتگوی زنده (۲۱:۰۰) اخبارکوتاه+اخبارورزشی(۲۱:۳۰) 
لاز یر ھی ھان یرانق تسیر ۴۱۹۴ اخا ر گر عم اخنان ران :0 اذام تخیارتهدان مزو ر مط وات جهان ۱ 
| خاورمیانه (۲۲:۱۵) اخبارکوتاه+اخبارعربی(۲۲:۳۰) مرورخبر+ اقتصاددرجهان(۲۲:۴۵ ا وح+آب وهوا+تفسیر(۰ Î r‏ 
تکار رها انار رش (: نی ۱۳۱۳۵ اخیار تفا کار نی )۶۰ا مرو رخر + ی رانا 1٢‏ 
اخبارکوتاه+سیری درجهان (۰ و جهان بين الملل(۰:۳۵ غبارمشرو (.: 0 مجله سیاسی (۰ امج | 
| سیاسی (۴۵: TT‏ شور شوت چهر ەدى فقات (5۵) ۱ 
| شکه قر آن سما ۱ 
| بخش بامدادی پخش از شبکه پنج سیما ۱ 
| سرود و اعلام برنامه(۰۱:۰۰) تلاوت ترتیل یک جزء قرآن کریم (باصدای ۵ قاری ممتازایرانی)(۰۱:۰۵) رمضان ماه نزول قرآن (احکام | 
| - اخلاق - تفسیر)(۰۲:۰۵) قرآن و ترجمه (تکرار/(۰۲:۳۵) دعای روز دوم ماه مبارک رمضان به همراه تفسیرکوتاه(۰۲:۵۰) مباحث | 
| کارشناسی(۰۲:۰۵ ) برنامهباقراً ن از سحر تا فلق(مباحث کارشناسی - ادعیه - اذان و..)(۰۳:۳۰) نیایش پایانی (۰۵:۲۰) | 
برنامه سیمای نوراپخش از شبکه ۲ سیما | (بعداز اذان ظهر) تلاوت قرآن(۱۰ دقیقه) عطر ولایت(۵دقیقه) مباحث کارشناسی | 
| (۲۵ دقیقه) تلاوت ترتییل حزب اول یک جزء (۱۵ دقیقه) | 


| بخش روزانه -پخش از شبکه چهار سیما 1 
سرود و اعلام برنامه(۰۰ ۶) تلاوت قرآن و ترجمه(۵. ۰:) گزارش از مسابقات و محافل قرآنی(۰۶:۳۰) خوشه های فضیلت (دکتر 
انصاری)۰۷:۰)پیامقرآن ۰ ) رمضان ماه نزول قرآن (احکام - اخلاق - تفسیر)(۰۷:۳۵) میان برنامه ترجمه ق رآن(۰۸:۰۵) اآموزش | 
روخوانی و روانخوانی قرآن کریم(۰۸:۱۰) آداب ماه مبارک رمضان(۰ ۰۸:۲) میان برنامه - تلاوت مجلسی (۰۸:۳۵) برنامه زنده 

| قرآن و زندگی(ویژه ماه مبارک رمضان(۰۹:۰۰) اخبار قرآنی(۱۰:۰۰) مجموعه داستانی شهر باران(۱۰:۱۵) تلاوت قرآن(۱۰:۴۵) | 

| نیایش پایانی(۱۰:۵۰) ۱ 


ال س س س س س تست تست س س س من س س ی ی ی س سے س سے س سے س س س س اا 


@ 


سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۸۲ شماره ۲۲۹۰۶ 


چهارشنبه ۸۲/۸۱۷ 


۰ سرود» قرآن ٩:۴۰‏ دوره پودمانی دانشگاه علمی 
کاربردی ( تعلیم و تربیت ) ( تکرار 
موضوع : بخش اول : صافی اجرای برنامه آموزش 
پیش دبستانی . بخش دوم : مفاهیم مهم نظریه پیاز . 
بخش سوم: استعداد و تفاوتهای فردی. بخش چهارم: 
رشد اجتماعی نوجوان تیم سس 
علمی کاربردی ( جمعیت . بهداشت و فوریتهای 
پزشکی) ( تکرار ) قسمت دهم با موضوع : بخش اول : 
برخورد اولیه با مصدوم : این اقدام در برخورد با 
مصدوم که دچار بیهوشی شده است » کنترل علائم 
حیاتی اوست . بخش دوم : بیماریهای مادران مادر : 
در دوران بارداری ممکن است بیماریهایی مثل 
فشارخون . مسمومیتهای دوران حاملگی . دیابت و 
خارش برای مادر به وجود آید. ۱۱:۲۰ دروس دانشگاه 
پیام نور (دستور و نگارش ۱) قسمت اول ۱۱:۴۰ قرآن 

> مناجات ۱۱:۵۵ ادامه دروس دانشگاه پیام نور 


) قسمت دهم با 


» اذان 
( دستوو و نگارش ۱ ) قسمت اول ۱۲:۱۰ دروس 
دانشگاه پیام نور ( روشهای آماری در علوم تربیتی ) 
قسمت اول ۱۲:۳۵ آموزش معلمین ( ریاضی چهارم 
ابتدایی ) ( تکرار )با موضوع : ضرب در ۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۱۰ 
محاسبات ذهتی . ۱۲:۵۵ آموزش معلمین ( آشنایی با 
روش های فعال جغرافیا ) ( تکرار ) با موضوع : روش 
مباحثه. ۱۳:۲۰ آموزش معلمین ( تاریخ اول راهنمایی) 
(تکرار) با موضوع: شهرها و کشورهای قدیم قسمت 
دوم . ۱۳:۴۰ آموزش معلمین ( کارگاه طراحی نقوش 
سنتی ) ( تکرار ) با موضوع : بخش دوم اسلیمی . 
طراحی سر اسلیمی . طراحی سریند اسلیمی . ۱۴:۱۰ 
آموزش معلمین ( روش تدریس فارسی اول ابتدایی ) 
(تکرار) با موضوع: از واژه تا واج ۔گذر از مفاهیم یعنی 
به مفاهیم ذهنی » شناخت واژه از طریق تطبیق ۱۴:۲۵۰ 
آموزش معلمین ( حقوق کود کان ) ( تکرار ) با موضوع : 
آشنایی با حقوق کودک و تعلیم و تربیت او از طریق 
بیان ساده انیمیشنی . ۱۴:۳۰ آموزش مکالمه زیان 
انگلیسی ( تکرار ) قسمت بیست و ششم ۱۵:۰۰ دروس 
دانشگاه پیام نور. دوره فراگیر (رودکی و منوچهری) 
قسمت اول ۱۵:۲۰ دروس دانشگاه پیام نور » دوره 
فراگیر ( تاریخ بیهقی ) قسمت اول ۱۶:۰۰ دروس 
دانشگاه پیام نور » دوره فراگیر ( فرخی و کسائی ) 
قسمت اول ۱۶:۳۰ دروس دانشگاه پیام نور . دوره 
فراگیر (مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن) 
اول ۱۷:۰۰ آموزش قرائت قرآن کریم ( ویژه برنامه ماه 
مبارک رمضان ) ۱۷:۳۰ قرآن . اذان . مناجات ۱۷:۵۵ 
بهار دلها ۱۸:۱۵ آموزش معلمین ( ریاضی سال پنجم ) 
با موضوع : نسبت و تناسب . ۱۸:۳۰ اموزش معلمین 
( تاریخ سوم راهنمایی ) با موضوع : سقوط حکومت 
صفویان و تاسیس افشاریه . ۱۹:۰۰ آموزش معلمین 
(دستور دبیرستان) باموضوع : مضاف و مضاف اليه 


قسمت 


تعریف صفت تعجبی . صفت شمارشی . ویژگی های 
اسم . ۱۹:۱۵ آموزش معلمین ( به سوی یادگیری فعال 
علوم ) با موضوع : نگرش ها. ۱۹:۳۵ آموزش مکالمه 
زبان انگلیسی قسمت بیست و هفتم ۲۰:۰۵ دروس 
دانشگاه پیام نور ( سیستماتیک گیاهی ۲ ) قسمت اول 
۰ دروس دانشگاه پیام نور ( ساختمان داده ها ) 
قسمت اول ۲۱:۱۰ دوره پودمانی دانشگاه علمی - 


کاربردی( آشپزی و سفره آرایی) قسمت دهم آشپزی 
با موضوع : برش و پخت خمیر باستا ۔ برش خمیر 
پاستا. بخش دوم: تهیه خمیر تاپینک . سفره آرایی با 


موضوع : تزئین دسرها . ۰ دوره پودمانی 
دانشگاه علمی - کاربردی ( حقوق خانواده) قسمت دهم 


۰ پخش » سرود 


نباز مندیها تلفنی آ گهی می‌پذیرد ۲۲۲۵۳۳۳ 
شماره فاکس نباز مندیها ۲۲۲۴۹۶۴۳۲۲۲۴۸۸۶ 


ناسا یاطلاماست 


با یک تلفن مشنرک ما شوید 
تلفن : ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ 


امور مشترکین روزنامه اطلاعات 
تا 5 ۰ وه مشترک می‌پذیرد. 


فرم اشتراک 
ا الا الا ال ال الا ]11 ] 


ا ال الا الا الا الا ] 


چنانچه قبلا مشترک نشریات موسسه اطلاعات بوده اید لطفا کد اشتراک راقید فرمایید . 


۴ توجه : اشتراک روزنامه فقط درتهران بزرگ است. *٭ 


سل سس 
e N CLES‏ 


نام فیلم 
آدمک ها 
آدمک ها 
آدمک ها 
آدمک ها 
آدمک ها 
آدمک ها 
آدمک ها 
آدمک ها 
آدمک ها 
آدمک ها 
اژدهای سرخ 
اژدهای سرخ 
اژدهای سرخ 
اژدهای سرخ 


این زن حرف نمی زند 
این زن حرف نمی زند 


بانوی من 
بانوی من 


بندرمه آلود - خاکستری 


بی خوابی 

پایان بازی 
پرپرواز 

توکیو بدون توقف 
توکیو بدون توقف 
توکیو بدون توقف 
توکیو بدون توقف 
توکیوبدون توقف 
توکیوبدون توقف 
توکیوبدون توقف 
توکیوبدون توقف 
توکیوبدون توقف 
توکیوبدون توقف 
توکیوبدون توقف 
توکیوبدون توقف 
توکیوبدون توقف 
توکیوبدون توقف 
توکیوبدون توقف 
توکیوبدون توقف 
توکیوبدون توقف 
توکیوبدون توقف 
توکیوبدون توقف 
توکیوبدون توقف 


سه شنبه ۶ آبان ۱۳۸۲ شماره ۲۲۹۰۶ 


سانس 
۱۲/۳۰۰ ۱۴/۲۰ -۱۶/۳۰ ۲۰۳۰-۱۸۷۳۰ 
1۳-11-۹ - و ۱17 ۳۹ 
E ۱‏ 
۱۲/۳۰۰ ۱۴/۲۰ -۱۶/۳۰ ۲۰/۳۰۰۱۸۷۳۰ 
۰ ۲۰-۱۸-۱۶۱۴ 
۱۲/۲۰ ۱۵/۳۰۱۴ - ۱۷ ۱۸/۳۰ 
6 --۱۴- ۲۰-۱۸-۱۶ 
۱۲۱۱۹۱۷۰۱۵۰۱۳3۹۹ 
۱۲/۳۰۰ ۱۴/۲۰- ۱۶/۳۰ ۱۸/۳۰ ۲۰/۳۰ 
۴۵- ۱۱/۳۰ - ۱۳/۱۵ - ۱۵ - ۱۶/۴۵ ۲۰۱۸/۳۰ 
رس رد۳ 
۵- ۱۳۱۱/۱۵ - ۱۵/۴۵ - ۱۷/۱۵ - ۲۱-۱۹ 
VT NVI ۱۵/۳۰ ۱۳/۳۰۱۱۲۳۰۰‏ ۲۱/۳۰ 
۳ 
۱۲/۳۰۰ ۱۶/۲۰-۱۴/۲۰ ۱۸/۳۰ ۲۰/۳۰ 
۰-۰ ۱۲/۳۰ ۱۶/۳۰-۱۴/۲۰ ۱۸/۳۰ ۲۰/۳۰ 


۲۲/۳۰ - ۲۱/۴۵ - ۲۰/۰۰ - ۱۸/۱۵ - ۱۶/۳۰ = ۱۴/۴۵ - ۱۳/۰۰ - ۱۱/۱۵ -۰ 


۱۲/۲۰۰ - ۱۴/۳۰ ۱۶/۲۰ ۱۸/۲۰ ۲۰/۳۰ 
2-۰ ۱۱/۲۰ - ۱۳/۳۰ ۱۵/۳۰ ۱۷/۳۲۰ ۱۵/۳۰ 
سای آخو 

۱۹/۳۰ - ۱۷/۲۰ - ۱۶۱۳/۳۰ - ۱۲-۰ 
۲۱-۱۹-۱۷ ۱۵۱۳-۱۱-۹ 

۲۲/۴۵ - ۲۱-۱۹-۱۷ ۱۵-۱۳-۷۱ 

٩ - ۱۱-۱۳ - ۱۵ - ۱۷ - ۱۹-۰ 

۱۰ - ۱۱/۴۵ - ۱۳/۲۰ - ۱۵/۱۵ - ۱۷ - ۱۸/۴۵ - ۰ 
۱۱ - ۱۲/۴۵ - ۱۴/۲۰ - ۱۶/۲۰ ۱۸/۲۰۰ 

۲۱ - ۱۹/۱۵ - ۱۷/۳۰ - ۱۵/۴۵ - ۱۴ - ۱۲/۱۵ - ۰ 
۲۱-۱۹-۱۷ ۱۵-۱۳-۷۱ 
۲۰-۱۸-۱۶ ۱۴-۱۲۰ 
٩۹-۷-۵-۲-۱-۱ 
۲۰۱۸-۱۶-۱۴ ۱۲-۰ 
۲۱-۱۹ - ۱۷/۳۰ - ۱۶ - ۱۴/۲۰ - ۱۲/۴۰ - ۱۱-۰ 
۲۲-۲۰-۱۸ ۱۶-۴ 

۱۰ - ۱۱/۴۵ - ۱۳/۳۰ - ۱۵/۱۵ - ۱۷-۹ 

۱۸/۳۰ - ۱۷/۲۰ -۱۵/۳۰- ۱۳/۲۰ ۱۱/۳۰۰ 
۲۰-۱۸ ۱۶-۱۴-۱۲ ۰ 

۲۰/۲۰ NNT. ۱۶/۲۰ - ۱۴/۳۰ - ۰ 

۲۰/۲۰ ۱۸/۲۰ ۱۶/۲۰ ۱۴/۲۰ - ۱۲/۳۰ 2-۰ 
۲۰/۲۰ ۱۸/۲۰-۱۶/۲۰- ۱۴/۳۰ ۱۲/۳۰ - ۰ 
۲۰/۲۰ ۱۸/۲۰ ۱۶/۲۰ ۱۴/۲۰ - ۱۲/۳۰ - ۰ 


۲۱ ۱۹/۲۰۱۸ ۱۶/۲۰۱۵ - ۱۳/۲۰ - ۱۲ ۰ 


۲۱-۱۹ - ۱۷-۱۵-۱۳ ۱۱-٩ 


VIFF 
"+۲ 
اوه‎ 
2-۵۲ 
FFFAT.V 
FFAFT.V 
DA 
VA‘VVVV 
۸+۵ 
2۶۶ 
ADAR! 
۱۳۶۸ 
۵ ۸ 
۶۴۵۹ 
۸۶ ۵ ۰ 
۴۵ 
۱۷۵۲۸۷/۱۱-۳ 
۸۶ ۵ ۰ 
(۲ 
۹°0۵ 
TVA 
TIIFVAF 
۱۷۵۲۸۷۱۱-۳ 
(۳/۳۸ 
"+۲ 
FF-ATYTY 
3317۹ 
۶۴۳ ۲ 
2,2۵۲ 


۸۳۱۲۶۲۲ 


۳۷/۰۴۰ 
۷۰۳۹ 
ام‎ 
AQAA 
FFF. 
۴۷۱۴۰۸۵۶ 
۸ 
۷۱۷۶ 
رم‎ 
2,۵ ۷ 
۳۱۴۷۸ 
۳۳۵۶۸۹ 


FETT 
۶2۶ 
۶۴۶۲۷۶۸۲ 


ا ۱ ۲۱-۱۹ 
۹ ۳ ۳ ۱/3 - ۲۰/۲۰ 
۱ ۱ ۷ ۱/3 - ۲۰/۲۰ 


جشنواره فیلم کوتاه تهران 
جشنواره فیلم کوتاه تهران 
جشنواره فیلم کوتاه تهران 


سح 


E E a 


توجه : 
۴ قید کد پستی الزامی می باشد و به در خواستهایی که ناخوانا باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 


۴ درخواستبایی که قبل از بیستم هرماه دریافت گردد از اول ماه آیند ه جزء مشتر کین محسوب می شوند. 


* ازمتقاضیان محترم درخواست می شود مبلغ حق اشتراک نشریات رابه حساب 
جاری ۲۵۱-۰۵۰۶۰ بانک تجارت میرداماد شرقی کد ۳۵۱ بنام (موسسه اطلاعات 
شیرستانیا) واریز و اصل فیش بانکی را به همراه فرم اشتراک به آدرس : 

تہران بلوار میرداماد - خیابان نفت‌جنوبی - ساختمان روزنامه اطلاعات 


امورمشتر کین کد پستی ۱۵۶۹۹۵۱۱۹۹ ارسال نمائید. 


#*#روزنامه اطلاعات بین الملل همه روزه بجز ایام تعطبل همزمان در قاره آمریکا و 
اروپا چاپ و منتشر می‌شود. 

علاقمندا نی که می‌خواهند این نشریه را برای‌اقوام و آشنایان خود بفرستند می‌توانند 
مبلغ فوق را به حساب جاری‌یاد شده واریز و اصل فیش را همراه با فرم مشخصات که 
دربالا قید گردیده به سازمان امور مشتر کین ارسال تنمایند. 


چشمعقاب-هزاران‌زن‌مثل‌من 


خقاش ‏ . 
دست های الوده 


رنجرهای تگزاس 
رویای جوانی 
زندان زنان 
سام وترگس 
عروس خوش قدم 
عشق فیلم 
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- ۱۷/۵۰ - ۱۶/۲۰ ۱۴/۳۰ ۱۲/۵۰ - ۱۱/۱۰ -۰ 
- ۱۹/۳۰ - ۱۷/۳۰ ۱۵/۳۰ - ۱۳/۳۰ - ۱۱/۳۰ 2-۰ 
۲۰/۳۰ ۱۸/۲۰ ۱۶/۲۰ ۱۴/۳۰ ۱۲/۳۰۰ 
۲۰ - ۱۸/۳۰ - ۱۶/۴۵ - ۱۵ - ۱۳/۱۵ - ۰ 
۲۰۱۸-۱۶-۱۴ ۱۲-۰ 

۲۲-۲۰-۱۸ ۱۶-۱۴۲ 

۲۱-۱۹-۱۷ ۱۵۱۳-۱۱-۹ 

۲۱-۱۹-۱۷ ۱۵۱۳-۱۱-۹ 
۳۲-۲ F-1 - 1° 
۲۱-۱۹ - ۱۷۱۵-۱۳-۱ 

۱۲/۲۰۰ ۱۴/۲۰ ۱۶/۲۰ ۱۸۷/۳۰ ۲۰/۳۰ - 
۱۶-۱۴-۱۲-۰ ۱۸/۱۵ - ۲۰/۳۰ وپنجشنبه وجمعه 
۵ - ۱۲/۴۵ - ۱۴/۴۵ - ۱۶/۴۵ - ۱۸/۴۵ 

۲۰/۳۰ ۱۸/۲۰ ۱۶/۲۰ ۱۴/۳۰ - ۱۲/۳۰۰ 
۲۱-۱۹-۱۷ ۱۵-۰ 

۲۰-۱۸ ۱۶-۱۴ - ۱۲/۴۵ - ۵ 

۲۱-۱۹-۱۷ ۱۵-۱۳-۲۱ 
۲۰-۱۸-۱۶-۱۲-۱۰-۸ 

۱-۱۹ - ۱۷ - - 1۳-11-۹ 
ریسفت‎ 
YA 

۱٩ - ۱۷-۱۵ - = 

oe a YES E ae 

۲۰/۴۵ - ۱۸/۴۵ - ۱۶/۴۵ - ۱۴/۴۵ - ۱۲/۴۵ - ۴۵ 
- ۱۸/۳۰ - ۱۶/۲۰ ۱۴/۳۰ ۱۲/۳۰ -۱۰/۳۰-۰ 
۲۰/۳۰ ۱۸/۳۰ ۱۶/۲۰ ۱۴/۳۰ - ۱۲/۳۰۰ 
۲۱-۱۹ - ۱۷-۱۵ ۱۳-۱۱-9۹ 

۲۰/۳۰ ۱۸/۳۰ NFI ۱۴/۲۰ - ۱۲/۲۰ - ۰ 
۲ EML 

۲۰-۱۸-۱۶ ۱۴/۳۰ ۱۲/۲۰۰ 

۲۰/۳۰ ۱۸/۲۰ ۱۶/۲۰ ۱۴/۳۰ NVI. 


۱( ۱۹/۳۰ 
۵۲۸۵۲۲۵ ۰ 


(۶۶۸ 
"+۶۱ 
(۶۰ 
۱۵۵۰۸ 
333۴1۵ 
(۱۸۰ 
۶FTY1۵۹ 
A۸۰7۷1 


۷۵۲۸/۱۱ ۰ 
۸۹۶۵۲۹۲ ۰ 


۶ 
۶۷۰ 
۶ 
۶ 
AVIAVIY 
1 ۲ 
(۱۳۷۳۸۳۶ 
۶۲۶۸۶ 
(۹۰ 

AVIAVIY 
۶۲۶۸۶ 
2۴۰۳۹۰۹ 


AAYFVAV ۰ 


۱۳۲ 
(۹ 
۸۶ ۵ ۰ 
۲۳۶۰۱۳۰۵ 
(۱۹۴ 
۱۳۸ 


ارم با سای لادا ست 


0۵ 17 


بسمه تعالی 

آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده ش ر کت آیران مارییچ 
سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۴۱۸ 
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت ایران 
مارپیچ دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی 
فو العاده شرکت در مورخ ۸۷/۷۸ راس 
ساعت ۱١‏ در محل دفتر قانونی به نشانی جاده 
قدیم کرج میدان شیرپاستوریزه خیابان ۱۷ 
شهریور بلوار الغدیر و با دستور جلسه ذیل 
برگزار می گردد حضور بهم رسانند : 
۱- تغییر محل دفتر قانونی شرکت 
۲- سایر موارد پیشنهادی 

هیئت مدیره شرکت ایران مارپیچ 


آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
به صورت قوق العادع ش ر کت تازسا 
EEE Se‏ 


۷ 
عادی به صورت فوق العاده شرکت در ساعت ۱۰ 


تسین یف صورت جمه مجح عمومی عاد به صورت 


استماع گزا ارش مالی شرکت از تاریخ ۸۲/۵/۱۵ تا ۸۲/۸/۱۵ 
- تصمیم گیری راجع به سایر مسایلی که قاتوتا در حیطه 

اختیارات مجمع عمومی عادی قرار دارد. 

ضمنا با توجه به پایان موعد اجاره محل قانونی شرکت و 

تصرف ملک مذکور توسط موجر. مجمع 3 در تفای ا 

ی ۳ سید 0 روبروی ۰ شریعتی 


رییس هیات مدیره ی قاجار 


آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
قوق العاده شر کت تولیدی کارخانجات نیرو 
کلید ( سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۰۳۲۱۲ 


بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت نیروکلید (سهامی 
کک یا نمایندگان ی تسرد کر 


روز دوشنه ۱۳۸۲/۸ در مدل در کت راقم درتهران 0 
خیابان ابن سینا شماره ۳۲ حضور بهم رساند. 
ل ستورجلسه : 
۱-استماع کا هیئت مدیره 
۲- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل براساس سال مالی ۱۳۸۲ 
۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار شرگت 
-٥‏ سایر موارد 
هیئت مدیره شرکت تولیدی کارخانجات نیروکلید 


رآبی 
)8 


نیاز مندیها تلفنی آگهی می‌پذ یرد ۲۳۲۲۵۳۳۳ 
شماره فاکس نباز مندیها ۲۳۲۲۴۹۶۳-۲۲۲۳۸۸۶ 


آگهی دعوت مجمع عمومی آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 


فوق العاده سبافیل ش رکت 
سهامی عام 

ازکلیه صاحبان سهام سپافیل شرکت سهامی 
عام دعوت بعمل می آید که درساعت ۲ صبح 
روز ۸۲/۸/۲ در محل قانونی شرکت واقع در 
خیابان - سمیه ساختمان ۱۲۹٩‏ طبقه ۷ حضو 
a‏ 
- انتخاب حسابرس مالیاتی برای سال 
مالی ۱۳۸۲ 
۲-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 

۱۳۸ 

سپافیل شرکت سهامی عام 


متقاضیان می توانند ازتاریخ درج آگهی به مدت 
روز جهت اخذ مدارک شرکت درمزاد ايده به 
ن ارژاین خیلات بوتي 
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۵ 
17 


ندز 


شرکت پالس سنج (سهامی خاص) 
بد ینو سبله ازعموم صاحبان محترح سهام ویانمایندگان 
قانونی‌آنان دعوت میشود تادرجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
شر کت بان ت (سهامی خاض)ثبت هد به شمازه 
۹6.۹۶۱ ازشروع ساعت؟٩‏ صبح روز سه شنبه ۱۳۸۲/۰۸/۲۰ 
نشانی تهران/ خیابان سنایی :شماره ۸٩‏ تشکیل میگردد 
سانیده ودرخصوص موضوع دستور جلسه 

اتخاذتصمیم فرمایند . 
ي ي ۳ 


۳( ازمواداساسنامه شرکت 


بااحترام هیئت مدیره 


تاریخ ۸۲/۹/۱۵ شرکت در ساعت ۱4 بعد از ظه 
محل تالار شهید مدرس برگزار میگردد شرکت 
فرمایند. 

دستور جلسه : 

- تصویب بیلان و صورتهای مالی سال ۸۱ 

۲- انتخاب هیئت مدیره و اعضای علی البدل 

۳- انتخاب بازرس و عضو على البدل 

هیئت مدیره تعاونی مسکن انستیتو پ 


بنام خدا 


آگهی رعابت حق تقدم درافزایش سرمایه 
طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت نفت بندگ(سهامی خاص)مورخ ۸۰/۱۱/۷۸ وصورتجلسه 
هیات مدیره مورخ /۱۳۸۲/۸سرمایه شرکت ازمبلغ ده میلیون ریال به مبلغ یک میلیارد ريال منقسم 
به تعداد صدهزارسهم ده هزارریالی بانام عادی ازطریق صدورسهام جدید افزایش یافته است به 
اطلاع سهامداران محترم میرساند که محل تامین افزایش سرمایه واریزنقدی ومطالبات حال شده 
می باشدسهامداران محترم می توانند ظرف ٦۰‏ روزازتاریخ انتشاراین آگهی نسبت به واریزمبلغ نقدی 
۱ ۱ 3۳ 


E E O O 9‏ چنانچه 
سهامداران درمهلت مقرر ازحق تقدم های خود استفاده نکنند هيات مدیره مختاراست که سرمایه را 
تاهرسققی که عملی شده به ثبت برساند یاحق تقدم های استفاده نشده رابه سایرین عرضه کند 


رند رو رهن و اجر 


]با رتمانهای سا 


هیات مدیره شرکت نفت بندگ 


شما از لحن حزن آمیز مردی که تحت بازجویی قرار 
E r‏ 
روی کر دیوانسالارانه «ریزان حسام الدین» . مشهور به 
حنبل .به ظاهر مرد غم زده ای به نظر می آید و دلیل آن 
تنها این نیست که چون د ستگیری او در ۱۱ اوت در مرکز 
تایلند وی را در اختیار دشمن خونینش ایالات متحده قرار 
داد» یا این که احتمالاً بقیه عمرش را باید در پشت میله 
های زندان بگذراند. نه, آنچه واقعاً به نظر می‌رسد این 
اندونزیایی اله راناراحت کرده» این است که جماعت 
اسلامی (ج»ای) شبکه منطقه ای گروه های مبارز اسلامی 
که او دهه گذشته رابرای ساخت ان وقت صرف کرده. در 
حال فروپاشی است 

این چیزی است که او دستکم» طبق پرونده خلاصه 
شده بازجویی از حنبلی و همدستان نزدیک وی که به دست 
تایم رسیده است ادعا می کند. 

حنبلی .مردی که گفته می شود مسئول بسیاری از 
بمب گذاری‌های دیگر در جنوب شرقی آسیابوده که صدها 
کشته داشته است .در یک جلسه طولانی بازجویی در ۲۲ 
اا ۹ 2 ابسیار بدی» 1 
اود «ج»آی») ) به علت" 1۳ افرادش دارد از هم 
می‌پاشد.» به علاوه» حنبلی ناله دارد که «همه سپرده های 
گروه در حمله ها و بازداشت‌ها مصرف شده است و «جءآی» 
برای پول » اکنون کاملا به القاعده متکی است» » به عبارتی» 
خلاصه بازجویی می گوید « اج آی» اساسا نابود شده است. 

ا ا د ات یه 
بر این باورند که فرمانده عملیاتی «ج آی) ) بوده است. این 


SEE ۲۳۰۰۳ KI ۲۸۰۱۳۲۳ ان ۱۳۸ ۲رمضان‎ 


دعا همچنین باآن چه ری از مقام 7 اطلاعاتی و 
تحلیلگران می گویند .۱ اج آی) ۱ 
شدیداً حطرناک است 3 دارد. همی ا 
می دهند؛ فرآیند جدا کردن واقعب ت از راهنمایی غلط .وقتی 
پای بازجویی چنین تروریست های با تجربه ای درمیان 
است به هیچ وجه اسان نیست. 

در حقیقت» ماموران اطلاعاتی آمریکا که این اسناد را 
برای توزیع میان مقام های اطلاعاتی و پلیس منطقه تهیه 
کرده‌اند» مرتب به خواننده های اسناد هشدار می دهند که 
حنبلی چه قدر دغلباز و غیرقابل اعتماد است و خلاصه 
بازجویی هر روز را با این هشدار آغاز می کنند: 

«اظهارات زیر متعلق به یک زندانی بلندپایه القاعده 
است و می تواند با هدف تحت تاثیر قرار دادن یا همچنین 
آگاه ساختن بیان شده باشد. زندانی همچنین ممکن است 
عمداًاطلاعات راینهان و از روش های ضدباز جویی استفاده 
کند.) 
این سئوال که شبکه های تروریستی جنوب شرق 
اسيا اکنون تا چه اندازه قدرت دارند به ویژه در ایام نخستین 
سالگرد انفجارهای بالی سال ۲۰۰۲ انعکاس گسترده ای 
دارد. در این یک سالی که از حمله به بالی می گذرد نیروهای 
امنیتی آسیا و ایالات متحده نبردهای زیادی را در جنگ 
منطقه بر ضد تروریسم برده اند. پلیس» صدها ت تن از افراد 
مظنون به عضویت در «ج آی» ) را در سرتاسر اسیاء از جمله 
عوامل اصلی انفجارهای بالی و متهمان به انفجار بمب در 
هتل جاکارتا در ۵اوت» دستگیر کرده است. سازمان های 
ثابت کرده‌اند که در تة اطلاعات ماهرتر شده‌اند: 
بازداشت حنبلی پس از آن که مقام های امنیتی تایلند و 


ماموران جاسوسی ایالات متحده روی اطلاعاتی که 
مسئولان مالزی در اختیارشان گذاشته بود عمل کردند. 
با این حال »نگرانی کارشناسان از این است که خطر 
ی هو رح بر باوجود 
آشفتگی « اج آی) ) در اندونزی» جاکارتا هنوز به موجودیت 
ین شبکه به طوررسمی اذعان دارد که تا اندازه زیادی از 
جنگجویان القاعده و طالبان در منطقه‌های ایلیاتی بی قانون 
پاکستان پناه گرفته اند و به حمله‌های مرگبار فرامرزی 
درداخل افغانستان دست می زدند. همکاری میان کشورهای 
مختلف اگر چه بهبود یافته است» اما هنوز بر اثر بی اعتمادی 
مختل می شود. , 
که (ج آی» چه قدر قادر است دردسر ایجاد کند. این گروه 
دوباره پیوندهایش رابا القاعده برقرار کرده است و.دست 


کم تازمان دستگیری حنبلی .به مقادیر زیادی پول نقد . 


دست يافته بود. به علاوه عوامل 
«ج ای» هنوز در مکان‌های مخفی در اسیا آموزش می بینند 
و «ج آی» همچنان می تواند روی استخدام جوانان افراط گرا 
حساب کند. 

«روحان گوناراتنا» نویسنده کتاب «در میان القاعده) 
می گوید: «وقتی شما با تروریسم می جنگید» نمی توانید یک 
يا دو نفر راء هر چقدر هم NS‏ 
بکشید. شما باید آنها را یک گروه تبهکار اعلام کنید 
دنبال منابع تبلیغات» کمک مالی به انهاء خانه‌های امن ۳ 
و تسهیلات آموزشی شان بروید. شما باید همه سازمان را 
هدف قرار دهید, نه تنها یک يا دو نفر را .این کاری بیهوده 


برای‌اصلاح‌رفتارترافیکی 
درجامعه‌باید ازکودکان 


شروع کرد 


است.» 

رئیس کیست؟ 

یکی از نکات مهمی که از بازجویی از حنبلی .که تایم 
کشف کرده است در یک پایگاه هوایی آمریکا وبریتانیا در 
جزیره دورافتاده دیه گوگارسیا در اقیانوس هند نگهداری 
می شود .به دست آمده این است که پیوندهای ميان القاعده 

و «ج آی» » از آنچه یی ی 

این بازجویی به ویژه فاش می‌سازد, نفراتی که به همراه 
حنبلی دستگیر شدند» الباس زبیر و بشیر بن لپ معروف به 
لیلی از اتباع مالزی هستند. همان طور که حنبلی خود در 
اعترافاتش اشاره می کند, نه زبیر و نه لیلی» هیچ یک عضو 
«ج آی» نبودند. بلکه عمال القاعده و در اصل اعضای یک 
جوخه انتحاری مالزیایی بودند که سو گند وفاداری به اسامه 
بن لادن برای کشته شدن در راه آرمان وی یاد کرده بودند. 

در خلاصه بازجویی آمده است: ( «لیلی گفت بن لادن 
تعهداتشان را در برابر خداوند برایشان تشریح کرد و به آنها 
گفت وظیفه شان این است که به این تعهدات عمل کنند.» 

حمبلی می گویده او چهار عضو این سلول راب 
نمایندگی از سوی خالد شیخ محمد ی E‏ 
های ۱۱سیتامبر که گفته می شود تا زمان بازداشتش در اول 
مارس در پاکستان» فرمانده نظامی القاعده به شمار می رفت» 
استخدام کرده بود. محمد .که در درون القاعده به نام مختار 
معروف بود .به حنبلی گفت: ماموریت این سلول ربودن 
یک هواپیما بود. در پایان این هواپیماربایی هرگز اتفاق 
نیفتاد .اما سخنان حنبلی درباره این طرح ها یک بار دیگر 
نشان می دهد که پیوندهای میان القاعده و « (ج‌ای) ) جقدر 
می توانسته نزدیک بوده باشد. 


ادامه دارد 
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بنابراین پس از سخنرانی چرچیل در حزب در اکتبر ۹۵۳ 
سیاست اجلاس سران بریتانیا؛ به یک فوتبال سیاسی بدر شد که 
در ان» جناحهای مختلف سیاسی بریتانیا به رقابت پرداختند. 

در سخنرانی خود در مارگیت» چرچیل» جملاتی هم در مورد 
بازگشت المان به مذاق فرانسه» ایالاات متحده و ادناثر بیشتر خوش 
نیامد که او پيشنهاد کرد 206 کنار گذاشته شود و ترتیبات جدیدی 
اتخاذ شود شاید از طریق پیوند دادن آلمان به ناتو که در راستای 
پیوستن قدرت اما نبه شریکان غربی. ضروری بود). 

مشاور معتمد صدراعظم» «بلانکن هورن» به وزارت امور 
خارجه بریتانیا اطلاع داد که آدناثر» «اين تلقی را اشتباه می‌داند که 
پيشنهاد شده چیزی جای 6006 را بگیرد». چرچیل نخستین 
سیاستمدار بریتانیایی نبود که اشکار را پيشنهاد می کرد چیزی 
جایگزین ۶06 شود در پایان ماه سپتامبر» پيشنهاد مشابهی از سوی 
«آنتونی ناتینگ» معاون وزیر خارجه, در جریان دیدار یک روزه از 
جمهوری فدرال عنوان شده بود و در نتیجه رکود موضوع در 
فرانسه, جایگزین هایی برای 60 در واشنگتن هم مورد بحث قرار 
گرفته بود. برپایه سند مهم ۸50-۱۶۰/۱ از نیمه اوت و از برحی 
جهات ۱۶۲/۲ ۸560 (شورای امنیت ملی آمریکا)» سند نگاه جدید 
دولت ایزنهاور در سپتامبر ۱۹۵۳ به چنین موضوعی اشاره دارد. 
به هر ترتیب» در واشنگتن تصمیم گرفته شد که یک تلاش ای 
برای 200 باید انجام گیرد. 

ایالات متحده آماده بود به دولت فرانسه مجال دهد تا یکم 
ژانویه ۱۹۵۴ برای تایید 206 تامل کند. این معطلی قابل قبول بود. 
چرا که دولت آمریکا فکر می کرد «خطر عمومی جنگ در این 
لحظه کمتر از هر زمان در سالهای اخیر است.» دالس نتیجه گرفت 
(یک تغییر واقعی نظر) که «اضطرار تجدید سلاح الما شانك انقدر 
0 دالس و وزير دفاع » ویلسون» پذیرفتند 

که «جایگزین هایی برای 2060 باید زودتر مورد بررسی قرار گیرد 
و... مطالعه درباره جایگزین ها از سوی سازمان برنامه ریزی» یکباره 
باید اغاز شود به هر ترتیب» در جریان اجلاس شورای امنیت 
ملی آمریکا(۱۱50) در یکم اکتبر» آشکار شد که آیزنهاور هنوز نسبت 
به دستیابی به یک جایگزین برای عضویت فرانسه در ۶06 حساب 
زیادی باز کرده است. این دیدگاه سفیر کونانت در بن هم بود. 


ادامه دارد 


آزمایش های مربوط به مواد رادیواکتیو در برخی از قسمت های 
نیومکزیکو از سال ۱۹۵۰ تاکنون ادامه داشته است. لابراتوار ملی لس 
آلاموس» برد موشکی وایت سندز» موسسه مین گذاری و تکنولوژی 
نیومکزیکو در سوکاروء لابراتوارهای ملی ساندیا در آلب و کرک .این ها 
برخی از موسسات مشهوری هستند که انواع سلاح و مهمات و 
انفجارهای اتمی را در کوه ها و خاک امتحان می کنند و زمین, آب و 
هوا را آلوده می سازند؛ در عین حال با اينکه به آلوده ساختن محیط 
سا ون 
سازند که سطوح تشعشم از آنچه سازمان حفاظت از محیط زیست 
تعیین نکرده ۳7 این گونه ادامه 
می یابد که فقط هوا را تنفس نکنید» اب را ننوشید و نوزادان خود را 
در هیچ جای این نزدیکی ها بزرگ نکنید. 

در سوکارو ساکنان تا سال ۱۹۸۵ تم دانستند که از سال ۱۹۷۲ تا 
آن زمان در فاصله کمتر از دو مایلی شهر آزمایش های اتمی اتفاق 
می افتاد» این شهر کاملاً در مسیر وزش باد قرار دارد و باد آلودگی‌های 
محیط رابا خود به انجا می اورد. در چند سال بعد و متعاقب ازمایش 
های انجام شده و حسب مدارک موجود چندین کودک ناقص الخلقه 
به دنیا امدند که برطبق اظهارات مطروحه نتیجه این ازمایش هابوده 
است. از سال ۱۹۹۹ به بعد منطقه شاهد جنہش ها و اعتراض های 
فزاینده ای از سوی شهروندان سوکارو بوده که ایشان به طور جدی 
خواستار حذف هرگونه مواد زائد از منطقه و عدم انجام آزمایش های 
اتمی در انجا هستند. در اوریل ۱۹۹۵ ژنرال فرانسوی و مولف کتب 
نظامی پیرماری گالویس اظهار داشت: «اگر این تانک ها را با چنین 


چ پاور ہے 


بیروت .خبرگزاری جمهوری 
اسلامی: 

پیش نویس طرح توافق تازه 
فلسطینی اسرائیلی موسوم به «توافق 
سوئیس» یکشنبه گذشته در منطقه 
(بحرالمیت» اردن به امضارسید که بر 
اساس آن» طرفین راه حل جدیدی را 
برای قضیه فلسطین ارائه داده‌اند و 
می خواهند مسائل اصلی مانند 
سرنوشت بيت المقدس» وضعيت 
آوارگان. 
صهیونیست نشین و تعیین مرز کشور 


شهرک های 


اا ب واد ا 
فلسطینی شر کٹ کننده در نشست 
اردن بود. 

منابع نزدیک به طرف فلسطینی 
شرکت کننده در این مذاگرات 
می گویند: تلاش گسترده‌ای در جریان 
است تا این توافق در یک عمش 

بین المللى در روز چهارم نوامبر 
(۱۳آبان) همزمان با سالگرد ترور 
«اسحاق رابین » نخست وزير پیشین 
رژیم صهیونیستی به طور رسمی امضا 
د 


سه‌شنبه۶آبان ۰۱۳۸۲ شمارهع۲۲۹۰۶ ۳ 


رود اردن را جمع آوری می کند» 
از شهرک های 


صهیونیست نشین تخلیه خواهد شد 


اما شھر کهای پیرامون بیت المقدس 


و سازمان های «تروریستی» و 
جلوگیری از اقدام‌ها و تبلیغات ضد 
اسرائیلی انان تعهد می دهند. 

.کشور فلسطین در کنار اسرائیل 
و براساس خطوط مرزی با 
سرزمین های اشغالی سال ۹۶۷ برپا 


راه‌حل جد ید چهر ههای غیر دولتی 
بر ای‌بحر ان‌فلسطین 


فلسطین را حل و فصل کنند. 

مذاکرات درباره پیش نویس این 
طرح صلح تازه حدود یکسال پیش 
در کشور سوئیس اغاز شد و طی 
ماه های گذشته مذاکره کنند گان 
سرائیلی و فلسطینی چندین بار در 
ژنو و همچنین توکیو و لندن گردهم 
مدند. 

از آنجا که دولت سوئیس در 
عطای تسهیلات مختلف» تامین 
هزینه‌های مالی و حتی میانجیگری 
در این مذاکرات نقش مهمی ایفا کرد 
ین طرح ۰ صفحه‌ای به نام «توافق 
سوئیس)» یا «توافق ژنو» معروف است. 

مذاکرات و نشست چهار روزه 
دو هیات از فلسطینیان و اسرائیلی‌ها 
در منطقه بحرالمیت اردن را که 
یکشنبه گذشته به امضای پیش نویس 
این توافق منجر شد می توان مهمترین 
شت طرف های مذاکره کننده 
دانست.تعدادی از زا ان 
رژیم صهیونیستی «کنیست»و شورای 
قانونگذاری فلسطین (پارلمان)» 
شماری از اعضای کابینه‌های پیشین 
اسرائیل و حکومت خودگردان 
فلسطین و تعدادی از شخصیت های 
سیاسی دو طرف ترکیب این دو هیات 
را تشکیل دادند. 

«یوسی بیلین» وزير پیشین 
داد گستری رژیم صهیونیستی» ریاست 
هيات این رژیم رابه عهده داشته و 
«ياسر بك ر ده) وزیر پیشین 


اطلاع رسانی حکومت خود گردان 


به گفته این منابع» همایش ياد 
شده در اردن و یا در سوئیس برگزار 
می شود و بسیاری از چهره‌ها و 
شخصیت های جهانی در ان حضور 
خواهند داشت. 


می شود اما مرز تعدیل خواهد شد 
یعنی این کشور در تمام اراضی و 
مناطق کرانه باختری رود اردن و نوار 
غزه برپا نخواهد شد. 

بر اساس طرح توافق «سوئیس؛ 


مذاکرات درباره پیش نویس طرح صلح فلسطین .اسرائیل 
یک سال پیش در کشور سوئیس اغاز سد و طی ماههای 
در ژنو توکیو و لندن گردهم آمدند 


هنوز جزییات کامل توافق 
سوئیس اعلام نشده است اما به عنوان 
مهمترین نکات می توان به موارد زیر 
اشاره کرد: 

حق بازگشت برای. اذار گان 
فلسطینی به اسرائیل (سرزمین های 
اشغالی ۸ وجود نخواهد داشت 
و فقط تعداد اندکی» یعنی چند ده هزار 
نفر می توانند به اسرائیل باز گردند. 

بیت المقدس پایتخت اسرائیل 
است و محله های بهودی (در 
شلات ری اک یت 
اسراثیل و محلههای عربی (فلسطینی) 
زیر سیطره حکومت فلسطین خواهد 
بود. 

اماکن مقدس شهر بیت المقدس 
مانند مسجدالاقصی تحت نظارت 
یک کمیته مشترک ادیان سه گانه 
(اسلام. و بهود) اداره 
می شود.اسرائیل چند مجموعه از 
شهرک‌های موجود در کرانه باحتری 


صدها هزار فلسطینی از حق بازگشت 
به مناطق اشغالی سال ۱۹۴۸ میلادی 
محروم خواهند شد. 

همچنین این توافق از پایتختی 
پیت المقدس شرقی برای کشور 
فلسطین دست می کشد و این شهر را 
پایتخت رژیم صهیونیستی می‌داند و 
با ابقای شهرک های صهیونیست 
ین ارت س ر 
یهودی کردن آن را بي بیش از پیش 
فراهم می آورد. 

یکی از خطرناکترین بخش‌های 
ین توافق متوجه فلسطینیانی است 
که اکنون در اراضی سال ۱۹۴۸زندگی 
می کنند زیرا به گفته مذاکره کنندگان 
سرائیلی» فلسطینیان در چارچوب این 
توافق اسرائیل را به عنوان کشور 
بهودی به رسمیت می شناسند که این 
مر به معنای نادیده گرفتن حق 
موجودیت فلسطینیان در اراضی ۱۹۴۸ 


در درازمدت است. 


اثرات مرکب» قرار می دهد. 


توافق سوئیس تاکنون با مخالفت 
برخی گروه‌ها و احزاب ملی و 
و همچنین احزاب و گروه‌های دست 
راستی رژیم صهیونیستی, کابینه این 
وزير اسرائیل روبرو شده است. 

علت مخالفت گروه های 
فلسطینی با این توافق با توجه به 
امتیازدهی ان در خحصوص حق 
بازگشت پناهندگان و پذیرفتن ماهیت 
بهودی برای سرزمین های تاریخی 
فلسطین روشن است اما علت 
مخالفت رژیم صهیونیستی روشن 
با توافق سوئیس را می توان به دو 
دسته تقسیم کرد: برخحی از 37 
گروه های دست راستی رژیم 
صهیونیستی از جمله «آریل شارون» 
نخست وزیر این رژیم توافق سوئیس 
را بیانگر اعتراف به شکست اسرائیل 
در مواجهه نظامی با فلسطینیان 
می‌دانند که در این صورت نتایج این 
توافق به ضرر منافع خود این افراد و 
گروه‌ها خواهد بود و به فلسطینی ها 
درمورد سیطره بر بخش هایی از 
شهرک‌های اسرائیلی امتیازهای غیز 
قابل قبولی می‌دهد. 


مخالفت برحی دیگر از 
نت ابیز اثیلی به ِ 


بیشتر مانور ات با اهداف ۳۷ 
as‏ افراطی 
جامعه صهیونیستی » جریان‌های چپ 
اډ جز کار نمی حواهندا دوع 
شکار از این توافق پایگاه مردمی خود 
رااز دست بدهند. 

با توجه به مشارکت 
عضای هیات های فلسطینی و 
سرائیلی شرکت کننده در توافق 
سوئیس. احتمال به نتیجه رسیدن و 
جرای ان ضعیف به نظر می رسد. 

به عبارت دیگر نشست های 
صلی توافق سوئیس از جمله اخرین 
بشست. ان هو رذن و پشست 
تشریفاتی که قرار است برای امضای 
رسمی در سوئیس (ژنو) برگزار شود. 
شبیه جشن عروسی باشکوهی است 
که میهمانان عالیرتبه در ان شرکت 
کرده اند اما از عروس و داماد خبری 


بیست.. 


تولیدکننده نیز آنها را به صورت یک «سیستم تسلیحاتی خوشه 
ای هوابرد همه منظوره» توصیف می کند. 
مبارزان و فعالان حقوق بشر می گویند؛ بمب های خوشه ای در 


نود دسنده:و یلیام تلو م 
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سلاح و مهماتی مجهز گردانیم» بدان معناست که جنگ شیمیایی . 
هسته ای از نظر اخلاقی مجاز است و از نظر قانونی هم» شاید. نظر به 
اینکه ایالات متحده آمریکا مقدماتی را ایجاد می کند» گرچه با زور به 
جای قانون و نیز سوابق دیگر را تسهیل می کند .واشنگتن از فروش 
پنتاگون تجهیزات نظامی مرتبط با این مواد را به کشورهایی نظیر تایلند. 
تایوان بحرین» رژيم صهیونیستی» عربستان سعودی, یونان. کره» ترکیه, 
کویت و دیگر کشورها فروخته است. 
فصل سیزدهم 
بمب های خوشه ای 
پنتاگون این قبیل بمب هارا در گروه «اسلحه و مهمات دارای 


ردیف تسلیحات کشتارجمعی قرار دارند و درخواست کرده اند که 
آنها باید به طور شفاف در ليست تسلیحات ممنوعه کنوانسیون ژنو 
قرار داده شوند. 

بمب های خوشه ای به صورت ابتکاری طراحی می شوند. پس 
از پرتاب از هواپیماء این سلاح نخست در بین زمین و هوا باز شده» 
دویست بمب کوچک یا حتی بیشتر و به اندازه تقریبی قوطی فلزی 
نوشابه رابه اطراف می پراکند. سپس بمب های کوچک منفجر شده 
o‏ ی ی 
تعریف د شرح ساده ربا بمب های خوشه ای می ی 1 
کو اب ا 
و استخوان انسان ی 
دقیق تر که عمدتاً با هدف نهایی و ا 
همراه چترهای کوچکی به هوا پرتاب می شوند. انها براساس برنامه 
طراحی شده به ارامی به اهداف نظامی و یا غیرنظامی برخورد می کنند. 


ادامه دارد 


بچه بمب های زرد رنگ که بر 
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عسل یک واژه عربی است که 
در فارسی انگبین نامیده می شود. 
زنبور عسل با خرطوم کوچک 
خود از شهد گل می مکد و از راه 
دهان در کیسه بسیار کوچک خود 
عسل را جمع آوری می کند. 


زنبور هنگامی که میزان شهد 
جمع اوری شده به حدود ۴۰ میلی 
گرم رسید. گلها را رها می کند و به 
طرف کندو پرواز می کند. 

زنبور عسل پیش از رسیدن به 

سا حته م شود 

پژوهشگران آلمانی اعلام کردند 
بخچالهای آینده با استفاده ۳ 
ریزتراشه ها یخچالهایی هوشمند خواهند 
بود. ۱ 

به گزارش خبرگزاری المان از 
برلین در ساخت یخچالهای اینده از 
ریزتراشه هایی استفاده خواهد شد که 
می توانند تاریخ انقضای مورد استفاده در 
بارکد یا برچسبهای هوشمند روی 
بسته‌های مواد غذایی همچون گوشت 
و پنیر را بخوانند و با ارسال نامه های 
الکترونیک پا ایی‌میل فوری برای 
صاحب یخچال به وی پیغام دهند که 
مثلاًباید پنیر و سالاد داحل یخچال را 
سریع مصرف کند یا آنها را دور بریزد و 
مواد غذایی دیگری رابه جای آنها در 

پژوهشگران ی کرو کاربرد این 
بسیار بیشتر از اینترنت چهره زندگانی 
روزمره مارا تغییر دهند به عبارت دیگر 
این ریزتراشه ها به سرعت جای خود را 
در زندگی ما باز کرده اند. 


کاربرد لیزر در درمان بیماری آکنه 


به گزارش شبکه تلویزیونی دیسکاوری» پزشکان از طریق لیزر درمانی 
۱ رم به آکنه را که اغلب در دوران بلوغ در 


جوانان بروز می کند» برطرف کنند. 


ان همراسمیت لندن گفت: ۴۱ بیمار مبتلا 
به آکنه را تحت لیزر درمانی قرار داده است. 
وی افزود: از ۲۱ نفر ۲۱ نفر با اولین حلسه لیزردرمانی بهبودی 


اول ار جھی پا 


به گفته دکترچوء علیرغم تاثیر مثبت لیزردرمانی برای درمان آکنه این 
روش بیماری اکنه را معالجه نمی کند »بلکه از عوارض آن بر روی پوست 
که به صورت جوشهای برجسته و چرکین بروز می کند.جلوگیری 


بعد از هر جلسه از لیزر درمانی جوشهای آکنه تاسه ماه ناپدید می شود 
و بعد از یک دوره سه ماهه دوباره بر روی پوست صورت»پشت. سینه. 


گردن و یا بازو ظاهر می شود. 


در این نوع درمان دکتر چو با استفاده از - «پالزد دای لیزر» سلولهای 
قرمز را هدف قرار می دهد و هر جلسه لیزر درمانی در حدود ده دقیقه به 


کندو در بین راه مقداری از آب شهد 
را جذب می کند و چون شهد گلها؛ 
حاوی ۵۰ تا ۸۰درصد آب است. با 
این عمل میزان رطوبت عسل رابه 
حدود ۷ نا ۵ درصد می رساند» 
یعنی از هر سه گرم شهدی که زنبور 


عسل به کندو می آورد. یک گرم 
عسل به دست می‌آید البته عسل در 
مناطق شمال کشور به علت بالا 
بودن رطوبت هوا اب بیشتری دارد 


و آبکی است اما عسل مناطق 


علمی ‏ 
همه چیز دریاره عسل 


آب کمتری دارد. 
زنبور عسل نوعی انزیم به نام 
انورتاز رابه شهد خود اضافه می کند 
که این انزیم به همراه مواد قندی و 
نشاسته ای» چهار پنجم وزن عسل 
را تشکیل می دهد و عامل اصلی 
متبلور شدن یا شک رک زدن عسل به 
شمار می رود به همین دلیل این باور 
که عسل طبیعی شکرک می زند 
صحیح نیست. بلکه دلیل متبلور 
شدن و رسوب کردن عسل طبیعی 
وجود این انزیم است. 
انزیم انورتازء ذرات ریز عسل 
را به خود جذب می کند و باعث 
ته نشین شدن آن می شود» همچنین 
مقدار گلوکز عسل هر چه قدر بیشتر 
باشد» عسل زودتر متبلور و ته نشین 
می شود» این خاصیت تنها در 
عسلهای طبیعی دیده می شود. 
مدت زمان شکرک زدن یا 
متبلور شدن عسل با توجه به نوع 
گل» متفاوت است. 
چهار پنجم وزن عسل را 
کربوهیدرات تشکیل می دهد و بقیه 
ان شامل پروتئین» املاح معدنی» 
عناصر معطرء آنزیم هاء ویتامین هاء 
گرفه گل و آب است: 
هر ۱۰۰ گرم عسل ۳۲۰ کیلو 
کالری انرژی تولید می کند. 
عسل چربی را از بین می برد 
بنابراین برای سالخوردگان و 
بیماران مصرف آن بسیار مناسب 


کوهستانی 


اسیتا: 


شیوه ای جدید برای جلوگیری 
رکسترش سرطان در بدن 


دانشمندان موفق به شناسایی شیوه ای برای جلوگیری از گسترش 
سرطان در بدن شدند. 

بنا به گزارش پایگاه اینترنتی بی بی سی» پژوهشگران مو سسه 
تحقیقات سرطان پترسون منچستر کشف کردند مولکولی موسوم به 
پنج تی چهارء نقشی اساسی در زمینه سازی گسترش بیماری سرطان در 

این مولکول در سلولهای سرطانی وجود دارد اما تاکنون نقش و 
عملکرد ان کاملا شناخته شده نبود. 

دانشمندان انگلیسی آزمایشهای خود را برروی این مولکول برای 
ایجاد راهی برای جلوگیری از گسترش سلولهای سرطانی در بدن اغاز 
کرده اند. براساس اظهارات محققان مو سسه تحقیقات سرطان منچستر 
مولکول «پنج تی چهار» در بافت های سالم دیده نمی شود و مقابله با 
عملکرد ان در سلولهای سرطانی می تواند احتمال دستیابی به روشهای 
درمانی برای جلو گیری از گسترش پراکند گی سلولهای سرطانی در بدن 


را افزایش دهد. 


اسنفاده ازماهواره برای کنترل وضعیت بیمارا 


پزشکان در کالیفرنیا بااستفاده از 
دستگاه پخش زنده ماهواره ای که 
خبرنگاران برای ارسال اخبار 


پزشکان در کالیفرنیا بااستفاده از 
دستگاه ه يخر زنده ماهواره ای 
که خبرنگاران برای ارسال اخبار 


مستقیم» از ان استفاده می کنند 
وضعیت بیماران خود را از راه 


دور کنترل می کنند. 
گزارش پایگاه خبری 
نیوزوایز دراینترنت» پزشکان 


مرکزدرمانی یوسی دیویس برای 
بررسی وضعیت بیماران خود از 
سیستم ماهواره ای پیشرفته 
استفاده می کنند. 

دکتر توماس نبیت می گوید 
این کار» امکان کنترل بیماران 
مرکزدرمانی دیویس را در بیش 
از ۶۰ مرکز اقماری در کالیفرنیا به 
ماداده است. 

این سیستم ماهواره ای» قابل 
و پزشکان را در مناطق دورافتاده 
کالیفرنیا برقرار می کند. 


ماساز درمانی؛ درد واسترس 
رابرطرف می کند 


۲ محققان انجمن ماساژ درمانی 
امریکا اعلام کردند ماساژ سبب 
برطرف شدن درد و استرس افراد 
می شود.در مطالعه ای که بر روی 
بیش از یک هزار مرد و زن امریکایی 
انجام شد محققان دریافتند درد و 
استرس نود و یک درصد انها با 
ماساژ برطرف می شود.دکتر 
برندا گریفیت از انجمن ماساژ 
درمانی امریکا اعلام کرد: دردهایی 
همچون درد گردن و شانه که با 
مشکلات فک نیز همراه هستند به 
راحتی با استفاده از ماساژ برطرف 
می شوند.همچنین محققان دانشگاه 
پزشکی آتلانتا اعلام کردند می توان 
با ماساژ دردهای ناشی از التهاب 
مفاصل» سا کین عضلات و 
تاندوهاو حتی استرس رابرطرف کرد. 


سه شنبه۶ آبان ۱۳۸۲ - شمار ۲۲۹۰۶۵ ۱ 


تحقیقا ت حجدید نشان 


خون در جوانان کینه توز و ناشکیبا 
بسیار بیشتر از افرادی است که 
فاقد این خحصوصیات هستند. 

محققین مرکز پزشکی 
دانشگاه نورث وسترن میزان 


حشر کیت ترز و تاش کیبای 
بیش از ۳ هزار زن و مردرا که در 
سنین ۱۸ تا ۳۰ سالگی قرار داشتند 
از طریق ازمونی متشکل از دهها 
پرسش. اندازه گیری کردند. 

سس ات شایستد. با سکیا 
مشخص شد که افرادی که 
بیشترین نمره را از نظر داشتن 
اک ره 
توزی»خحصومت جویی و 
اشکباتی کست: گر اند ۱/۴ 
درصد بیشتر از کسانی که کمترین 
قرع بر ان اين تظر به ات 


خصو ضا ت 


آورده اند» با خطر افزایش فشار 
خون روبرو هستند. 

در این تحقیق همچنین 
مشخص شد که عوامل دیگر 
روانی نظیر افسردگی, رقابت و 
هیجان تاثیر چندانی در افزایش 
خطر بروز فشار خون ندارد. 

پراساس نتایج این تحقیقات» 
یکی از دلایل افزایش خطر فشار 
خون بالا در افرادی با رفتار 
خشونت امیز و ناشکیبایی» ممکن 
سیستم اعصاب سمپاتیک باشد و 
در نتیجه موجب بروز تغییراتی 
نظیر تنگ شدن رگهای خونی و 
افزایش فشار خون می شود. 

فشار خون بالا یکی از 
عوامل مهم بروز بیماری 
قلبی»کلیه و سکته مغزی است 


جدول تناوبی جدید برای عناصر تہیہ شد 


تناوبی جدیدی برای عناصر تهیه کرده 
که برپایه میزان فراوانی آنها در منظومه 
شمسی تنظیم شده است. 

به گزارش سایت اینترنتی 
ابی بی سی نیوز» دکتر «کاتارینا لادرز) 
از دانشگاه «واشینگتن» که این حدول 
تناوبی عناصر را ایجاد کرده عقیده دارد 
انشفاده از جدول او برای مطالعه 
چگونگی پیدایش خورشید و سیارات 
منظومه شمسی کارایی بیشتری دارد. 

در سال ۱۸۶۹ یک شیمی دان روس 
به نام (دمیتری ایوانوویچ مندلیف) 
جدول تناوبی عناصر موجود در جهان 
را بریایه خواص آنها تنظی یم کرد. 

جدول ِ ی برای 
نسلهای متوالی در میان شیمی دانان به 
یک معیار اساسی تحقیقات علم شیمم 
تبدیل شد و دانشمندان از ان برای توجیه 
نظم های موجود در خواص عناصر 
استفاده کردند و به کمک این حدول 
روشهای جدیدی برای مطالعه ساختار 
اتمی مواد ابداع شد. 

هم اکنون دکتر «لادرز» جدول 
تناوبی جدیدی برای عناصر تنظیم کرده 
که در علم ستاره شناسی کاربرد زیادی 
خواهد داشت و نظریه‌های فعلی در 
مورد میزان یخهای موجود در قمرهای 
سیارات نواحی بیرونی منظومه شمسی 
را مورد سئوال قرار داده است. 

این محقق جدول عناصر خود را 
حدول تناوبی «کازمو کمیکال» مربوط 
به عناصر موجود در منظومه شمسی 


نامیده است. به گفته دکتر «لادرز» جدول 
او نتیجه تحقیقات بسیاری از ستاره 
شناسان از دهه شصت میلادی تاکنون 
است.وی به جای استفاده از روشهای 
مرسوم و طبقه بندی اتمها با توجه به 
ویژگیهایی نظیر وزن, نقطه ذوب و نقطه 
جوش, عناصر را برپایه میزان فراوانی 
آنها در منظومه شمسی و همچنین دمایی 


که عناصر در آن متراکم می شوند. طبقه 
بندی کرده است. 

جدول او همچنین با رنگ آمیزی 
خاص, ترتیب مرسوم عناصر مطابق 
حدول «مندلیف» را نیز نشان می دهد و 
با ترکیب روشهای مختلف طبقه بندی 
عناصر, می تواند مرجع مناسبی برای 


تحفیقات علمی محسوب شود. 
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فیلتر بینی برای افراد حساس به گرده گل 

رها بیی که دردریاوود0عای کردهر E‏ وله راز 
می کنند به زودی ناراحتی افراد مبتلا به عوارض شدید تب یونجه و الرژی را تسکین 
می دهد.به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر به نقل از ر 
دانشمندان استرالیایی وسیله جدیدی شببه صافی ساخته اند که به گفته آنان می تواند 
برای جلوگیری از تب یونجه بسیار موّثر باشد. 

پژوهشگران معتقدند صفحه های چسبنده کار گذاشته شده درا وای 
مورد مطالعه, ٩۷‏ درصد دانه های گرده و ذرات میکروسکویی را پیش 
به مجاری تتفسی در خود جمع می کند. ۱ 

گفتنی است ازمایش روی این فیلترها ادامه دارد وانتظار می رود تا دو سال اینده 
به بازار عرضه شود افرادی که دچار عوارض فرصهای آنتی‌هیستامین می‌شوند از 
استفاده کنند گان این فیلترها خواهند بود. 


9 3 ۰ » +۰ ۰ ۰ 
با نا سا 
برخی از بیماران سبب می شود روند ترمیم زخم در انان کند شود و درد بیمار را بیشتر 
کند.به گزارش پایگاه خبری نیوزوایز دراینترنت, تقریبا اززمانی که شکاف جراحی 
در بدن ایجاد می شود» روند ترمیم زخم در بدن آغاز می شود ولی تحقیقات دانشمندان 
در دانشگاه اوکلند نیوزیلند نشان می دهد در بیمارانی که پیش از عمل جراحی» 

دکتر کیت پتری می گوید: این بیماران حتی روند بهبودی دردناکی نیز دارند. 
محفقان می گویند مشاوره قبل از عمل جراحی با بیمار نقش بسزایی در پیشگیری 
از این مشکل بیماران را دارد. 


مجله نیوساینتیست. 


ش از وارد شدن 


خط راتقراتی سل شیرهایآفردقایی به علدت دز Ù‏ 


ایدز تنها باعث کشته شدن میلیونها نفراز مردم آفریقا 
یت باه رانا فزاینده ای 0 
از ایدز وجود دارد. به گزارش واحدمرکزی خبر از لندن, 
دانشمندان گزارش می دهند که تعداد شیرهای افریقایی 
از ۰ هزار قلاده در سال ۱۹۸۰ به کمتر از ۰ هزار قلاده 
¿ درحالی است که پیش از این 
گفته می شد از بین رفتن زیستگاه طبیعی شیرها و کمبود 
شکار از علت های اصلی این امر است. 

اما برپایه نتایج پژوهش های میدانی تازه گفته 
می شود که شیرهای آفریقایی ممکن است بعلت ابتلا 


کاهش يافته است و این 


به نوعی ایدز کشته شده باشند. 


بیشتر پژوهش برروی ایدز شیرها در کشور بوتسوانا 
صورت گرفته است. این کشور افریقایی ۷۷ میلیون نفری 
دارای بالاترین نرخ ابتلا به ویروس «اچ.ای.وی» در 
جهان است به طوریکه این نرخ در تعدادی از شهرها به 
۰ درصد می رسد. براساس نتایج یک طرح پژوهشی 
در بوتسوانا اعلام تنل است که ميان ایدز انسانی وایدز 
در شیرها تناسب مشخصی وجود دارد. پژوهشگران 
بامطالعه زندگی شیرهاو نمونه گیری از خون آنها دریافته 


ند که ایدز درمیان شیرها بسیار مهمتر از آنی است 
که پیشتر تصور می شد. پژوهشگران دانشگاه گلاسکو با 
مطالعه نمونه های خون و ادرار شیرهای افریقایی دریافته 
ند که این شیرها به علت ابتلا به ویروس ایدز بسیار 
ضعیف شده اند به طوریکه شیرهای ماده از غذا دادن به 
توله های خود عاجزند .این پژوهشگران همچنین دریافته 
ند که برخ باروری درمیان شیرها به سا کاهش و 
نرخ مرگ و میر توله شیرها بشدت افزایش یافته است 
به طوری که از ميان ۱۰۴ توله تحت بررسی, تنها ۱۰ توله 
به بلوغ رسیده اند. 


[ یا سا 
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ھ شماء میداندار شعر (موج) ناب 
هستید؛ این «موج »۰ جه ویژگی‌هایی 
دارد ؟ 

# من میداندار شعر ناب نبودم؛ شعر 
ناب هم خلاف سایر جریان ها «موج)» نبود. 
هم چنان که (موج) شامل (شعر نو) 
احمدرضا احمدی هم نمی شود. این دو را 
می توان به تعبیری» جریان ها يا شاخه هایی 
از شعر مدرن ایران نامید ؛ که می توانستند - 
و می‌توانند .شمولی عام تر داشته باشند. شعر 
«ناب»» اصطلاحی من دراوردی نیست. من؛ 
این عنوان را نخستین بار در ایران» پس از 
دریافت شعرهای درخشان برخی از شاعران 
جوان» که شعرهایی متفاوت از صورت های 
متداول شعری عرضه می کردند, باب کردم. 
شعر ناب از ابتدای پیدایش مدرنیسم؛ 
دلمشغولی شاعران جهان بوده و بارها 
مطرح, فراموش, و باز مورد بحث قرار گرفته؛ 

و طبعاً تعریف آن نیز دچار تحول و تطور 
شده است؛ فی المثل» در آغاز کار که من؛ 
شعرهای سیدعلی صالحی, اریا اریاپور. 
هرمز علی پور» سیروس رادمنش» فیروزه 
میزان» مهدی مصلحی و... و... را در مجله 
تماشا چاپ می کردم. همیشه با ستایش از 
خلوص شعرهاء شرطی را پیشانی نوشت 
شعرها می کردم؛ که غالبا چنین معنایی 
داشت: شعر ناب به صرف حذف همه 
صناعات شعر و استلزا م‌های بديعي نیست 
و به تعبیر دیگر» شعر 
ناب» شعری است که: 

۱ صناعات و صورت های معمول را 
هدف خود قرار نمی دهد. 

۲ در همان حال که مساله خاص 
اجتماعی (مثلا سیاست) را هدف قرار 
نمی دهد. معنایش این نیست که از تمامی 
تبعات اجتماعی خالی می ماند. به تعبیر 
نهایی» می توان گفت که در هدف‌یابی شعر 
ناب می توان «انسان» را به جای جامعه یا 
سیاست قرار داد. شعر ناب یک سره دغدغه 
ان انسانۍ است که يه زبانی درخوږ تدیل 
می شود؛ فی المثل» به دو هایکوی ژاپنی 
توجه کنید؛ که یکی صرفا ایماژ محض است: 

«شکوفه ای از شاخه فتاد 

دوباره برخاست و بر شاخه نشست 

اه» این یک پروانه بود !» 

می بینید که این شعر کوتاهء ظاهرا ناب 
ونی لقص باخشو وزائد ات :اما این یک 
شعر ناب نیست؛ چون فقط یک ایماژ محض 
متکی به طبیعت است. اماء هایکوی دومی: 

«ا» 

تا چه دوری رفته است 

ان صیاد چاک پروانه‌ها !» 

این یک شعر اب است» یک مرثیه 
است. مرثیه شاعر برای پسرک مرده اش امن 
خود نیز - اتفاقا - پس از مرگ پسر نوجوانم» 
ی‌اختیار چنین مرثیه ای را نوشتم: 

«وقتی قرار شد تو نباشی» 

در کوچه باد رادشنام دادم؛ 

در باد» بادبادک را !» 

اتفاقا «اسکار وایلد» نیز که در کنار 
نویسندگی, شاعر بزرگی بود» دو شعر ظاهرا 
نامتجانس دارد؛ که از دید من» هر دو «شعر 
تاب) به حساب می‌ایند. او برای خواهرک 
مرده اش (برای مزارش) شعری کوتاه دارد: 

(آه» 

آهسته گام بردارید؛ 

او در خواب ست واز صدای شکفتن 
گل‌هاهم 

ممکن است بیدار شود.» 

شعر دیگرش, که آن راهم من ترجمه 
کرده‌ام؛ ؛و ده سالی است که در انتظار چاپ 
است» «ترجیع بند زندان ردینگ» نام دارد؛ و 
شعری است با بیش از یکصد چهار پاره که 
ان را در زمانی که خود در ان زندان به سر 
می برده -یا بعد از ازادی -سروده است. با 
آن که شعر در قالب نیمه کلاسیک انگلیسی 
سروده شده به علت ساخت یکدست ودر 
عین حال موزیکالش» و به علت این که تم 
دردناک شعر با زبانی مناسب یگانه شده 
است» شعری است «ناب». شعر» سراسر 
نگاهی است به یک زندانی که خلاف 
دیگران» در لحظه های «هواحوری» شاد و 
شنگول است و با اشتیاق به «تکه شيشه 
کوچک دوردستی که زندانیان» آسمانش 
می خوانند و ابر سفید نازکی مثل ریش نازکی 
درآن با باد می رود» می نگرد؛ و هوای خفه 
میان دیوارهای بلند را با حرص می بلعد. در 
یکی از این هواخوری‌ها و شور و شوق آن 
زندانی است که زندانی دیگری در بیخ 


گوش شاعر می گوید: «اون بیچاره اعدامی 
است...). 

شعر با این ضربه شتاب می گیرد؛ و 
شاهکاری آفریده می شود: غمنامه‌ای در حق 
زندانیان» زندان‌ بانان»... و زندان سازان. 

شعرهای بزرگ بسیاری رامی توان در 
ردیف شعر ناب به حساب آورد. به گمان 
من» شعر «سنگ آفتاب» اکتاویو پاز: شعر ناب 
است. با آن که در آن از تاریخ» سیاست؛ 
انقلاب» شکست» عشق و بسیاری چیزهای 
دیگر سخن می رود به دلیل بافت یگانه 
واژگان و حرکت سیال موسیقی وار سطرها 
و همچنین پایان‌بندی ظریفی که با « ۰ تمام 
می شود» یعنی شعرء هم چنان تا بی کرانه 
ادامه دارد؛ پا می تواند تازه آغاز شود. 

شعر «ناب» شعر مکتوب و شعر واژه 
است -واژه‌ای که جنس اش آلیاژی از کلمه 
و خون شاعر است -. شعر «گفتاری» 
نمی تواند شعر «ناب» باشد؛ چون به زیر و 
بم صدا و اجرای دکلماسیونی نبازمند است؛ 
و کارکرد واژه در آن از اثر می افتد. شعر» 
خلاف مدعاها (که خودم هم گاهی بدان 
دچار شده‌ام اجرای در زبان .یا اتفاق در 
زبان نیست؛ بلکه اتفاقی است که زبان 
می‌اندازدش! 
به زبان دیگر بگویم: شعرهای خوب 
معمولی «اشباع»اند؛ اماء اشباع از جه؟ از 
تصاویر اغلب زآئد؛ از احساسات اغلب زائد؛ 
و از مفاهیم بسیار متداول و نیز نحو و 
چگونگی قراردادی که شعر را در یک نظر 
کهنه می کند. شعر «ناب» اماء از خودش و 
شعریت خودش» اشباع است. 

دو سه نمونه از شعرهای «ناب» ایرانی 
رامی خوانیم: 


نمونه ن بخست: 


«در آتش ایستاده است 
گلی 

که به قرن‌ها 

یکی می شکوفد.» 

نمونه دوم: 

«تنها مار می داند؛ 

پوست که می‌اندازيم, 

از هميشه کهنه تریم. 

آری آریبور (0۳۶) 

بو وم 

«دیگر آیا خواهند شنفت 
صداهایی پاگرد را 

که دور نگشته‌اند از چرخش خویش ؟ 
براین کوه‌ها که می گردی 


از هیچ نژادی مپرس 
که پرسندگان 


تنهایان را تباه می کنند 


اکنون که بی حواس از شگفتی خویشم 

زنگ کدام شقیقه می کوبد ؟» 

سیروس رادمنش 

این دو شعر کوتاه راهم از «هرمز 
علی پور» بخوانیم: بی ان که عنوان «شعر 
جنگ» داشته باشد: 

«وادی ها» 

«که بی نصیب از بو 

گیسو بیارایند 

که مادران شب‌ها 

خواب بریده‌ای دارند 

که وقت گریه است اکنون 

وبااشارهای کوچک 

ماییم و خواب رود.» 

«تاب» 

«صدای خفته‌ی ماو 

بهار مرده آن‌جا بود 

باران به رنگ خود می زد 

ماه در میان باران بود 

و بر ستاره‌ای بایر 

هزار و یک نرگس 

به خویش پیچیدند.) 

۳ نوری علاء در کتاب «صور و 
اسباب شعر امروز» شعر شما راء با عنوان 


«تماشاگرایان» معرفی کرده است؛ 
ویژگی های اين نوع شعر جیست؟ 

8 آن تقیرآکای وی انوس نزط 
به سال‌های بسیار دور است. به گمان من» 
اصطلاح «تماشاگرایان» در مورد هر شعر 


= ۳ فر نک هخر 3 


روی دست او نگاه کرده باشم» به یاری 
عناصر مادی و معنوی زادبومم» شعر 
دیگران هم گفته‌اند. 


سه‌شنبه۶آبان ۱۳۸۲ شماره۲۲۹۰۶ ۳ 


که ماء امروز, سبک و سیاق می خوانیم. اول» 
شیوه و شگرد نگارش شعر و قصه است؛و 
اگر هم بکوشیم که حتما نامی بر شیوه‌ها 
بگذاریم» به ناگزیر» باید به اصطلاحات 
فرنگی متوسل شویم؛ مثلا بگوییم: «نیما» در 


در کشنکو بامنو 


منوچهر آتشی» از شاعران «حنوب» است؛ که به سال 


۰ در بوشهر به دنیا امد. 


تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش به پایان 
رسانید؛ و در وزارت آموزش و پرورش استخدام و آموزگار 
شد؛ و پس از چند سال تدریس. در سال ۱۳۳۹ به تهران 
رفت و در دانشسرای عالی این شهر به تحصیل پرداخت؛ و 
با دریافت دانشنامه لیسانس در رشته زبان و ادییات انگلیسی» 
کک را به عنوان دبیر - در دبیرستانهای تهران -آغاز کرد 
ی سال ۱۳۳۳ رسا جات تمرهاس رااغاز 

۱ توانست در شمار شاعران خوب 
معاصر در آید.نخستین مجموعه شعرش را با عنوان «آهنگ 


دیگر» در سال ۱۳۳۹ چاپ و منتشر کرد. 


سپس با چاپ مجموعه‌های «آواز خاک» (انتشارات 
نیل. تهران ۷و «دیدار در فلق » (انتشارات امیرکبیر» 
درا ۱۳۳ دوستداران عرش را غافلک کرد 
وی همچنین. داستان «فونتا مارا» اثر اینیااتسیوسیلونه 


اپروسه شعری, جز در پیوند با بدنه فرهنگی خودی و کشف این 
فرهنگ در عناصر دریافتی فرهنگ میهمان و باز کشف خود شاعر 
و شهروندی او در این تعامل گسترده. بوجود نمی اید 


جاافتاده ای نادرست و خالی از مصداق 
است؛ تا چه رسد به شعر من که در همان 
زمان, ناقدان دیگری خحصلت‌های دیگری 
راء به ان نسبت می دادند. مثلا شعر حماسی» 
نو ستالژی دوران گذشته. 
تصویرگرای اصالت بومی و غیره. درست 
است که در شعرهای من» طبیعت - هميشه 
- حضور داشته است؛ اماء تقریبا هیچ جاء این 
مر طبیعت نه حاصل دیدار و تماشای صرف 
بوده و نه به منظور نشان دادن تصاویری به 
دیگران, به شعر وارد شده است. مثلا شعر 


اثار منتشر شده: 


حیبی ۱۳۵۰ 


8ا جرا «زبان» شما - همواره - در حال 
تغییر و دگرگونی است؛ ایا در پی (دست 
یافتن ) زبان ویژه ای هستید ؟ 

الا «همواره» چنین نیست. شعر 
معاصر ماء عمر کوتاهی دارد؛ و این عمر را 
بیشتر در بحران های اجتماعی و 
دیگرگونی های سریع ساختاری گذرانده 
است. در گذشته یا آن حکومت ها عوض 
می شدند؛ و سریع هم عوض می شدند (مثل 
دوران هجوم مغول و تیمور؛ چون عناصر 
فرهنگی و جانمایه‌های شعر و ادب پیوسته 


تا زبان فارسی به صورت گسترده در ردیف زبانهای زنده‌دنیا در نیاید. 
شعر ماء جز از راه دعوتهای کوتاه مدت و ترجمه‌های ناقص به دست 


جهان نخواهد رسید 


اقا ادنکه در چند کشور,. چند ده نفر با شعر. آشنا شوند (فقط آشتا) 


معنای مخاطب پیددا کردن نمی دهد 


«خنجرهاء بوسه‌ها و پیمان ها» معروف به 
اسب سفید وحشی» پا شعر بلند «ظهور؛ 
معروف به «عبدوی جط» هر چند سرشار از 
تصویرهای بکر و ناگفته در گذشته اند 
کجایشان شعر تصویری مطلق اند ؟ 
اتصویر) به مفهوم «ایماژ» فرنگی» به 
قول «ازرا پاوند» اصل شعر است. یعنی از 
طریق ایماژ است که استعاره» مجاز» ایهام و 
غیره در شعر به وجود می‌اید. می‌دانید که 
«ازرا پاوند» - استاد الیوت و دیگر شاعران 
اوایل قرن بیستم - پیشوای گروهی از 
شاعران با عنوان ایماژیست‌هاء بود. به هر 
«تماشاگرایان» را به نادرست» به جای 
«ایماژیست» ها به کار برده است؛ که در مورد 
من نادرست است. اگر صرف به کارگیری 
ایماژ. «تماشاگران» باشد. پس انیما؛ و 
«اخوان» هم «تماشاگران» اند؛ چون 
شعرهایشان سرشار از تصویرهاست. در 
مورد شعر من -بویژه - گذشته‌های دورتر 
شاید اصطلاح «شعر روایی تصویرگرا» 
دربت وی ی 
و زمان حال ا احیای گذشته 
امروزی و زیبا می کند. ۱ 
همیشه - افتخار کرده‌ام که شاگرد خلف 
«نیما! هستم؛ و مثل اوء بی ان که -حتی - 


#8 شعر آزاد. شعری است که موسبقی و پوسته‌های اضافی را دور 
بریزد وخود به موسیقی کلمات تبدیل شود. من به تدریح و عاقلانه 


به این سمت حرکت می‌کنم 


ثابت بود زبان» سبک و سیاق شعر» خیلی 
دیر بطئی و نامحسوس تغییر می کرد. مثلا 
می بینیم که چهار سبک عمده‌ی ادبیات - 
خصوصا - شعر فارسی, یعنی «خراسانی». 
(عراقی». «هندی» و «بازگشت» در فاصله 
حدود هزار سال به وجود امدند؛ و تبعیت 
روزمره از حوادث تاریخی نداشتند. یک 
علت عمقی و واقعی اش آن بود که ازسویی» 
مهاجمان, »غیر از زورء سلاح و فشار» ارمغان 
فرهنگی ویژه‌ای با خود ذ نمی آوردند (غیر از 
عرب‌های مسلمان که قرآن و اشکالی از شعر 

ابا خوددشتنداز دگرسوءبسترفرهنگی 
که از اختلاط فرهنگ ایرانی و اسلامی -به 
علاوه» ارمغان های یونانی که هم رکاب 
فرهنگ اسلامی شده بود -درست شده بود» 
ثابت بود؛ و حوادث بر آن می گذشتند و 
به ندرت تغییری تعیین کننده ایجاد 
می کردند؛ اماء از مشروطه به این سوء هم 
نوع دیگرگونی های اجتماعی متفاوت بود. 
و شتاب بیشتری داشت؛ هم عناصر تازه 
فرهنگی به درون مرزهای ماسرازیر می شد؛ 
که بر همه چیز -حتی -رفتارهای شخصی 
ما نیز تاثیر می گذاشت. به تعبیری» می توان 
گفت دگرگونی شعرما -خصوصا - پس از 
وی و غافلگیر کننده بود. 
درواة قع» دیگر سخن ز سبک و سیاق به 
ی آن چه را هم 


(سازمان کتابهای حیبی. ۱۳۴۸)را به زبان فارسی ترحمه و 
E‏ تیا سر کرد 

تشی همچنین یکی از روزنامه نگاران معاصر است؛ 

وی راه» شاعران و نویسندگان بسیاری را به جامعه 
فرهنگی و ادبی کشور معرفی کرده است. 

«کارنامه» اخرین کار برجسته و موفق اوست. که هر 

ماه پا همکاری وی در بخش شعر. منتشر می شود. 


۱- آهنگ دیگر (رضا سید حسینی ۱۳۳۸) 
۲-آواز خاک (نیل ۱۳۴۶) 

۳- فونتا مارا (ترجمه‌ی رمان: کتابهای جیبی ۱۳۴۷) 
۴- دیدار در فلق (امیر کبیر ۱۳۳۸) 

۵- جزیره ی دلفین های ابی (ترجمه‌ی داستان: کتابهای 


۶-مهاحران (ترجمه‌ی داستان: کتابهای جیبی ۱۳۵۰ 
۷- بر انتهای اغاز (دنیا ۱۳۵۰) 


# آیا دوباره» به زبان «آواز خاک»» 
«آهنگ دیگر» و «دیدار در فلق» شعر 
خواهید گفت ؟ 

۳ نه» من دیگر «عبدوی جط» و 


همه چیزدرباره‌شعروشاعری 


اتننسی 


۸-سرگذشت کشور کوجک (داستان: کانون پرورش 
فکری کودکان و نوحوانان ۱۳۵۰) 
٩-دلاله‏ (دنیا ۱۳۵۲) 
۰- لنین «مایاکوفسکی» (ترجمه‌ی شعر: نوید ۱۳۵۷) 
۱- گزینه‌ ی اشعار (مروارید ۱۳۵۹) 
۲-وصف گل سوری (قطره ۱۳۷۰) 
۳ گندم و گیلاس (قطره ۱۳۷ 
۴ زیباتر از شکل قدیم جهان (نشانه ۱۳۷۶) 
۵- چه ت 
۶- حادثه در بامداد (نگاه ۱۳۸۰) 
۷- باران برگ ذوق (غزل: ةق 
۸/- 
۹-اتفاق آخر (نگاه ۱۳۸۲) 
خبرنگار بخش ادب خبرگزاری ایسناء در ادامه سلسله 
گفتگوها با شاعران معاصر این بار با منوچهر آتشی 
نشسته است که ره‌اورد ان را در پی می خوانید: 


یج و خزر (نگاه ۱۳۸۱) 


8 هنوز شعر ماء مخاطبی در جهان ندارد؛ 
انچه را هم که می‌شنوید, از سوی 


اوایلء رمانتیست بود و بعد رئالیست با 
سمبولیست شد؛ که این» از نظر من. 
نامگذاری عجولانه و حساب نشده‌ای 
است. این عنوان‌های فرنگی درواقع» در 
مورد مکتب ها صدق می کند؛ نه سبک ها و 
مکتب‌ها؛ که در فرنگ» به تبعیت از 
دگرگونی‌های عمیق و گسترده اجتماعی» 
سیاسیء فلسفی و علمی به وجود امدند؛ نه 
از سر تفنن. دگرگونی‌هایی که هر بخش آن» 
دهه هاء بلکه سده‌هاء بر بستر متناسب و 
شناخته ای طول کشید نام و عنوان گرفتند؛ 
درحالی که بعد از مشروطه هم 
دگرگونی‌های اجتماعی ماء به «دوران» تبدیل 
نشدند؛ تا مکتب ساز شوند. از این روء در 
مورد یک فرد شاعر. مثل من. که از 
روستایی گری تا شهری شدن (در حد 
بوشهری یا تهرانی شدن) پنجاه سال هم در 
وضعی ثابت به سر نبرده است» تا فلسفه و 
مکتبی در او نهادینه شود سخن گفتن از 
مکتب - حتی - سبک, کمی شوخی یا 
دست کم ناسنجیده است. 

- شاعران امروز - هفتاد 
ساله یا بیشت در طول پنجاه سال کار ادبی» 
مدام در معرض توفان مفاهیم تازه و ویرانگر 
غربی بوده‌ایم؛ بی ان که در سرزمین خود 
از حیثیت اجتماعی. سیاسی و فلسفی. 
تحولی عمقی پیدا کرده باشیم. دوران 1۳ 
هنوز دوران تعارض «سنت» و « مدرنیته) 
است. بنابراین» حرکت مستمر به جلو وروی 
اوردن به تجربه‌های تازه برای کشف سبک 
و سیاقی که هم با بستر اجتماعی ماء 
هم جنس باشد» هم با روحیه. رفتار و 
خواست روزمره و پیوسته در حال تحول ما 
و بیگانه با دیگرگونی‌های مستمر جهان هم 
نباشد» پیش از این ها کار» تجربه» مطالعه و 
به سر دویدن می خواهد. 

بله» من» »پیوسته در حال تجربه هستم؛ 
محتقا هم سم که هی کدام از شاعر ان 
بزرگ ماء که بر یک شیوه و شگرد ماندگار 
شده‌اند» فتحی بزرگ کرد باشند. فکر 
نمی کنم که هیچ کدام از ت شما -درواقع - 
منتقدان آگاه, پایان کار «اخوان» و حتی 
«شاملو» را سرشار از طراوت تجربه های 
اولشان بدانید. «نیما» و پیش از او (فروغ)» 
خوش عاقبت تر ین شاعران معاصر بودند؛ 
چون شعرهای آخرشان خیلی پرطراوت تر 
از شعرهای اولشان است؛ و کلی هم 
متفاوت. حتی «سپهری با وجود اوج د 
میانه کارش» سرانجام به تکرار خودش 
رسید. و من» نمی خواهم به تکرار خودم 
پرسم. 


خود ایرانیان تبلیغ می‌شود 


(اسب سفید وحشی) نخواهم نوشت. آنها 
نمونه‌های یک دوره گذشته از ذهنیت من 
هستند. من» امروز مثل دیروز فکر و حس 
نمی کنم. عرصه فرهنگی ماء بی ثبات است. 
یک سره تابع غرب هم نمی توان و تباید شد. 
پس باید کوشید؛ تا هم بستر فرهنگی سالم» 
ثابت و پویایی داشته باشیم؛ و هم به سبک 
و سیاق -مکتب‌های تازه تری برسیم. را 
سخت و طولانی است. 

8 آیا شعر» «مانیفست» می پذیرد؟ 

8 نه» مانیفست مال ایدئولوژی و 
حزب‌های بزرگ است؛ که می کوشند؛ مثلا 
اصول کلی برنامه های کار و رویکرد 
اینده‌شان را در ان مشخص کنند. به تعبیر 
ساده تر» «مرامنامه» است. ایا شعر می تواند 
«مرامنامه» داشته باشد؟ به تعبیر شاید منظور 
شماء «گزاره‌های تئوریکی» است؛ که این 
روزها متداول است؛ و کسانی که -قاعدتا - 
فقط باید متفکر و منتقد باشند؛ نه شاعره و 
اگر هم شاعر باشند» آن قدر در فن شعر 
پیچیده باشند؛ و مطالعات پیرامونی در 
موضوع شعر داشته باشند که بتوانند درباره 
شعرء گزاره نویسی کنند؛ پا به عبارت 
درست تر: شعر را «تلوریزه» کنند. مثل 
کارهایی که آقای «براهنی» و دیگران 
می کنند. خب» هر کس دلش خواست 
می و انش این کار ها اکآ ماود این سان 
یک نکته نباید فراموش شود: این «گزاره» 
است که از دل شعر برمی اید؛ یا می تواند 
براید؛ نه برعکس. یک منتقد خوب» می تواند 
شعر را «انالیز» کند؛ به نقد بکشد؛ و ساخت 
آن را باز کند؛ و عناصر گونه گون آن رانشان 
دهد؛ اماء نمی تواند براساس آنالیزی در غیبت 
شعر -هر شعری -فرمولی برای شعر عرضه 
کند. شعر را شاعر می‌نویسد؛ دیگران ان را 
می خوانند؛ و گاه نیز نقد و تئوریزه می کنند. 
این کار» نه تنها عیبی ندارد» بلکه می تواند 
بر معلومات خواننده و خود منتقد چیزهایی 
بیفزاید. 

8 آیا شماء با دهه دهه کردن و دوره 
دوره ساختن «شعر» مثلا دهه ۰۳۰ ۰۴۱.... 
۰و ۷۰ موافقید؛ یا سیر طبیعی شعر را در 
قالب «سده» و «قرن» ارزیابی‌می کنید؟ 

من قبلا هم در جاهای دیگر گفته 
و نوشته‌ام؛ که شعر را ب بر مبنای دهه‌ها 
نمی توان تبیین و صورت بندی کرد. در 
همین مصاحبه» اماء خیلی دقیق تر توضیح 
دادم؛ که در شعر کهن ماء پس از هزار سال. 
تازه می قران هار دورن ک راشای عراقیم 
هندی و بازگشت (پیش از نیما) را تفکیک 
کرد؛ و مورد بحث قرار داد. دوره‌هایی که 


آشنا ۱۳۸۰) 


به گفتگو 


ات 


0 


شرایط فرهنگی در آن‌هاء پس از تغییرات 
بطئی» می تواند خصوصیت سبکی و مکتبی 
به ان‌ ها ببخشد. اماء در دوره ماء چون 
دگرگونی ها با شتاب انجام می گیرند. 
شاعران هم با شتاب به پدیده‌های تازه و 


رویکردهای کاملا ناشناخته روی می اورند. 
مشکل این است که این دوستان, خصوصا 
کسانی که با گزاره تازه ترجمه مقالات کم 
و نارسای تازه, درباره مثلا نحله ی تفکر 
«پست مدرنیستی». پا نظریه پردازی های 
داخلی روبه‌رو می شوند, فوراً شیفته تازگی 
و غرابت این نظریه‌ها یا گزاره‌ها می شوند؛ 
و در یک پروسه خودشیفتگی, به نوشتن 
شعرهایی روی می اورند که از دید گاه 
خودشان و یارانشان -کاملا - تازه و متفاوت 
باشعر پیش از «خود» انهاست؛و فورا علمدار 
یک «نهضت» تازه می شوند. در حالی که 
نهضتی در ميان نیست. چون «پست 
مدرنیسم) در خود اروپا - هنوز - به یک 
مکتب» فلسفه, یا نحله فکری مشخص و 
مرزبندی شده نرسیده است؛ تا چه رسد در 
ایران؛ که ما -فقط -با «اخبار» آن سر و کار 
داریم. در هر حال» پروسه شعری» جز در 
پیوند با بدنه‌ی فرهنگی خودی و کشف این 
و رهگ موه 
بازکشف خود شاعر و شهروندی او در این 

تعامل گسترده» به وجود نمی آید. باز هم 
می گویم: شیوه‌هاء شگردها و تجربه های 
متفاوت رانباید با «سبک» و «مکتب» اشتباه 


منوچهر نیستانی و فریدون مشیری» راه نیما 
راء با احتیاط و با حفظ بعضی از موازین شعر 
کلاسیک «چهارپاره‌های پیوسته و مستزادها» 
ادامه دادند؛ هرچند که هیچکدامشان به اوج 
شعر نیمایی نرسیدند؛ ولی» بر شاعران جوان 


تاثیر بی تردیدی گذاشتند؛ و نقش پل رابط 
را بازی کردند. دراين فاصله خود نیما بود؛ 
که راهش را هوشمندانه ادامه داد؛ و فقط 
چند چهره‌ی متفاوت. مثل: منوچهر شیبانی. 
اسماعیل شاهرودی, هوشنگ ایرانی و احمد 
شاملو در جوار او درخشیدند. 
نیما از اوایل دهه‌ی ۲۰ تا اواخر دهه ۳۰ 
بهترین شعرهایش را نوشت؛ و شاگردانش 
هم بهترین سیاه مشق های شان را. 
ب -اواخر دهه‌ی ۲۰ تادهه ۳۰ و ۴۰؛ 
در این دوره» چهره‌های مشخص و برجسته 
شعر» یکی پس از دیگری ظهور کردند: 
اخوان ثالث (م. امید» احمد شاملو بامداد 
پیشرفته» بنده» فروغ فرخزاد. سهراب 
سپهری»... و یدالله رویایی. 
من » بیشتر حجم کارم را در این 
و گروه به وجود آوردم. 
8 آیا پس از انتشار آثاری مانند 
«حادثه در بامداد» و «اتفاق آخر» به زبان 


دیگری روی خواهید آورد؛ یا به تکمیل این 
زبان خواهید پرداخت؟ 


ن دوره 


لا در اواخر دهه‌ی ۴۰ و دهه ۵۰ که 
با فروکش کردن سلطه ذهنیت‌های سیاسی. 
(شعر)؛ به سمت هویت یابی های دیگر و 


فر هنکی هنر - 


شعرهای قبلی من نیست؛ مخصوصا با 
«وصف گل سوری» و «گندم و گیلاس» و 
«زیباتر از شکل قدیم جهان» که ته‌رنگ این 
زبان در «دیدار در فلق» و «آواز خاک» هم 
هست. ثانیاً این زبان که با عناصر جدیدتری 
اميخته شده است. در کتاب اخری» یعنی 
«اتفاق اخر» که باید با چهار کتاب اخیر 
درمی امد تا حدودی به شکل پخته ترش 
رسیده است؛ و اماء این زبان بی تردید 
پرورده تر خواهد شد. چون من» هرچه پیش 
می روم؛ نیاز به به 2 زبان جامع تر و 
شاخص تر را بیشتر احساس می کنم؛ که 
نتایج آن, نما ا خواهد شد. 

# آیا شعر امروز ماء مخاطبانش را در 
حهان پیدا کرده است؟ 

mn‏ هنوز شعر ماء مخاطبی در جهان 
ندارد؛ ان چه راهم که می شنوید, ازسوی 
خود ایرانیان تبلیغ می شود. تا زبان فارسی» 
به صورت گسترده» در ردیف زبان‌های زنده 
دنیا در نیاید. شعر ماء جز از راه همین 
دعوت های کوتاه‌مدت و ترجمه‌های ناقص 
به دست جهان نخواهد رسید. این که در 
چند کشور» چندده نفر با شعرء آشنا شوند 
(فقط اشنا)» معنای مخاطب پیدا کردن 
نمی دهد. یک راه گسترش زبان ماء در 
خارج. این است که موّسسات ترجمه «شعر 
و قصه» ماء به زبانهای مهم و زنده دنیا در 
همین جا تشکیل شود؛ و کتاب به خارج 
فرستاده شود. این کار» حتی در کره جنوبی 
انجام می گیرد. چندبار در مصاحبه ها و 

شته‌هایم گفته ام: این بو ا ا 
خصوصی هم باشند -می توانند نمایندگانی 
هم در خارج داشته باشند. 

# آقای آتشی رویکردتان را په 
سپیدگویی (شعر سپید)» چگونه ارزیابی 
می کنید ؟ 

ال رویکرد به شعر «ازاد» (من» به 
جای «سپید» به کارش می برم)یک ناگزیری 
است؛ که ريشه در گذشته‌ی خود, هم دارد 
(ریگ وداء اوستاء حسروانی هاء فهلویات» و 
eT‏ »مثل کارهای بایزید. 
مقالات ...و تمهیدات عين القضات) 
: شعر «سپید) را هم د در حبطه 
خود دارد» ماحصل آزادی زبان از قید و 
بندهای اضافی است. به تعبیری» شعر «ازاد» 
شعری است که موسیقی و پوسته های 
اضافی را دور بریزد؛ و خود. به موسیقی 
کلمات تبدیل شود. من, به تدریج و عاقلانه 
به این سمت حرکت می کنم. 

8 «شعر سپید »۰ چه ویژگی‌هایی 
دارد ؟ 

هھ بحث جداگانه‌ای را می طلبد؛ که 
حتماً بعداً به آن خواهیم پرداخت. 

ھ آیا امروز» توامان به عناصر خام 
بیرونی» درونی و زیبایی شناختی انسان» 
در شعر» پرداخته می شود ؟ 

8 متاسفانهء خیر. . شاعران معاصر؛ 
خحصوصا جوان‌ هاء آن قدر به تکنیک (آن‌هم 
ناپخته) و تجربه گرایی مستمر و مفرط و 
نحوشکنی های غیرضروری روی اورده‌اند. 
که فراموش کرده‌اند که شعر اگر خالی از 


#اشعر اگر خالی از انسان باشد. 


یو و ۰ 


نعییی 


هرکز به عنوان شعر ماندگار نخواهد رسید 


مطمئن باشید که شعر بدون انسان و طبیعت. هرگز وجود نخواهد 
داشت. و این دوء شامل همه موادی که شعر را می‌سازند, می شود. 
هیچ زبان خاصی وجود ندارد که بتواند در شعر عمومیت پیدا کند. 
ست و وامی‌رود. هرچند که دوباره برگردد؛ اصل دریاست) 
#به تعداد هر شاعر, می توانیم زبان شعری داشته باشیم. اماء آن زبانی 
برجسته می شود که از روحی غنی و بلند و درونی سرشار و مجرب 


(موج که موج | 


هرچند زیبا و زودگذر است؛ که 


گرفت؛ جرا که پروسه تولید شعر دامنه دارتر 

#8 شماء شعر نیمایی (نو) را به جند 
دوره تقسیم می کنید؛ و خود رااز ان کدامین 
دوره می دانید ؟ 

5 شعر نو (نیمایی) در نخستین تکام 
سه دوره را گذرانده است: 

الف - ظهور «نیما» و شعر «افسانه»؛ به 
عنوان پیش درآمد ارمانتیسم) -یا (مدرنیسم) 
- در شعر ایران؛ این دوره» بدون در نظر 
گرفتن خود نیماء از سال ۱۳۰۱ تا اواخر دهه 
۰ ادامه دارد. در این فاصله, شاعرانی چون 
میرزاده عشقی» شهریار» دکتر محمدحسین 
هشترودی, فریدون توللی» نادر نادرپور» 


کشف افاق تازه تری روی اورد» و پس از 
آموزه‌های شاملوء فروغ و رویایی و یکی دو 

تن دیگر »نسل هایی از شعر به و جود آمد؛ که 
شاخص شان, احمدرضا احمدی, هوشنگ 
بادیه نشین, هوشنگ چالنگی و سپس بیژن 
الهی» بهرام اردبیلی» پرویز سلطان پور, 
شجاعی, فیروز ناجی و دیگران بودند؛ که 
زمینه ساز نسل بارورتر بعدی» یعنی جریان 
شعر «ناب» شدند؛ که قبلا درباره‌اش بحث 
کردیم؛ و حالا اضافه کنم که منء خود را 
متعلق به همه ی این دوره‌ها می دانم؛ چون 
در بطن همه این جریان‌ها استمرار داشته ام؛ 
شعر نوشته‌ام و کتاب چاپ کرده‌ام .این 
زبان» اولا - از درون ناپیوسته با زبان 


است؛ که هرگز به عنوان «شعر ماندگار» 
جان و روان بشری است؛ در هر زبان و با 
مقتضای فرهنگی‌هر زمان؛ بقیهاش سر گرمی 
است. «ازرا پاوند»» در جایی می گوید: «تا 
انرژی عاطفی نباشد» تصویر - تصوير شعری 
که خود. کلیت شعر است -به‌ و جود نمی‌اید. 
این انرژی ممکن است در شاعران ناتوان 
به احساساتی شدن تبدیل شود؛ اماء در 
شاعران قوی» برعکس, زبان را به هیاتی 
دشوار و در عین حال, ساده و به دور از 
احساسات معمولی تبدیل می کند. مطمئن 
باشید که شعر بدون انسان و طبیعت» هرگز 


وجود نخواهد داشت. و این دو شامل همه 
موادی که شعر را می سازند» می شود. 

# کدام زبان (موج)» نهایت شعر 
فارسی است ؟ 

۳ا هیچ زبان خاصی وجود ندارد؛ که 
بتواند در شعر عمومیت پیدا کند (موج که 
موج است؛ و وا می رود؛ هرچند که دوباره 
برگردد؛ اصل. دریاست) زبانی به صورت 
تمهیدات مکانیکی, بلکه به صورت کنش 
ی 
به‌وجود می آید. بنابراین می توانیم بگوییم: 
به تعداد هر شاعر» می توانیم زبان شعری 
داشته باشیم. اماء ان زبانی برجسته می شود. 
که از روحی غنی و بلند و درونی سرشار و 
مجرب برخاسته باشد. با توجه به معنای 
بیت «حافظ» بايد دید که شعر از چه دهانی 
برمی آیدء که نامکرر می شود. «صدای عشق» 
از دهان خواجو و کمال خجند برآمده؛ از 
دهان حافظ هم پرامده است. پس این دهان 
است که تکلیف زبان (عشق) را معلوم 
می دارد؛ تشابهات مفهومی و ضمنی. 
درحاشیه زبان اصلی قرار می گیرند. 

کمی هم درباره‌ی زبان شعر 
«رقص در سیرک واژه‌ها» که در کارنامه‌ی 
شماره ۱۶-۱۷ به جاپ رسانده‌اید» حرف 
بزنید؛ شما در این شعرء به اساطیری مثل 
«شغاد» و هم جنین پیامبرانی مثل 
«زردشت» و «یونس » نیز اشاره کرده‌اید؛ 
که ییاز زاو به جا در کار هم قرار 
گرفته اند؛ ایا مخاطبان شماء در این شعر» 
جهانیان‌اند ؟ 

LL‏ در مورد این شعر خاص» اگر 
بخواهم حرف بزنم» باید مفصل» و به قول 
معروف به «خوانش» و «تفسیر) ان بنشینیم؛ 
که وقتش را ندارم. اماء به گمانم» دو واژه 
کلیدی «رقص» و «سیر ک»» خود می توانند 
گویای همه چیز باشند: رقص - درواقع 2 
همان رفتار «بودا پنجه» ی جان ماست. شما 
حتماً به تصاویر رقص‌های معابد بودایی نگاه 
کرده‌اید؛ و دیده‌اید که گا رقاصی با 1۰ 
دست (در دو طرف)ترسیم شده است. گویی 
مجسمه ساز می دانسته است که روزی سینما 
به وجود می آید؛ و می توان در هر ثانیه از یک 
شود. دست‌های مکرر رقاصان» جیزی جز 
همین تصور زیبا نیست؛ که جای هر دست 
را در هر لحظه در پهلوهای رقاص تجسم 
بخشبده است. رقص (در مورد واژه) همان 
مفهوم امکان جابه جایی است. سیرک هم 
همان عرصه ی شعر است؛ که در ان» واژه‌ها 
0 بازی می کنند؛ ِ زیر 
ذهن شاعر این که بان ریخ سار 
وهر چیز دیگری در این جا حضور می یابند 
و محو می شوند» نتیجه ی همان زنده بودن 
سیرک است؛ که اصلش در ذهن شاعر 
(سیرکباز) و نمایش روی کاغذ و به پاری 
واژه هاست... 

# عنصر اصلی و نطفه حیاتی شعر 
شماء طبیعت است؛ تفکر و احساس شماء 
بر گرد «عشق» می جرخد؛ و زبان شماء 
«ناب» است ؛ کمی هم از ویژگی های شعر د 
(منوچهر آتشی» در آستانه دهه "۸بگویید: 
و یکی از آخرین کارهای خود راء به 
شاعران حوان هدیه کنید. 

8 اجازه بدهید؛ تا نقادان و 
شعرشناسان به این مهم بپردازند. 

این شعر راء به همه‌ی کسانی که به 
شعر این مرز و بوم عشق می ورزند» تقدیم 


می کنم: 
باغ مشروط از حادثه در بامداد) 
ار تو پرنده نباشی 
این باغ سایه های کریهی است 
سیل 


به رنگ لباس گروه جراحان 
شده در آمد. شدی 


مطمئن و بی عاطفه 


اگر تو پرنده نباشی 

این باغ معبدی است 

و سروها و سپیدارها نمازگزارانی 
طلسم شده در ابدیتی‌بی ایمان 


جهان سنگ می شود 
وقتی تو پرنده نباشی 

تو پرنده نیستی و همین دم 
جهان سنگ شده است 
(تابستان ۸۷۱ بوشهر -جم) 


سه‌شنبه۶آبان ۱۳۸۲ شماره۲۲۹۰۶ ۸ 


دکتر شعیری در جلسه سخترانی «میانی نشانه شناسی مکتب پاریس»: 
موجود دنیایی» 
هرکجا که باشد درگیر نشانه است 

«ما قبل از این که محکوم به معنا باشیم» محکوم به نشانه هستیم» چون نشانه ها ما 
را احاطه کرده اند 4 

به گزارش روابط عمومی فرهنگستان هنن دکتر حمیدرضا شعیری .عضو گروه 
زبان هنری فرهنگستان هنر با بیان این مطلب» گفت: «من برخلاف نظر «هرلوپنتی» 
که می گوید ما محکو م به معنا هستیم معتقدم سح تا یو 

TT 
افزود «ما نمی توانیم درجایی باشیم که نشانه نباشد» چرا که ما روی زمین زندگی‎ 
میکنیم» موجود دنیایی هرکجا که باشد درگیر نشانه است» حضور نشانه به حضور‎ 
ما و حضور ما به حضور نشانه گره خورده است.‎ 

از طرفی ما برای هرچیزی که لمس می کنیم و می بینیم اسمی انتخاب می کنیم 
که این اسامی و عناوین در تاریخ ثبت می شوند. 

دکتر حمیدرضا شعیری با اشاره به سخنان «سوسور» زبان شناس سویسی» 
در خصوص نشانه افزود: «به گفته سوسور مادر دنیایی زندگی می‌کنیم که دنیای 
زبان و نشانه است. یعنی زبان از نشانه درست شده است؛ از طرفی هر نشانه یی هم 
خود نشانه است و ما همواره از نشانه» نشانه های مب کی ار 

وی با اشاره به عوامل به وجود آمدن نشانه شناسی مکتب پاریس. گفت: «برای 
ی 

این عضو گروه زین هنری فرهنگستان هت با آشار بهتحقیقات «سوسور و 
تاثیر آن در نشانه شناسی مکتب پاریس. گفت: «سوسور دو بحث را عنوان می کند؛ 
یکی دال و مدلول و دیگری تفاوت زبان و سخن او معتقد است این دوء عواملی 
هستند که نشانه را به وجود می اورند.» 

وی افزود: «سوسور در تحقیقات خود می گوید. هر واژه ای در زبان بار مدلول 
را به دوش می کشد: و از طرفی سوسور با تفاوت قایل شدن میان زبان و سخن. 
زبان را یک توانش می داند که از واژگان کلمات و قوانین دستوری تشکیل شده 
و زمانی که فرد از این توانش استفاده می کند از دنیای زبان خارج و به دنیای سخن 
وارد می شود.» 

دکتر حمیدرضا شعیری. با اشاره به این که مکتب پاریس به تولیدات زبانی 
(سخن ) توجه دارد به بررسی دلایل اهمیت تفاوت زبان و سخن پرداخت. 

وی در پایان با جمع بندی جلسه سخنرانی افزود: «بسیاری از زبان شناسان 
بعد از سوسور از تحقیقات اولیه او استفاده کرده و با حذف و اضافه کردن بعضی 
از موارد به نشانه شناسی مکتب پاریس پرداخته اند.» 

5 
کر رت رد 
E UES‏ ۰ 

0 دکتر «محمدحعفر یاحقی» استاد دانشگاه و محقق ادبیات از چهره های 
شناخته شده در عرصه زبان و ادبیات فارسی است که به عنوان یکی از داوران 
گزینش مقالات چهارمین مجمع بین المللی» در نشست های این مجمع حضور 
داشت 

وی در گفتگویی با خبرنگار «مهر» نظر خود را درمورد مقالات ارائه شده و 
وضعیت زبان و ادبیات فارسی در کشورهای دیگر ین بیان کرد. 

باید بگویم اگر چه ادبیات فارسی در سرزمین های دیگر گسترده است. اما 
هنوز از عمق چندانی برخوردار نیست یکی از دلایل ان به خاطر اشتیاق وولع 
یادگیری این زبان در کشورهای یاد شده است که به خاطر گسترده شدن آن هنوز 
فرصت به دست نیاورده اند که به عمق آن نیز توحه کنند. من آینده خوبی برای 
فارسی می‌بینم. هم اکنون نسل جدیدی از فارسی شناسان جوان و مشتاق از 
ONG O‏ 
آنها علاقه شان را به ادبیات فارسی گسترش دهیم .ما سعی می کنیم انها را تشو 
کنیم تا فعالیت خود راعمیق و گسترده تر کنند. 

یاحقی در مورد این که ایا این مجمع برای کمک و حمایت مادی از ناشران و 
وان ری ار ری کور خود مر ھی کد . فکری کرده است» 
گفت: البته ما معتقدیم وظیفه دولت ایران حمایت از این حرکت های فرهنگی 
است. مجمع نیز این پیشنهاد را دارد و سعی خود را نیز در کمک به این دوستان 
خواهد کرد.ما در صورت فراهم شدن امکانات» قصد داریم دو کار انجام دهیم اول» 
کمک در جاپ اثار این دوستان؛ دوم ارسال اثار ادبی زبان و ادییات lT‏ 
خر ای ترادو کرد به دال رن رل ات یی دو تام تاو 
اگر قرار باشد تمام هزینه توسط دولت ایران پرداخته شود مطمئناً سخت است. 
کشورهایی که از توانایی مالی بهتری برخوردارند باید سعی کنند خودشان این کار 
را اجام دهد اما کے ها که کے تارف باک دول ما آلا را مایت کہ 

این استاد دانشگاه و محقق ادییات در مورد برداشته شدن مرزهای جغرافیایی 
سه کشور ایران افغانستان و تاجیکستان برای گسترش زبان فارسی» اظهار داشت: 
البته مرزهای کشور را برداشتن یک حرف سیاسی است و ما قصد انجام کار سیاسی 
ا 

گشودن مرزهای فرهنگی کار خوبی است بنده هم موافقم که برای گسترش 
روابط فرهنگی «روادید» بین سه کشور ایران» افغانستان و تاحیکستان را یردارند تا 
به راحتی رفت و آمد شود. اگر بخواهیم» این کار امکان پذیر است و چندان مشکل 
نیست. در ضمن فراموش نشود که فرهنگ بدون مرز است. 

وی در مورد روزانه شدن روش تدریس زبان و ادبیات فارسی در ایران با اشاره 
به این که ما در دانشگاه‌های داخل کشور بي پیشتر ادییات تدریس می کنیم و در 
دانشگاه های خارج از ایران» زبان فارسی» افزود : مساءله این است که ما در تدریس 
ادبیات فارسی در داخل ايران مشکل داریم که بايد رفع شود امیدواريم این تحول 
در برنامه ریزیهای رشته زبان و ادبیات فارسی و آموزش زبان صورت بگیرد. تا 
کسانی که تربیت می شوند» آمادگی لازم را برای ایجاد تحول در قلمروهای زبان 
1 .یاحقی در مورد آموزش زبان 
در ادبیات کلاسیک به استادان و دانشجویان خارجی وعدم e‏ 
با مردم به دلیل این نوع آموزش با تا و و از 
ایران اینگونه نیست تصریح کرد: کشورهای اروپایی بے 1 
میخوانده عیآنا که خودشان اقدام به موزش زبان و یات فارسی می ند 

بیشتر ادبیات معاصر را می خوانند» اما در کشورهایی که ما به انها درس می‌دهیم 
و زیر نفوذ ما هستند بیشتر ادبیات کلاسیک تدریس می شود که در این زمینه باید 
گفت سلیقه ماست که به آنها تحمیل شده است. روش درست درکشورهای پیشرفته 
ارا ہے فود کے اعا ادات بای قاری اند ایا ها انا اد و 
سخنرانی‌های خود گفته ایم و برتدریس ادبیات معاصر در دانشگاهها تاکید کرده ایم. 
ادییات معاصر. دریچه ورود به ادبیات کلاسیک است. 


[ یا سا 
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ھ شماء میداندار شعر (موج) ناب 
هستید؛ این «موج »۰ جه ویژگی‌هایی 
دارد ؟ 

# من میداندار شعر ناب نبودم؛ شعر 
ناب هم خلاف سایر جریان ها «موج)» نبود. 
هم چنان که (موج) شامل (شعر نو) 
احمدرضا احمدی هم نمی شود. این دو را 
می توان به تعبیری» جریان ها يا شاخه هایی 
از شعر مدرن ایران نامید ؛ که می توانستند - 
و می‌توانند .شمولی عام تر داشته باشند. شعر 
«ناب»» اصطلاحی من دراوردی نیست. من؛ 
این عنوان را نخستین بار در ایران» پس از 
دریافت شعرهای درخشان برخی از شاعران 
جوان» که شعرهایی متفاوت از صورت های 
متداول شعری عرضه می کردند, باب کردم. 
شعر ناب از ابتدای پیدایش مدرنیسم؛ 
دلمشغولی شاعران جهان بوده و بارها 
مطرح, فراموش, و باز مورد بحث قرار گرفته؛ 

و طبعاً تعریف آن نیز دچار تحول و تطور 
شده است؛ فی المثل» در آغاز کار که من؛ 
شعرهای سیدعلی صالحی, اریا اریاپور. 
هرمز علی پور» سیروس رادمنش» فیروزه 
میزان» مهدی مصلحی و... و... را در مجله 
تماشا چاپ می کردم. همیشه با ستایش از 
خلوص شعرهاء شرطی را پیشانی نوشت 
شعرها می کردم؛ که غالبا چنین معنایی 
داشت: شعر ناب به صرف حذف همه 
صناعات شعر و استلزا م‌های بديعي نیست 
و به تعبیر دیگر» شعر 
ناب» شعری است که: 

۱ صناعات و صورت های معمول را 
هدف خود قرار نمی دهد. 

۲ در همان حال که مساله خاص 
اجتماعی (مثلا سیاست) را هدف قرار 
نمی دهد. معنایش این نیست که از تمامی 
تبعات اجتماعی خالی می ماند. به تعبیر 
نهایی» می توان گفت که در هدف‌یابی شعر 
ناب می توان «انسان» را به جای جامعه یا 
سیاست قرار داد. شعر ناب یک سره دغدغه 
ان انسانۍ است که يه زبانی درخوږ تدیل 
می شود؛ فی المثل» به دو هایکوی ژاپنی 
توجه کنید؛ که یکی صرفا ایماژ محض است: 

«شکوفه ای از شاخه فتاد 

دوباره برخاست و بر شاخه نشست 

اه» این یک پروانه بود !» 

می بینید که این شعر کوتاهء ظاهرا ناب 
ونی لقص باخشو وزائد ات :اما این یک 
شعر ناب نیست؛ چون فقط یک ایماژ محض 
متکی به طبیعت است. اماء هایکوی دومی: 

«ا» 

تا چه دوری رفته است 

ان صیاد چاک پروانه‌ها !» 

این یک شعر اب است» یک مرثیه 
است. مرثیه شاعر برای پسرک مرده اش امن 
خود نیز - اتفاقا - پس از مرگ پسر نوجوانم» 
ی‌اختیار چنین مرثیه ای را نوشتم: 

«وقتی قرار شد تو نباشی» 

در کوچه باد رادشنام دادم؛ 

در باد» بادبادک را !» 

اتفاقا «اسکار وایلد» نیز که در کنار 
نویسندگی, شاعر بزرگی بود» دو شعر ظاهرا 
نامتجانس دارد؛ که از دید من» هر دو «شعر 
تاب) به حساب می‌ایند. او برای خواهرک 
مرده اش (برای مزارش) شعری کوتاه دارد: 

(آه» 

آهسته گام بردارید؛ 

او در خواب ست واز صدای شکفتن 
گل‌هاهم 

ممکن است بیدار شود.» 

شعر دیگرش, که آن راهم من ترجمه 
کرده‌ام؛ ؛و ده سالی است که در انتظار چاپ 
است» «ترجیع بند زندان ردینگ» نام دارد؛ و 
شعری است با بیش از یکصد چهار پاره که 
ان را در زمانی که خود در ان زندان به سر 
می برده -یا بعد از ازادی -سروده است. با 
آن که شعر در قالب نیمه کلاسیک انگلیسی 
سروده شده به علت ساخت یکدست ودر 
عین حال موزیکالش» و به علت این که تم 
دردناک شعر با زبانی مناسب یگانه شده 
است» شعری است «ناب». شعر» سراسر 
نگاهی است به یک زندانی که خلاف 
دیگران» در لحظه های «هواحوری» شاد و 
شنگول است و با اشتیاق به «تکه شيشه 
کوچک دوردستی که زندانیان» آسمانش 
می خوانند و ابر سفید نازکی مثل ریش نازکی 
درآن با باد می رود» می نگرد؛ و هوای خفه 
میان دیوارهای بلند را با حرص می بلعد. در 
یکی از این هواخوری‌ها و شور و شوق آن 
زندانی است که زندانی دیگری در بیخ 


گوش شاعر می گوید: «اون بیچاره اعدامی 
است...). 

شعر با این ضربه شتاب می گیرد؛ و 
شاهکاری آفریده می شود: غمنامه‌ای در حق 
زندانیان» زندان‌ بانان»... و زندان سازان. 

شعرهای بزرگ بسیاری رامی توان در 
ردیف شعر ناب به حساب آورد. به گمان 
من» شعر «سنگ آفتاب» اکتاویو پاز: شعر ناب 
است. با آن که در آن از تاریخ» سیاست؛ 
انقلاب» شکست» عشق و بسیاری چیزهای 
دیگر سخن می رود به دلیل بافت یگانه 
واژگان و حرکت سیال موسیقی وار سطرها 
و همچنین پایان‌بندی ظریفی که با « ۰ تمام 
می شود» یعنی شعرء هم چنان تا بی کرانه 
ادامه دارد؛ پا می تواند تازه آغاز شود. 

شعر «ناب» شعر مکتوب و شعر واژه 
است -واژه‌ای که جنس اش آلیاژی از کلمه 
و خون شاعر است -. شعر «گفتاری» 
نمی تواند شعر «ناب» باشد؛ چون به زیر و 
بم صدا و اجرای دکلماسیونی نبازمند است؛ 
و کارکرد واژه در آن از اثر می افتد. شعر» 
خلاف مدعاها (که خودم هم گاهی بدان 
دچار شده‌ام اجرای در زبان .یا اتفاق در 
زبان نیست؛ بلکه اتفاقی است که زبان 
می‌اندازدش! 
به زبان دیگر بگویم: شعرهای خوب 
معمولی «اشباع»اند؛ اماء اشباع از جه؟ از 
تصاویر اغلب زآئد؛ از احساسات اغلب زائد؛ 
و از مفاهیم بسیار متداول و نیز نحو و 
چگونگی قراردادی که شعر را در یک نظر 
کهنه می کند. شعر «ناب» اماء از خودش و 
شعریت خودش» اشباع است. 

دو سه نمونه از شعرهای «ناب» ایرانی 
رامی خوانیم: 


نمونه ن بخست: 


«در آتش ایستاده است 
گلی 

که به قرن‌ها 

یکی می شکوفد.» 

نمونه دوم: 

«تنها مار می داند؛ 

پوست که می‌اندازيم, 

از هميشه کهنه تریم. 

آری آریبور (0۳۶) 

بو وم 

«دیگر آیا خواهند شنفت 
صداهایی پاگرد را 

که دور نگشته‌اند از چرخش خویش ؟ 
براین کوه‌ها که می گردی 


از هیچ نژادی مپرس 
که پرسندگان 


تنهایان را تباه می کنند 


اکنون که بی حواس از شگفتی خویشم 

زنگ کدام شقیقه می کوبد ؟» 

سیروس رادمنش 

این دو شعر کوتاه راهم از «هرمز 
علی پور» بخوانیم: بی ان که عنوان «شعر 
جنگ» داشته باشد: 

«وادی ها» 

«که بی نصیب از بو 

گیسو بیارایند 

که مادران شب‌ها 

خواب بریده‌ای دارند 

که وقت گریه است اکنون 

وبااشارهای کوچک 

ماییم و خواب رود.» 

«تاب» 

«صدای خفته‌ی ماو 

بهار مرده آن‌جا بود 

باران به رنگ خود می زد 

ماه در میان باران بود 

و بر ستاره‌ای بایر 

هزار و یک نرگس 

به خویش پیچیدند.) 

۳ نوری علاء در کتاب «صور و 
اسباب شعر امروز» شعر شما راء با عنوان 


«تماشاگرایان» معرفی کرده است؛ 
ویژگی های اين نوع شعر جیست؟ 

8 آن تقیرآکای وی انوس نزط 
به سال‌های بسیار دور است. به گمان من» 
اصطلاح «تماشاگرایان» در مورد هر شعر 


= ۳ فر نک هخر 3 


روی دست او نگاه کرده باشم» به یاری 
عناصر مادی و معنوی زادبومم» شعر 
دیگران هم گفته‌اند. 


سه‌شنبه۶آبان ۱۳۸۲ شماره۲۲۹۰۶ ۳ 


که ماء امروز, سبک و سیاق می خوانیم. اول» 
شیوه و شگرد نگارش شعر و قصه است؛و 
اگر هم بکوشیم که حتما نامی بر شیوه‌ها 
بگذاریم» به ناگزیر» باید به اصطلاحات 
فرنگی متوسل شویم؛ مثلا بگوییم: «نیما» در 


در کشنکو بامنو 


منوچهر آتشی» از شاعران «حنوب» است؛ که به سال 


۰ در بوشهر به دنیا امد. 


تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش به پایان 
رسانید؛ و در وزارت آموزش و پرورش استخدام و آموزگار 
شد؛ و پس از چند سال تدریس. در سال ۱۳۳۹ به تهران 
رفت و در دانشسرای عالی این شهر به تحصیل پرداخت؛ و 
با دریافت دانشنامه لیسانس در رشته زبان و ادییات انگلیسی» 
کک را به عنوان دبیر - در دبیرستانهای تهران -آغاز کرد 
ی سال ۱۳۳۳ رسا جات تمرهاس رااغاز 

۱ توانست در شمار شاعران خوب 
معاصر در آید.نخستین مجموعه شعرش را با عنوان «آهنگ 


دیگر» در سال ۱۳۳۹ چاپ و منتشر کرد. 


سپس با چاپ مجموعه‌های «آواز خاک» (انتشارات 
نیل. تهران ۷و «دیدار در فلق » (انتشارات امیرکبیر» 
درا ۱۳۳ دوستداران عرش را غافلک کرد 
وی همچنین. داستان «فونتا مارا» اثر اینیااتسیوسیلونه 


اپروسه شعری, جز در پیوند با بدنه فرهنگی خودی و کشف این 
فرهنگ در عناصر دریافتی فرهنگ میهمان و باز کشف خود شاعر 
و شهروندی او در این تعامل گسترده. بوجود نمی اید 


جاافتاده ای نادرست و خالی از مصداق 
است؛ تا چه رسد به شعر من که در همان 
زمان, ناقدان دیگری خحصلت‌های دیگری 
راء به ان نسبت می دادند. مثلا شعر حماسی» 
نو ستالژی دوران گذشته. 
تصویرگرای اصالت بومی و غیره. درست 
است که در شعرهای من» طبیعت - هميشه 
- حضور داشته است؛ اماء تقریبا هیچ جاء این 
مر طبیعت نه حاصل دیدار و تماشای صرف 
بوده و نه به منظور نشان دادن تصاویری به 
دیگران, به شعر وارد شده است. مثلا شعر 


اثار منتشر شده: 


حیبی ۱۳۵۰ 


8ا جرا «زبان» شما - همواره - در حال 
تغییر و دگرگونی است؛ ایا در پی (دست 
یافتن ) زبان ویژه ای هستید ؟ 

الا «همواره» چنین نیست. شعر 
معاصر ماء عمر کوتاهی دارد؛ و این عمر را 
بیشتر در بحران های اجتماعی و 
دیگرگونی های سریع ساختاری گذرانده 
است. در گذشته یا آن حکومت ها عوض 
می شدند؛ و سریع هم عوض می شدند (مثل 
دوران هجوم مغول و تیمور؛ چون عناصر 
فرهنگی و جانمایه‌های شعر و ادب پیوسته 


تا زبان فارسی به صورت گسترده در ردیف زبانهای زنده‌دنیا در نیاید. 
شعر ماء جز از راه دعوتهای کوتاه مدت و ترجمه‌های ناقص به دست 


جهان نخواهد رسید 


اقا ادنکه در چند کشور,. چند ده نفر با شعر. آشنا شوند (فقط آشتا) 


معنای مخاطب پیددا کردن نمی دهد 


«خنجرهاء بوسه‌ها و پیمان ها» معروف به 
اسب سفید وحشی» پا شعر بلند «ظهور؛ 
معروف به «عبدوی جط» هر چند سرشار از 
تصویرهای بکر و ناگفته در گذشته اند 
کجایشان شعر تصویری مطلق اند ؟ 
اتصویر) به مفهوم «ایماژ» فرنگی» به 
قول «ازرا پاوند» اصل شعر است. یعنی از 
طریق ایماژ است که استعاره» مجاز» ایهام و 
غیره در شعر به وجود می‌اید. می‌دانید که 
«ازرا پاوند» - استاد الیوت و دیگر شاعران 
اوایل قرن بیستم - پیشوای گروهی از 
شاعران با عنوان ایماژیست‌هاء بود. به هر 
«تماشاگرایان» را به نادرست» به جای 
«ایماژیست» ها به کار برده است؛ که در مورد 
من نادرست است. اگر صرف به کارگیری 
ایماژ. «تماشاگران» باشد. پس انیما؛ و 
«اخوان» هم «تماشاگران» اند؛ چون 
شعرهایشان سرشار از تصویرهاست. در 
مورد شعر من -بویژه - گذشته‌های دورتر 
شاید اصطلاح «شعر روایی تصویرگرا» 
دربت وی ی 
و زمان حال ا احیای گذشته 
امروزی و زیبا می کند. ۱ 
همیشه - افتخار کرده‌ام که شاگرد خلف 
«نیما! هستم؛ و مثل اوء بی ان که -حتی - 


#8 شعر آزاد. شعری است که موسبقی و پوسته‌های اضافی را دور 
بریزد وخود به موسیقی کلمات تبدیل شود. من به تدریح و عاقلانه 


به این سمت حرکت می‌کنم 


ثابت بود زبان» سبک و سیاق شعر» خیلی 
دیر بطئی و نامحسوس تغییر می کرد. مثلا 
می بینیم که چهار سبک عمده‌ی ادبیات - 
خصوصا - شعر فارسی, یعنی «خراسانی». 
(عراقی». «هندی» و «بازگشت» در فاصله 
حدود هزار سال به وجود امدند؛ و تبعیت 
روزمره از حوادث تاریخی نداشتند. یک 
علت عمقی و واقعی اش آن بود که ازسویی» 
مهاجمان, »غیر از زورء سلاح و فشار» ارمغان 
فرهنگی ویژه‌ای با خود ذ نمی آوردند (غیر از 
عرب‌های مسلمان که قرآن و اشکالی از شعر 

ابا خوددشتنداز دگرسوءبسترفرهنگی 
که از اختلاط فرهنگ ایرانی و اسلامی -به 
علاوه» ارمغان های یونانی که هم رکاب 
فرهنگ اسلامی شده بود -درست شده بود» 
ثابت بود؛ و حوادث بر آن می گذشتند و 
به ندرت تغییری تعیین کننده ایجاد 
می کردند؛ اماء از مشروطه به این سوء هم 
نوع دیگرگونی های اجتماعی متفاوت بود. 
و شتاب بیشتری داشت؛ هم عناصر تازه 
فرهنگی به درون مرزهای ماسرازیر می شد؛ 
که بر همه چیز -حتی -رفتارهای شخصی 
ما نیز تاثیر می گذاشت. به تعبیری» می توان 
گفت دگرگونی شعرما -خصوصا - پس از 
وی و غافلگیر کننده بود. 
درواة قع» دیگر سخن ز سبک و سیاق به 
ی آن چه را هم 


(سازمان کتابهای حیبی. ۱۳۴۸)را به زبان فارسی ترحمه و 
E‏ تیا سر کرد 

تشی همچنین یکی از روزنامه نگاران معاصر است؛ 

وی راه» شاعران و نویسندگان بسیاری را به جامعه 
فرهنگی و ادبی کشور معرفی کرده است. 

«کارنامه» اخرین کار برجسته و موفق اوست. که هر 

ماه پا همکاری وی در بخش شعر. منتشر می شود. 


۱- آهنگ دیگر (رضا سید حسینی ۱۳۳۸) 
۲-آواز خاک (نیل ۱۳۴۶) 

۳- فونتا مارا (ترجمه‌ی رمان: کتابهای جیبی ۱۳۴۷) 
۴- دیدار در فلق (امیر کبیر ۱۳۳۸) 

۵- جزیره ی دلفین های ابی (ترجمه‌ی داستان: کتابهای 


۶-مهاحران (ترجمه‌ی داستان: کتابهای جیبی ۱۳۵۰ 
۷- بر انتهای اغاز (دنیا ۱۳۵۰) 


# آیا دوباره» به زبان «آواز خاک»» 
«آهنگ دیگر» و «دیدار در فلق» شعر 
خواهید گفت ؟ 

۳ نه» من دیگر «عبدوی جط» و 


همه چیزدرباره‌شعروشاعری 


اتننسی 


۸-سرگذشت کشور کوجک (داستان: کانون پرورش 
فکری کودکان و نوحوانان ۱۳۵۰) 
٩-دلاله‏ (دنیا ۱۳۵۲) 
۰- لنین «مایاکوفسکی» (ترجمه‌ی شعر: نوید ۱۳۵۷) 
۱- گزینه‌ ی اشعار (مروارید ۱۳۵۹) 
۲-وصف گل سوری (قطره ۱۳۷۰) 
۳ گندم و گیلاس (قطره ۱۳۷ 
۴ زیباتر از شکل قدیم جهان (نشانه ۱۳۷۶) 
۵- چه ت 
۶- حادثه در بامداد (نگاه ۱۳۸۰) 
۷- باران برگ ذوق (غزل: ةق 
۸/- 
۹-اتفاق آخر (نگاه ۱۳۸۲) 
خبرنگار بخش ادب خبرگزاری ایسناء در ادامه سلسله 
گفتگوها با شاعران معاصر این بار با منوچهر آتشی 
نشسته است که ره‌اورد ان را در پی می خوانید: 


یج و خزر (نگاه ۱۳۸۱) 


8 هنوز شعر ماء مخاطبی در جهان ندارد؛ 
انچه را هم که می‌شنوید, از سوی 


اوایلء رمانتیست بود و بعد رئالیست با 
سمبولیست شد؛ که این» از نظر من. 
نامگذاری عجولانه و حساب نشده‌ای 
است. این عنوان‌های فرنگی درواقع» در 
مورد مکتب ها صدق می کند؛ نه سبک ها و 
مکتب‌ها؛ که در فرنگ» به تبعیت از 
دگرگونی‌های عمیق و گسترده اجتماعی» 
سیاسیء فلسفی و علمی به وجود امدند؛ نه 
از سر تفنن. دگرگونی‌هایی که هر بخش آن» 
دهه هاء بلکه سده‌هاء بر بستر متناسب و 
شناخته ای طول کشید نام و عنوان گرفتند؛ 
درحالی که بعد از مشروطه هم 
دگرگونی‌های اجتماعی ماء به «دوران» تبدیل 
نشدند؛ تا مکتب ساز شوند. از این روء در 
مورد یک فرد شاعر. مثل من. که از 
روستایی گری تا شهری شدن (در حد 
بوشهری یا تهرانی شدن) پنجاه سال هم در 
وضعی ثابت به سر نبرده است» تا فلسفه و 
مکتبی در او نهادینه شود سخن گفتن از 
مکتب - حتی - سبک, کمی شوخی یا 
دست کم ناسنجیده است. 

- شاعران امروز - هفتاد 
ساله یا بیشت در طول پنجاه سال کار ادبی» 
مدام در معرض توفان مفاهیم تازه و ویرانگر 
غربی بوده‌ایم؛ بی ان که در سرزمین خود 
از حیثیت اجتماعی. سیاسی و فلسفی. 
تحولی عمقی پیدا کرده باشیم. دوران 1۳ 
هنوز دوران تعارض «سنت» و « مدرنیته) 
است. بنابراین» حرکت مستمر به جلو وروی 
اوردن به تجربه‌های تازه برای کشف سبک 
و سیاقی که هم با بستر اجتماعی ماء 
هم جنس باشد» هم با روحیه. رفتار و 
خواست روزمره و پیوسته در حال تحول ما 
و بیگانه با دیگرگونی‌های مستمر جهان هم 
نباشد» پیش از این ها کار» تجربه» مطالعه و 
به سر دویدن می خواهد. 

بله» من» »پیوسته در حال تجربه هستم؛ 
محتقا هم سم که هی کدام از شاعر ان 
بزرگ ماء که بر یک شیوه و شگرد ماندگار 
شده‌اند» فتحی بزرگ کرد باشند. فکر 
نمی کنم که هیچ کدام از ت شما -درواقع - 
منتقدان آگاه, پایان کار «اخوان» و حتی 
«شاملو» را سرشار از طراوت تجربه های 
اولشان بدانید. «نیما» و پیش از او (فروغ)» 
خوش عاقبت تر ین شاعران معاصر بودند؛ 
چون شعرهای آخرشان خیلی پرطراوت تر 
از شعرهای اولشان است؛ و کلی هم 
متفاوت. حتی «سپهری با وجود اوج د 
میانه کارش» سرانجام به تکرار خودش 
رسید. و من» نمی خواهم به تکرار خودم 
پرسم. 


خود ایرانیان تبلیغ می‌شود 


(اسب سفید وحشی) نخواهم نوشت. آنها 
نمونه‌های یک دوره گذشته از ذهنیت من 
هستند. من» امروز مثل دیروز فکر و حس 
نمی کنم. عرصه فرهنگی ماء بی ثبات است. 
یک سره تابع غرب هم نمی توان و تباید شد. 
پس باید کوشید؛ تا هم بستر فرهنگی سالم» 
ثابت و پویایی داشته باشیم؛ و هم به سبک 
و سیاق -مکتب‌های تازه تری برسیم. را 
سخت و طولانی است. 

8 آیا شعر» «مانیفست» می پذیرد؟ 

8 نه» مانیفست مال ایدئولوژی و 
حزب‌های بزرگ است؛ که می کوشند؛ مثلا 
اصول کلی برنامه های کار و رویکرد 
اینده‌شان را در ان مشخص کنند. به تعبیر 
ساده تر» «مرامنامه» است. ایا شعر می تواند 
«مرامنامه» داشته باشد؟ به تعبیر شاید منظور 
شماء «گزاره‌های تئوریکی» است؛ که این 
روزها متداول است؛ و کسانی که -قاعدتا - 
فقط باید متفکر و منتقد باشند؛ نه شاعره و 
اگر هم شاعر باشند» آن قدر در فن شعر 
پیچیده باشند؛ و مطالعات پیرامونی در 
موضوع شعر داشته باشند که بتوانند درباره 
شعرء گزاره نویسی کنند؛ پا به عبارت 
درست تر: شعر را «تلوریزه» کنند. مثل 
کارهایی که آقای «براهنی» و دیگران 
می کنند. خب» هر کس دلش خواست 
می و انش این کار ها اکآ ماود این سان 
یک نکته نباید فراموش شود: این «گزاره» 
است که از دل شعر برمی اید؛ یا می تواند 
براید؛ نه برعکس. یک منتقد خوب» می تواند 
شعر را «انالیز» کند؛ به نقد بکشد؛ و ساخت 
آن را باز کند؛ و عناصر گونه گون آن رانشان 
دهد؛ اماء نمی تواند براساس آنالیزی در غیبت 
شعر -هر شعری -فرمولی برای شعر عرضه 
کند. شعر را شاعر می‌نویسد؛ دیگران ان را 
می خوانند؛ و گاه نیز نقد و تئوریزه می کنند. 
این کار» نه تنها عیبی ندارد» بلکه می تواند 
بر معلومات خواننده و خود منتقد چیزهایی 
بیفزاید. 

8 آیا شماء با دهه دهه کردن و دوره 
دوره ساختن «شعر» مثلا دهه ۰۳۰ ۰۴۱.... 
۰و ۷۰ موافقید؛ یا سیر طبیعی شعر را در 
قالب «سده» و «قرن» ارزیابی‌می کنید؟ 

من قبلا هم در جاهای دیگر گفته 
و نوشته‌ام؛ که شعر را ب بر مبنای دهه‌ها 
نمی توان تبیین و صورت بندی کرد. در 
همین مصاحبه» اماء خیلی دقیق تر توضیح 
دادم؛ که در شعر کهن ماء پس از هزار سال. 
تازه می قران هار دورن ک راشای عراقیم 
هندی و بازگشت (پیش از نیما) را تفکیک 
کرد؛ و مورد بحث قرار داد. دوره‌هایی که 


آشنا ۱۳۸۰) 


به گفتگو 


ات 


0 


شرایط فرهنگی در آن‌هاء پس از تغییرات 
بطئی» می تواند خصوصیت سبکی و مکتبی 
به ان‌ ها ببخشد. اماء در دوره ماء چون 
دگرگونی ها با شتاب انجام می گیرند. 
شاعران هم با شتاب به پدیده‌های تازه و 


رویکردهای کاملا ناشناخته روی می اورند. 
مشکل این است که این دوستان, خصوصا 
کسانی که با گزاره تازه ترجمه مقالات کم 
و نارسای تازه, درباره مثلا نحله ی تفکر 
«پست مدرنیستی». پا نظریه پردازی های 
داخلی روبه‌رو می شوند, فوراً شیفته تازگی 
و غرابت این نظریه‌ها یا گزاره‌ها می شوند؛ 
و در یک پروسه خودشیفتگی, به نوشتن 
شعرهایی روی می اورند که از دید گاه 
خودشان و یارانشان -کاملا - تازه و متفاوت 
باشعر پیش از «خود» انهاست؛و فورا علمدار 
یک «نهضت» تازه می شوند. در حالی که 
نهضتی در ميان نیست. چون «پست 
مدرنیسم) در خود اروپا - هنوز - به یک 
مکتب» فلسفه, یا نحله فکری مشخص و 
مرزبندی شده نرسیده است؛ تا چه رسد در 
ایران؛ که ما -فقط -با «اخبار» آن سر و کار 
داریم. در هر حال» پروسه شعری» جز در 
پیوند با بدنه‌ی فرهنگی خودی و کشف این 
و رهگ موه 
بازکشف خود شاعر و شهروندی او در این 

تعامل گسترده» به وجود نمی آید. باز هم 
می گویم: شیوه‌هاء شگردها و تجربه های 
متفاوت رانباید با «سبک» و «مکتب» اشتباه 


منوچهر نیستانی و فریدون مشیری» راه نیما 
راء با احتیاط و با حفظ بعضی از موازین شعر 
کلاسیک «چهارپاره‌های پیوسته و مستزادها» 
ادامه دادند؛ هرچند که هیچکدامشان به اوج 
شعر نیمایی نرسیدند؛ ولی» بر شاعران جوان 


تاثیر بی تردیدی گذاشتند؛ و نقش پل رابط 
را بازی کردند. دراين فاصله خود نیما بود؛ 
که راهش را هوشمندانه ادامه داد؛ و فقط 
چند چهره‌ی متفاوت. مثل: منوچهر شیبانی. 
اسماعیل شاهرودی, هوشنگ ایرانی و احمد 
شاملو در جوار او درخشیدند. 
نیما از اوایل دهه‌ی ۲۰ تا اواخر دهه ۳۰ 
بهترین شعرهایش را نوشت؛ و شاگردانش 
هم بهترین سیاه مشق های شان را. 
ب -اواخر دهه‌ی ۲۰ تادهه ۳۰ و ۴۰؛ 
در این دوره» چهره‌های مشخص و برجسته 
شعر» یکی پس از دیگری ظهور کردند: 
اخوان ثالث (م. امید» احمد شاملو بامداد 
پیشرفته» بنده» فروغ فرخزاد. سهراب 
سپهری»... و یدالله رویایی. 
من » بیشتر حجم کارم را در این 
و گروه به وجود آوردم. 
8 آیا پس از انتشار آثاری مانند 
«حادثه در بامداد» و «اتفاق آخر» به زبان 


دیگری روی خواهید آورد؛ یا به تکمیل این 
زبان خواهید پرداخت؟ 


ن دوره 


لا در اواخر دهه‌ی ۴۰ و دهه ۵۰ که 
با فروکش کردن سلطه ذهنیت‌های سیاسی. 
(شعر)؛ به سمت هویت یابی های دیگر و 


فر هنکی هنر - 


شعرهای قبلی من نیست؛ مخصوصا با 
«وصف گل سوری» و «گندم و گیلاس» و 
«زیباتر از شکل قدیم جهان» که ته‌رنگ این 
زبان در «دیدار در فلق» و «آواز خاک» هم 
هست. ثانیاً این زبان که با عناصر جدیدتری 
اميخته شده است. در کتاب اخری» یعنی 
«اتفاق اخر» که باید با چهار کتاب اخیر 
درمی امد تا حدودی به شکل پخته ترش 
رسیده است؛ و اماء این زبان بی تردید 
پرورده تر خواهد شد. چون من» هرچه پیش 
می روم؛ نیاز به به 2 زبان جامع تر و 
شاخص تر را بیشتر احساس می کنم؛ که 
نتایج آن, نما ا خواهد شد. 

# آیا شعر امروز ماء مخاطبانش را در 
حهان پیدا کرده است؟ 

mn‏ هنوز شعر ماء مخاطبی در جهان 
ندارد؛ ان چه راهم که می شنوید, ازسوی 
خود ایرانیان تبلیغ می شود. تا زبان فارسی» 
به صورت گسترده» در ردیف زبان‌های زنده 
دنیا در نیاید. شعر ماء جز از راه همین 
دعوت های کوتاه‌مدت و ترجمه‌های ناقص 
به دست جهان نخواهد رسید. این که در 
چند کشور» چندده نفر با شعرء آشنا شوند 
(فقط اشنا)» معنای مخاطب پیدا کردن 
نمی دهد. یک راه گسترش زبان ماء در 
خارج. این است که موّسسات ترجمه «شعر 
و قصه» ماء به زبانهای مهم و زنده دنیا در 
همین جا تشکیل شود؛ و کتاب به خارج 
فرستاده شود. این کار» حتی در کره جنوبی 
انجام می گیرد. چندبار در مصاحبه ها و 

شته‌هایم گفته ام: این بو ا ا 
خصوصی هم باشند -می توانند نمایندگانی 
هم در خارج داشته باشند. 

# آقای آتشی رویکردتان را په 
سپیدگویی (شعر سپید)» چگونه ارزیابی 
می کنید ؟ 

ال رویکرد به شعر «ازاد» (من» به 
جای «سپید» به کارش می برم)یک ناگزیری 
است؛ که ريشه در گذشته‌ی خود, هم دارد 
(ریگ وداء اوستاء حسروانی هاء فهلویات» و 
eT‏ »مثل کارهای بایزید. 
مقالات ...و تمهیدات عين القضات) 
: شعر «سپید) را هم د در حبطه 
خود دارد» ماحصل آزادی زبان از قید و 
بندهای اضافی است. به تعبیری» شعر «ازاد» 
شعری است که موسیقی و پوسته های 
اضافی را دور بریزد؛ و خود. به موسیقی 
کلمات تبدیل شود. من, به تدریج و عاقلانه 
به این سمت حرکت می کنم. 

8 «شعر سپید »۰ چه ویژگی‌هایی 
دارد ؟ 

هھ بحث جداگانه‌ای را می طلبد؛ که 
حتماً بعداً به آن خواهیم پرداخت. 

ھ آیا امروز» توامان به عناصر خام 
بیرونی» درونی و زیبایی شناختی انسان» 
در شعر» پرداخته می شود ؟ 

8 متاسفانهء خیر. . شاعران معاصر؛ 
خحصوصا جوان‌ هاء آن قدر به تکنیک (آن‌هم 
ناپخته) و تجربه گرایی مستمر و مفرط و 
نحوشکنی های غیرضروری روی اورده‌اند. 
که فراموش کرده‌اند که شعر اگر خالی از 


#اشعر اگر خالی از انسان باشد. 


یو و ۰ 


نعییی 


هرکز به عنوان شعر ماندگار نخواهد رسید 


مطمئن باشید که شعر بدون انسان و طبیعت. هرگز وجود نخواهد 
داشت. و این دوء شامل همه موادی که شعر را می‌سازند, می شود. 
هیچ زبان خاصی وجود ندارد که بتواند در شعر عمومیت پیدا کند. 
ست و وامی‌رود. هرچند که دوباره برگردد؛ اصل دریاست) 
#به تعداد هر شاعر, می توانیم زبان شعری داشته باشیم. اماء آن زبانی 
برجسته می شود که از روحی غنی و بلند و درونی سرشار و مجرب 


(موج که موج | 


هرچند زیبا و زودگذر است؛ که 


گرفت؛ جرا که پروسه تولید شعر دامنه دارتر 

#8 شماء شعر نیمایی (نو) را به جند 
دوره تقسیم می کنید؛ و خود رااز ان کدامین 
دوره می دانید ؟ 

5 شعر نو (نیمایی) در نخستین تکام 
سه دوره را گذرانده است: 

الف - ظهور «نیما» و شعر «افسانه»؛ به 
عنوان پیش درآمد ارمانتیسم) -یا (مدرنیسم) 
- در شعر ایران؛ این دوره» بدون در نظر 
گرفتن خود نیماء از سال ۱۳۰۱ تا اواخر دهه 
۰ ادامه دارد. در این فاصله, شاعرانی چون 
میرزاده عشقی» شهریار» دکتر محمدحسین 
هشترودی, فریدون توللی» نادر نادرپور» 


کشف افاق تازه تری روی اورد» و پس از 
آموزه‌های شاملوء فروغ و رویایی و یکی دو 

تن دیگر »نسل هایی از شعر به و جود آمد؛ که 
شاخص شان, احمدرضا احمدی, هوشنگ 
بادیه نشین, هوشنگ چالنگی و سپس بیژن 
الهی» بهرام اردبیلی» پرویز سلطان پور, 
شجاعی, فیروز ناجی و دیگران بودند؛ که 
زمینه ساز نسل بارورتر بعدی» یعنی جریان 
شعر «ناب» شدند؛ که قبلا درباره‌اش بحث 
کردیم؛ و حالا اضافه کنم که منء خود را 
متعلق به همه ی این دوره‌ها می دانم؛ چون 
در بطن همه این جریان‌ها استمرار داشته ام؛ 
شعر نوشته‌ام و کتاب چاپ کرده‌ام .این 
زبان» اولا - از درون ناپیوسته با زبان 


است؛ که هرگز به عنوان «شعر ماندگار» 
جان و روان بشری است؛ در هر زبان و با 
مقتضای فرهنگی‌هر زمان؛ بقیهاش سر گرمی 
است. «ازرا پاوند»» در جایی می گوید: «تا 
انرژی عاطفی نباشد» تصویر - تصوير شعری 
که خود. کلیت شعر است -به‌ و جود نمی‌اید. 
این انرژی ممکن است در شاعران ناتوان 
به احساساتی شدن تبدیل شود؛ اماء در 
شاعران قوی» برعکس, زبان را به هیاتی 
دشوار و در عین حال, ساده و به دور از 
احساسات معمولی تبدیل می کند. مطمئن 
باشید که شعر بدون انسان و طبیعت» هرگز 


وجود نخواهد داشت. و این دو شامل همه 
موادی که شعر را می سازند» می شود. 

# کدام زبان (موج)» نهایت شعر 
فارسی است ؟ 

۳ا هیچ زبان خاصی وجود ندارد؛ که 
بتواند در شعر عمومیت پیدا کند (موج که 
موج است؛ و وا می رود؛ هرچند که دوباره 
برگردد؛ اصل. دریاست) زبانی به صورت 
تمهیدات مکانیکی, بلکه به صورت کنش 
ی 
به‌وجود می آید. بنابراین می توانیم بگوییم: 
به تعداد هر شاعر» می توانیم زبان شعری 
داشته باشیم. اماء ان زبانی برجسته می شود. 
که از روحی غنی و بلند و درونی سرشار و 
مجرب برخاسته باشد. با توجه به معنای 
بیت «حافظ» بايد دید که شعر از چه دهانی 
برمی آیدء که نامکرر می شود. «صدای عشق» 
از دهان خواجو و کمال خجند برآمده؛ از 
دهان حافظ هم پرامده است. پس این دهان 
است که تکلیف زبان (عشق) را معلوم 
می دارد؛ تشابهات مفهومی و ضمنی. 
درحاشیه زبان اصلی قرار می گیرند. 

کمی هم درباره‌ی زبان شعر 
«رقص در سیرک واژه‌ها» که در کارنامه‌ی 
شماره ۱۶-۱۷ به جاپ رسانده‌اید» حرف 
بزنید؛ شما در این شعرء به اساطیری مثل 
«شغاد» و هم جنین پیامبرانی مثل 
«زردشت» و «یونس » نیز اشاره کرده‌اید؛ 
که ییاز زاو به جا در کار هم قرار 
گرفته اند؛ ایا مخاطبان شماء در این شعر» 
جهانیان‌اند ؟ 

LL‏ در مورد این شعر خاص» اگر 
بخواهم حرف بزنم» باید مفصل» و به قول 
معروف به «خوانش» و «تفسیر) ان بنشینیم؛ 
که وقتش را ندارم. اماء به گمانم» دو واژه 
کلیدی «رقص» و «سیر ک»» خود می توانند 
گویای همه چیز باشند: رقص - درواقع 2 
همان رفتار «بودا پنجه» ی جان ماست. شما 
حتماً به تصاویر رقص‌های معابد بودایی نگاه 
کرده‌اید؛ و دیده‌اید که گا رقاصی با 1۰ 
دست (در دو طرف)ترسیم شده است. گویی 
مجسمه ساز می دانسته است که روزی سینما 
به وجود می آید؛ و می توان در هر ثانیه از یک 
شود. دست‌های مکرر رقاصان» جیزی جز 
همین تصور زیبا نیست؛ که جای هر دست 
را در هر لحظه در پهلوهای رقاص تجسم 
بخشبده است. رقص (در مورد واژه) همان 
مفهوم امکان جابه جایی است. سیرک هم 
همان عرصه ی شعر است؛ که در ان» واژه‌ها 
0 بازی می کنند؛ ِ زیر 
ذهن شاعر این که بان ریخ سار 
وهر چیز دیگری در این جا حضور می یابند 
و محو می شوند» نتیجه ی همان زنده بودن 
سیرک است؛ که اصلش در ذهن شاعر 
(سیرکباز) و نمایش روی کاغذ و به پاری 
واژه هاست... 

# عنصر اصلی و نطفه حیاتی شعر 
شماء طبیعت است؛ تفکر و احساس شماء 
بر گرد «عشق» می جرخد؛ و زبان شماء 
«ناب» است ؛ کمی هم از ویژگی های شعر د 
(منوچهر آتشی» در آستانه دهه "۸بگویید: 
و یکی از آخرین کارهای خود راء به 
شاعران حوان هدیه کنید. 

8 اجازه بدهید؛ تا نقادان و 
شعرشناسان به این مهم بپردازند. 

این شعر راء به همه‌ی کسانی که به 
شعر این مرز و بوم عشق می ورزند» تقدیم 


می کنم: 
باغ مشروط از حادثه در بامداد) 
ار تو پرنده نباشی 
این باغ سایه های کریهی است 
سیل 


به رنگ لباس گروه جراحان 
شده در آمد. شدی 


مطمئن و بی عاطفه 


اگر تو پرنده نباشی 

این باغ معبدی است 

و سروها و سپیدارها نمازگزارانی 
طلسم شده در ابدیتی‌بی ایمان 


جهان سنگ می شود 
وقتی تو پرنده نباشی 

تو پرنده نیستی و همین دم 
جهان سنگ شده است 
(تابستان ۸۷۱ بوشهر -جم) 


سه‌شنبه۶آبان ۱۳۸۲ شماره۲۲۹۰۶ ۸ 


دکتر شعیری در جلسه سخترانی «میانی نشانه شناسی مکتب پاریس»: 
موجود دنیایی» 
هرکجا که باشد درگیر نشانه است 

«ما قبل از این که محکوم به معنا باشیم» محکوم به نشانه هستیم» چون نشانه ها ما 
را احاطه کرده اند 4 

به گزارش روابط عمومی فرهنگستان هنن دکتر حمیدرضا شعیری .عضو گروه 
زبان هنری فرهنگستان هنر با بیان این مطلب» گفت: «من برخلاف نظر «هرلوپنتی» 
که می گوید ما محکو م به معنا هستیم معتقدم سح تا یو 

TT 
افزود «ما نمی توانیم درجایی باشیم که نشانه نباشد» چرا که ما روی زمین زندگی‎ 
میکنیم» موجود دنیایی هرکجا که باشد درگیر نشانه است» حضور نشانه به حضور‎ 
ما و حضور ما به حضور نشانه گره خورده است.‎ 

از طرفی ما برای هرچیزی که لمس می کنیم و می بینیم اسمی انتخاب می کنیم 
که این اسامی و عناوین در تاریخ ثبت می شوند. 

دکتر حمیدرضا شعیری با اشاره به سخنان «سوسور» زبان شناس سویسی» 
در خصوص نشانه افزود: «به گفته سوسور مادر دنیایی زندگی می‌کنیم که دنیای 
زبان و نشانه است. یعنی زبان از نشانه درست شده است؛ از طرفی هر نشانه یی هم 
خود نشانه است و ما همواره از نشانه» نشانه های مب کی ار 

وی با اشاره به عوامل به وجود آمدن نشانه شناسی مکتب پاریس. گفت: «برای 
ی 

این عضو گروه زین هنری فرهنگستان هت با آشار بهتحقیقات «سوسور و 
تاثیر آن در نشانه شناسی مکتب پاریس. گفت: «سوسور دو بحث را عنوان می کند؛ 
یکی دال و مدلول و دیگری تفاوت زبان و سخن او معتقد است این دوء عواملی 
هستند که نشانه را به وجود می اورند.» 

وی افزود: «سوسور در تحقیقات خود می گوید. هر واژه ای در زبان بار مدلول 
را به دوش می کشد: و از طرفی سوسور با تفاوت قایل شدن میان زبان و سخن. 
زبان را یک توانش می داند که از واژگان کلمات و قوانین دستوری تشکیل شده 
و زمانی که فرد از این توانش استفاده می کند از دنیای زبان خارج و به دنیای سخن 
وارد می شود.» 

دکتر حمیدرضا شعیری. با اشاره به این که مکتب پاریس به تولیدات زبانی 
(سخن ) توجه دارد به بررسی دلایل اهمیت تفاوت زبان و سخن پرداخت. 

وی در پایان با جمع بندی جلسه سخنرانی افزود: «بسیاری از زبان شناسان 
بعد از سوسور از تحقیقات اولیه او استفاده کرده و با حذف و اضافه کردن بعضی 
از موارد به نشانه شناسی مکتب پاریس پرداخته اند.» 

5 
کر رت رد 
E UES‏ ۰ 

0 دکتر «محمدحعفر یاحقی» استاد دانشگاه و محقق ادبیات از چهره های 
شناخته شده در عرصه زبان و ادبیات فارسی است که به عنوان یکی از داوران 
گزینش مقالات چهارمین مجمع بین المللی» در نشست های این مجمع حضور 
داشت 

وی در گفتگویی با خبرنگار «مهر» نظر خود را درمورد مقالات ارائه شده و 
وضعیت زبان و ادبیات فارسی در کشورهای دیگر ین بیان کرد. 

باید بگویم اگر چه ادبیات فارسی در سرزمین های دیگر گسترده است. اما 
هنوز از عمق چندانی برخوردار نیست یکی از دلایل ان به خاطر اشتیاق وولع 
یادگیری این زبان در کشورهای یاد شده است که به خاطر گسترده شدن آن هنوز 
فرصت به دست نیاورده اند که به عمق آن نیز توحه کنند. من آینده خوبی برای 
فارسی می‌بینم. هم اکنون نسل جدیدی از فارسی شناسان جوان و مشتاق از 
ONG O‏ 
آنها علاقه شان را به ادبیات فارسی گسترش دهیم .ما سعی می کنیم انها را تشو 
کنیم تا فعالیت خود راعمیق و گسترده تر کنند. 

یاحقی در مورد این که ایا این مجمع برای کمک و حمایت مادی از ناشران و 
وان ری ار ری کور خود مر ھی کد . فکری کرده است» 
گفت: البته ما معتقدیم وظیفه دولت ایران حمایت از این حرکت های فرهنگی 
است. مجمع نیز این پیشنهاد را دارد و سعی خود را نیز در کمک به این دوستان 
خواهد کرد.ما در صورت فراهم شدن امکانات» قصد داریم دو کار انجام دهیم اول» 
کمک در جاپ اثار این دوستان؛ دوم ارسال اثار ادبی زبان و ادییات lT‏ 
خر ای ترادو کرد به دال رن رل ات یی دو تام تاو 
اگر قرار باشد تمام هزینه توسط دولت ایران پرداخته شود مطمئناً سخت است. 
کشورهایی که از توانایی مالی بهتری برخوردارند باید سعی کنند خودشان این کار 
را اجام دهد اما کے ها که کے تارف باک دول ما آلا را مایت کہ 

این استاد دانشگاه و محقق ادییات در مورد برداشته شدن مرزهای جغرافیایی 
سه کشور ایران افغانستان و تاجیکستان برای گسترش زبان فارسی» اظهار داشت: 
البته مرزهای کشور را برداشتن یک حرف سیاسی است و ما قصد انجام کار سیاسی 
ا 

گشودن مرزهای فرهنگی کار خوبی است بنده هم موافقم که برای گسترش 
روابط فرهنگی «روادید» بین سه کشور ایران» افغانستان و تاحیکستان را یردارند تا 
به راحتی رفت و آمد شود. اگر بخواهیم» این کار امکان پذیر است و چندان مشکل 
نیست. در ضمن فراموش نشود که فرهنگ بدون مرز است. 

وی در مورد روزانه شدن روش تدریس زبان و ادبیات فارسی در ایران با اشاره 
به این که ما در دانشگاه‌های داخل کشور بي پیشتر ادییات تدریس می کنیم و در 
دانشگاه های خارج از ایران» زبان فارسی» افزود : مساءله این است که ما در تدریس 
ادبیات فارسی در داخل ايران مشکل داریم که بايد رفع شود امیدواريم این تحول 
در برنامه ریزیهای رشته زبان و ادبیات فارسی و آموزش زبان صورت بگیرد. تا 
کسانی که تربیت می شوند» آمادگی لازم را برای ایجاد تحول در قلمروهای زبان 
1 .یاحقی در مورد آموزش زبان 
در ادبیات کلاسیک به استادان و دانشجویان خارجی وعدم e‏ 
با مردم به دلیل این نوع آموزش با تا و و از 
ایران اینگونه نیست تصریح کرد: کشورهای اروپایی بے 1 
میخوانده عیآنا که خودشان اقدام به موزش زبان و یات فارسی می ند 

بیشتر ادبیات معاصر را می خوانند» اما در کشورهایی که ما به انها درس می‌دهیم 
و زیر نفوذ ما هستند بیشتر ادبیات کلاسیک تدریس می شود که در این زمینه باید 
گفت سلیقه ماست که به آنها تحمیل شده است. روش درست درکشورهای پیشرفته 
ارا ہے فود کے اعا ادات بای قاری اند ایا ها انا اد و 
سخنرانی‌های خود گفته ایم و برتدریس ادبیات معاصر در دانشگاهها تاکید کرده ایم. 
ادییات معاصر. دریچه ورود به ادبیات کلاسیک است. 
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سازمان ملل . خبرگزاری 
جمهوری اسلامی:براساس 
نتیجه گیری از یک تحقیق نمونه‌ای 
صندوق حمایت از کودکان سازمان 
ملل (یونیسف) که بیش از یک 
میلیون کودک رادر ۲۶ کشور جهان 
مورد مطالعه قرار داده است» بیش از 
یک میلیارد نفر از کودکان جهان از 
صدمات فقر شدید رنج می برند. 
این تحقیق نه تنها ميزان فقر 
کودکان از نظر در امد» بلکه از نظر 
محرومیت از حقوق اساسی نظیر 
سرپناه. مواد غذایی. اب تصفیه 
خانه, بهداشت. آموزش و پرورش 
و اطلاع رسانی رامورد بررسی قرار 
داده است. 
پژوهشگران اطلاعات آماری 
۲ میلیون کودک از ۴۶ کشور جهان 
را که عمدتا در اواخر دهه ۱۹۹۰ 
جمع اوری شده بود در این تحقیق 
مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. 
این تحقیق که با عنوان «فقر 
کودکان در جهان توسعه یافته» 


به کیک اکن ات 


بنابه این گزارش 


فوت کرده‌اند که این رقم 


سلف 66 بیکاری و فقردر جبان عرب از نگاه صندوق بین المللی پول 


نژادی در سو نیس 

زنو . واحد مرکزی خبر: 

کمیسیون مبارزه با نژادپرستی 
هزاران نفر از خارجیان 
معي سوئیس مورد تبعیض قرار 
می گیرند. 

این کمیسیون دو پژوهش در 
این مورد صورت داده که نشان داده 
شده است: ۸۰ درصد از ۲۶ هزار 
خارجی که به صورت موقتی در 
سوئیس پذیرفته می شوند» به علت 
نوع اجازه اقامتی که به انها اعطاء 
با 
افراد مجبورند ۵تا eT‏ 
ی ی ی 
داده می شود که باید به کشورشان 
اکر ف یر وی چ عللی این 
کار میس نب سست. 

بر اساس این گزارشء بسیاری 
از پناهندگان در سوئیس این نوع 
اقامت را دریافت می کنند. 

ی بیشتر افرادی که این نوع اقامت 
رادریافت می کننداتباع کشورهای 
صربستان» مونته نگرو» سریلانکاء 
سومالی و بوسنی و هرزگوین 

ل 

کور نارو ارا یک 
افراد شده است. 


دارد نشان می دهد که یک کودک از 
هر سه کودک جهان در اتاقهایی 
زندگی می کنند که در آن بیش از ۵ 
نفر زندگی می کنند و یا کف آن گلی 
است.تقریباً ۲۰ درصد از کودکان 
جهان دسترسی به آب آشامیدنی 
ندارند و یا برای رسیدن به آب 
می‌بایستی ب 
نند ۷ ین تحقیق, بیش از 
۵درصد از کودکان زیر پنج سال در 
کشورهای درحال توسعه از 
سوءتغذیه حاد رنج می برند و تنها 
در آفریقای جنوبی بیش از 0٩میلیون‏ 
کودک در هر روز گرسنه می مانند. 

همچنین ۱۳۴میلیون کودک بین 
۷ تا سال هر گز به مدرسه نرفته‌اند. 
احتمال اینکه دختران به مدرسه 
نروند بیشتر از پسرها می باشد و 
بویژه در خاورمیانه و شمال آفریقاء 
احتمال اینکه دختران هرگز به 
مدرسه نروند سه برابر بیشتر از 
پسرها می باشد.یونیسف می گوید: 
نقایص فقر از نظر جسمی» احساسی 


بیش از ۱۵ دقیقه قدم 


مسکو خر کزاری جمهوری ی روسبه در ۸ ماهه 
اول سال جاری میلادی به تعداد ۵۵۵ هزار و۸۰۰ نفر کاهش یافت. 
رد کر 
حمعیت روسیه در اول ماه گذشته میلادی را ۱۴۴ میلیون و ۴۰۰ نفر ذکر 


کمیته دولتی امار روسیه در گزارش خود افزود: جمعیت کشور در 
۸ماهه اول سالجاری بر اساس دلایل طبیعی کاهش یافته است. 
کاهش مهاجرت به روسیه در ماههای اخیر باعث 
کاهش جمعیت آن به میزان ۵ در صد شده است. 

در ۸ماهه اول سالجاری ۹۹۷ هزار و 
شده است که این رقم در ۸ماهه سال ۲ بالغ بر ٩۳۳‏ هزار و ۸۰۰ نفر 
بوده است.در این مدت یک میلیون و ۵۷۹هزار و ۰فراز مردم روسیه 
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نفرمتوفی ۸ماهه اول سال ۲۰۰۲ افزايش يافته است.بر اساس این گزارش» 
ميزان زاد و ولد و مرگ و مير در روسیه در ۸ماهه اول امسال به ترت 
۸ ۷/۸ درصد افزایش داشته است 


۰ کودک در روسیه متولد 


سازمان ملل - خبرگزاری 
جمهوری اسلامی: 
بر اساس یک تحقیق صندوق 
سازمان ملل» با وجود آنکه 
کشورهای عربی از نظر ذخایر 
هیدروکربن در جهان ثروتمندترین 
مناطق جهان هستند اما از نظر منابع 
آبی و کشاوزی فقیرترین منطقه 
جهان به شمار می روند. 
براساس این تحقیق این منطقه 
با ۲۹۵ مپلیون نفر جمعیت, دارای 
درآمد سرانه‌ای معادل دوهزارو ۴۴۵ 
منطقه را ازنظر 
میزان درآمد در ردیف کشورهای 
طبقه متوسط جهان قرار داده است. 
آساسی ات سوه ار مال 
۰ تا ۱۹۸۵ میلادی» عملکرد 
توسعه ای منطقه عربي از تمام 
کشورهای ی 
رشد درامدی افزایش يافته و این 
درحالی است که در زمینه توزیع 
درآمد به دلیل درآمدهای بادآورده 


دلار انشا که این 


از نفت کاهش داشته است. 

طی ۱۵ سال گذشته. 
سرمایه گذاری و میزان بازده تولید 
این کشورها تنزل یافته است. 

رشد اقتصادی این کشورهابه 
سختی با افزايش جمعیت همگام 
بوده و يکي از علتهای این کاهش؛ 
کاهش درامدهای حاصل از نفت 
بوده سىث 


درآمد سرانه کشورهای عربی 


ی 


و ذهنی که بر روی کودکان وارد 
می کند می تواند به معنای رنجی 
برای تمام دوران زندگی باشد و 
میراث فقر برای نسل بعدی باشد و 
این دور تمامی توسعه اقتصادی و 
اجتماعی یک ملت را محدود 
می کند.«کارول بلامی» مدیر اجرایی 
یونیسف در این تحقیق تاکید کرده 
است «امحاء وخیم ترین تجلی فقر 
نه تنها یک الزام اخلاقی است بلکه 
یک امکان عملی و شدنی است» و 
با سرمایه گذاری در کودکان شروع 
می شود.وی افزود: هیچ تلاشی 
برای کاهش فقر جهانی نمی تواند 
بدون تاثیر خود بر روی کودکان 
موفقیتی داشته باشد. 

مدير اجرابی پوتیسف تضریج 
کرد که پاسخگویی به فقر به مفهوم 
آن است که کودکان به اب 
آشامیدنی سالم. تصفیه خانه مناسب 
و محیط زیستی مناسب که بهداشتی 
و عاری از بیماری باشد دسترسی 
داشته باشند. 


mm 1‏ ۰ 
راایفامی کند 
تازگی شلوارمتحصر به فردی 
اختراع کرده است که قابل تبدیل 

شدن به صندلی است. 

به گزارش شبکه تلویزیونی 
یورونیوز. این فرد با قرار دادن دو 
پایه نزدیک پاشنه کفشهاء میله ای 
انعطاف پذیر از درون شلوار عبور 
داده است که هنگامی که زانوها را 
جم می کند و بر پایه ها فشار 
می اورد می تواند روی هوا در 
حالت صندلی بنشیند. 

مخترع این شلوار می گوید که 
شلوارش راحت و نشستن بدون 
ی ی رت 
ستون فقرات و کمر نیز بسیار مفید 


تیاه 


ژاین. «سریال اوشین» را به عراق اهدا کرد 


توکیو.خبرگزاری جمهوری اسلامی: 

وزارت امور خارجه ژاپن با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تلویزیون 
سراسری این کشور (ان اچ کی) سریال (اوشین» را برای پخش در عراق بطور 
رایگان در اختیار تلویزیون این کشور قرار می دهد. 

پراساس این اطلاعیه» سریال اهدایی. اوضین به مر عراق از 
۶ بخش تشکیل می شود که بیشتر مربوط به دوران کودکی اوشین 


انیت : 


وزارت امور خارجه ژاپن ابراز امیدواری کرد که سریال اوشین بتواند 


از دید گاه روانی 


به مردم عراق کمک کند. 
این وزارتخانه امیدوار است که با پخش سریال او 


شین درک مردم عراق 


نسبت به فرهنگ ژاپن عمیق تر شده و بازندگی سخت یک دختر ژاپنی که 
از مشکلات زیادی عبور می کند آشنا شوند. 

وزارت امورخارجه ژاپن امیدوار است که تلاش های اوشین بتواند 
تشویقی برای مردم عراق در بازسازی کشورشان شود. 


سریال اوشین در داخل زاین 


ن از محبوبیت زیادی برخوردار بوده و تاکنون 
در ۵4 کشور جهان پخش شده است. 


این سریال که قسمت‌هایی از آنء چندسال پیش, از سیمای جمهوری 


اسلامی ایران نیز پخش شد 
ژاپن پخش می شود. 


حدود یک درصد در سال گذشته 
کاهش یافت و قیمت میالگین نشت 
خام از بشکه‌ای ۲۷ دلار در سال 
۵ به بشکه‌ای ۱۲ دلار در سال 
٩‏ رسید که این امر موجب 
کاهش قابل ملاحظه‌ای در درامدهاء 
سرمایه گذاری و اشتغال در 
کشورهای عربی شد. ِ 
صندوق بین المللی پول. یاداور 
شد: سقوط قیمت نفت عامل اصلی 
کاهش رشد اقتصادی این کشورها 
در طول سال های ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۲ به 
شمار می رود. 
به هرحال عملکرد برخی از 
کشورهای عرب غیر صادرکننده 
تا مت سیر او نی 
دیگر کشورهای درحال توسعه قابل 
مقایسه و در این دوره دلگرم کننده 
بوده امیت و امروزه ا آنان 
متنوع تر از کشورهای عمده 
صادر کننده نفت منطقه می باشد. 
فروپاشی نظام های اقتصادی 
متمرکز برنامه ریزی شده. عامل 
دیگر این وضعیت است. 
بسیاری از این کشورها به دلیل 
نداشتن دیدگاهی روشن و با در نظر 
درحال رشد با تقاضاهای اجتماعی 
زو اردیاد کوان را علق کر 
بود برای تصویب سیاست های 
اتی رای رگن اما ات 
بنیادین ناکام ماندند و راهبرد انها به 


هم‌اکنون از شبکه ماهواره‌ای تلویزیون سراسری 


انباشت سرمایه مادی متکی ماند و 
نیاز برای توسعه انسانی و بنيادین را 
نادیده گرفتند. 
سیاست های اقتصاد کلان 
نامناسب» عامل دیگر وضعیت 
نابسامان اقتصادی کشورهای عربی 
بو ده شتا 
نرخهای مبادله (ارز) انعطاف 
ناپذیر و بیش از ارزش واقعی. 
نرخهای بهره بالا» و اتکاء به 
مالیات های غير مستقیم به 
انحرافهایی جدی منجر شده است. 
این تحقیقء بی ثباتی و رشد نرخ 
مت ضعیف 


الا جمیعت و 
را برای جذب سرمایه خارجی» از 
دیگر مشکلات کشورهای عربی 
ذکر کرده و می افزاید: سهم 
سرمایه گذاری خارجی ۲۲ کشور 
عرب حتی با سنگاپور برابر نیست. 

سرمایه گذاری خارجی نه تنها 
سرمایه بلکه فن اوری» مهارت های 
مدیریتی و دسترسی به بازارهای 
بين المللی رامی اورد. 
۵ درصد رشد دارند که این رشد در 
نوسان است. 

این امر موجب متوقف شدن 
رشد و افزایش بیکاری و فقر درمیان 
کشورهای عربی از جمله کشورهای 
نفت خیز عرب نظیر کویت و 
عربستان سعودی شاه ااشتت اه 
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جامع ترین تحقیق «یونسف) از تأثیر فقر بر کودکان جهان شلواری که 


EE RET‏ ۲ طبقه متعلق 
به فلسطینیان رادر شهرک الزهرادر نوار غزه با خاک یکسان 


کردند. بدین ترتدب حدود ۲۰۰۰ فلسطینی بی خانمان شدند. 


دهها هزار آمریکایی در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات 
ضدجنگ برپا کردند. در تصویر تظاهرات شهر واشنکتن در 
مقابل کاخ سفید دیده می شود. 


در درگیری میان نیروهای دولتی و جدایی خواهان «فارک» در 
کلمبیاء ۳اتن کشته شدند. 


انجام تمرین عملیات ضد تروریستی درساختمان پارلمان اندونزی 
پلیس و نیروهای ویژه اندونزی شرکت داشتند. 


نوشته : ضیا),الدین‌سردار 
مریل وین‌دیویس 
ترجمه :عظیم فضلی‌پور 


«استو فولر» ۴۱60 516۷6) استاد آمریکایی که 


کرسی تدریس جامعه شناسی را در دانشگام 
«وارویک» ۷2۳۷00 برعهده دارد می گوید: «کاملا 
نادرست است اگر تصور کنیم که فرآیند 
جهانی سازی امریکایی شکلی از امپریالیسم 
فرهنگی است. ايده امپریالیسم فرهنگی معنایی 
تساه وشسیعتر ی کمک 763 تر از آن است که ما 
می پنداریم» در حقیقت درهم تنیدن فرهنگ ها و 
نزاع آنها با یکدیگر و آنچه که «جنگ عقیدتی» 
نامیده می شود. گویای این تعریف است که این 
امر بدین معناست که به مردم به روشنی» صراحت 
و به زور فهمانده می شود که اداب و سنن سنتی 
فرهنگی خودشان را کنار بگذارند و خود رابا اداب 
فرهنگ غربی تطبیق بدهند.» اما این شکل نیز به 
طور دقیق مدل آمریکایی نیست. 

فولر می افزاید: «به علاوه» علیرغم امپریالیسم 
فرهنگ اروپایی» دولت ایالات متحده به ندرت 
مستقیماً وارد این کارزار فرهنگی می شود و شیوه 
حهان راحمایت می کند.» مطلوب بودن کالاها 
و تولیدات فرهنگی آمریکا. که به عنوان برترین 
می شوند .بدین معناست که «قربانیان» این 
امپریالیسم فرهنگی» خود نقش مهمی در 
گسترش روح فرهنگ امریکایی در جامعه دارند. 
فولر پيشنهاد می دهد که برای فهم دقیق این 
فرآیند که آمریکا در قبال سایر کشورهای جهان 
جه الاي را انجام می دهد نیاز داریم که 
فرهنگ امریکایی را در معنای یور ریسم 
جستجو کنیم و از طریق ان به این فرایند شناخت 
دقیق تری پیدا کنیم. «بیوتروریسم» دقیقاً نقطة 
سقایل مدل ها ونگاه‌های کلاسیک و امیزیالیسم 
فرهنگی است. 

فولر در این زمنه می نویسد: «در ابتدای امر» 
در نظر ندارد. شخص نمی تواند در یک مسابقه 
بیوتروریسم پیروز شود. اما در عین حال شخص 
به راحتی ارزو می کند که روح یک میکروب یا 


e 


1 HH 
داستان ۳ مبارزهو پیروزی دا دی وی هر کەو دسم‎ 


مير باحسارت اظهار داشت که اتحاد جماهیر 
شوروی در «مرحله انتخابی» خود بود. استراتژی 
ربکان ار کار نود ران روت از خرن به کین 
از انچه دولت شوروی پیش بینی کرده بود تاکنون 
باشد» کمتر بود.» حمله موفق «گرانادا» یک «شکست 
تکان دهنده» برای دولت شوروی بود و استقرار 
موشک‌ها در اروپا درپی تغییر توازن قدرت در اروپا 

«اقتصاد شوروی به سوی فاجعه پیش می رود. 
چیزی کاملا شدید بايد ارائه شود. نسبتاً زود این 
مو ضوعی حساب ساده است.) 

کرملین دچار مخمصه شده بود. لازم بود آنها 
یا بودجه دفاعی را کم کنند یا اصلاحات اقتصادی 


از علم 


ویروس راکه به عنوان مزاحم اجتماع است راتا 
جایی که ممکن است پیدا کند.» فولر می افزاید: 
«دوم اينکه بیوتروریست ها حودشان شخصاً فقط 
سابقه را آغاز می کنند. بیشتر جنگ های فعال به 
وسیله قربانیان آن اجرامی‌شوند» که هر یک دیگری 
را در فعل و انفعالات و دربرخوردهای روزانه 
الوده به ویروس یا میکروب می کنند.» 

وی در ادامه می نویس «سوم اینگ. » همچنان 
فضا را حاکم 
می‌کننده و ویرومن هاو کر ها تیر اثرات متقابلی 
بریکدیگر برجا می گذارند لذا در این فرآیند چند 
جانبه» تقریباً محال است که بتو اند صر فیک مسئول 
يا مقصر را در این فرآیند مشخص کرد: در عین 
حال همه قربانیان هر یک به نحوی دستی بر اتش 
بن هسابقه اش یک هشند و در گسترش 
این ویروس ها سهم دارند.» 

فولر در ادامه این بحث می افزاید: «مک دونالد 
(00002۱0) این معنای تروریسم فرهنگی را به 
روشنی هرچه تمام تر بیان می کند. برروی 
هرتابلویی که برطاق این رستورانهای زنجیره‌ای 
نصب شده است» این جمله به چشم می خورد: 
م شعاو 
این گونه نوشته نشده است: : «میلیاردها ساندویچ 
مصرف شده است.» فولر می نویسد: «از نگاه 
غات تجارئ: این شعار شد 
است و مثل یک ضربه کاری عمل می کند. این 
شعار فقط برفزونی یافتن برگر تاکید می ورزد نه 
رک بیس از آ۵ و لر دز ین سای یج 
مرجعی اشاره نمی کند که این بر گنها برای چه 
مکانی سرو شده‌اند و لذا پاسخگوی هیچ کس 
نیست.) 

فولر در ادامه می افزاید: «اماء آن چنان که 
می دانیم برگر ذاتاً یک تاثیر مخرب بر سایر نقاط 
جهان دارد که به طور ذاتی این آثار مخرب را 
تحمیل می کند و دیگران را وادار به تبعیت از 
فرهنگ آمریکایی می کند و از این راه فرهنگ 
بومی و بافت سرزمینی انها را ویران می سازد.» 
فولر می نویسد: «در حقیقت» وقتی به صورت 
ذاتی افراد گرایش به غول‌های برگر پیدا می کنند 
و آن را برمی گزینند. درحقیقت خود را در 
معرض آثار سو و رفتارهای مخرب این فرآیند 
قرار می دهند (جاقی مفرط, بیماری های قلبی» 
بی خیالی و...)و خود این افراد اثار مخرب تری 
بیش از دخالت خود امریکایی ها از خود برجای 
می گذارند. 


دارند و در ای 


«میلباردها ساندویج سرو شده است». و این 


ادامه دارد 


فوق‌العادهای را تصویب نمایند. هر راه حل تسلط 
واشراف حزب کمونیست برقدرت رامورد تهدید 
قرار می داد. 

اما پیش از آنکه صدای مرگ و افول کمونیسم 
شنیده شود» مير نگران بود که احتمالا جار و 
جنجال هایی وجود داشته باشد. کرملین به سادگی 
می‌توانست سرنوشت مرگ قریب الوقوع خود را 
بپذیرد یا می توانست راه کار تسلیم ناپذیری را 
پیگیری کند و برای ندست: آوردن آن بکوشد. 
نخست حمله کند و به بردن در جنگ امیدوار باشد. 
این امکان واقعی می نمود و لازم بود ایالت متحده 
امریکا یک استراتژی راطرح» بیان و اجرا کند. این 
عمل به منزله اجتناب از جنگ اتحاد جماهیر 
شوروی صورت پذیرد. معنی اصلی این استراتژی» 
به سادگی مطرح شد. باید اقدام موّثرتری صورت 
پذیرد. 

چند عضو کابینه مدتی بحث کرده بودند که 
ریگان بايد سیاست خود رانسبت به مسکو ملایم تر 
کند. «جورح شولتز» وزير امور خارجه. معتقد بود 
کذ زمان مرل کردن رین در یک گفتگو و 
کنترل تسلیحاتی می‌باشد. شولتر ملاقات سران 
کشورها را قبلا در سال ۱۹۸۲ پيشنهاد کرده بوده اما 
ریگان از این ايده امتناع کرد. 


خاطره‌ایازویتنام واسناد محرمانه پنناگون 


وان گفت: «ما در تلاش هستیم تا در آنجا برای 
نیروهای چریک مردمی یک مرکز آموزشی تاسیس 
کنیم. ویت کنگ‌ها تاکنون پنج مرتبه این ساختمان 
ربا خاک یکسا کرده‌اند. آ خرن با اي 
پیش این ساختمان راهدف قرار دادند. آنها دیوارها 
و سقف راوپران و سیم خاردار راپاره کردند. فاصله 
این ساختمان با مرکز بازرسی دقیقاً ۱۱۷ قدم است 
با این وجود چریکهای مردمی در هنگام حمله 
ویت کنگ ها هیچ چیز نشنیده و ندیده بودند و هیچ 
کاری هم نکرده بودند» 

در اطراف ساختمان چند کارگر دیده می شدند 
که دراز کشیده بودند و داشتند چرت می زدند. 

وان گفت: «آنها کارگران ساختمانی هستند که 
احتمالا برخی از آنها در کار ویران کردن ساختمان 
به ویت کنگ‌ها کمک کرده‌اند.» 

با خود می اندیشیدم بعید به نظر می رسد که 
چریکهای مردمی گوش بزنگ نباشند و در حال 
خوات باشند. وان کل تصور نکن انا جهنمی 
برپا بوده است. مردم به ما گفتند چه حوادثی در 
این جارخ داده است. وقتیکه کارگران ویت کنگ 
در اینجا به ویران کردن ساختمان مشغول بودند 
در خطاب به افرادی که دراين مرکز بازرسی فعال 
هستند فریاد می زدند: 

ما برادران سیم هستیم. جرا تفا برای 
آمریکایی ها و خائنان سایگون کار می کنید؟» 

اکثر اوقات وقتی چنین کارهایی صورت 
می پذیرد رهبر چریکهای مردمی یا کدخدای ابادی 
به صورت مستقیم و رودررو با فرمانده 
ویت کنگ ها گفتگو می کنند. و روز بعد در هنگام 
بازگشت به سایگون از کنار این مرکز بازرسی 
عبور می کردیم اخرین قسمتهای بازمانده از سقف 
مرکز اموزشی از بین رفته بود و سیمهای خاردار 
بیشتر پاره شده بودند. در مسیر حرکت در جاده‌ها 
بارها به مسیرهایی برمی خوردیم که به تازگی در 
آنجا خندقی کنده شده و سپس پرنده بودند یا اینکه 
دیواری گلی درعرض جاده ساخته شده بود که 
ما مجبور شویم دور بزنيم و برگردیم يا اينکه در 


همسر ریگان» نانسی در مورد پیش گرفتن یک 
روند متعادل تر همسرش نگران به نظر می رسید. 
این درست بود که او نسبت به کل ماجرا اشراف 
نداشت اما از حالت تواءم با جنگ افروزی و 
جنگ طلبی همسرش کاملا نگران بود. 

تاش 1 ین پابت کاملاً آزرده خاطر به نظر 
می رسید ی تا و بر فردی 
که طرفدار صلح و دوستی تی است ياد شود درحالیکه 
ما رید 

ریگان در اوایل حکومتش نسبت به این قبیل 
فشارها بطور شگفت انگیزی مصون بود. اما اکنون» 
آنطور که او با این قبیل اطلاعات که از طریق 
جاسوسی گردآوری شده توت شده و دائماً 
مشغول مطالعه بود. رفته رفته سیاستش تغییر کرد. 

چند هفته بعد او برای ملت نطقی ايراد کرد. 
نطق مطروحه حاوی مطالب کلی در مورد روابط با 
اتحاد جماهیر شوروی بود. او با صرف نظر از گفتگو 
درباره جنگ‌های صلیبی و مبارزه‌ای عليه شرء در 
عوض راجع به تفاوت های بین دو ابرقدرت و لزوم 
یافتن (منافع مشترک» سخن گفت. 

او گفت: «نه ما و نه اتحاد جماهیر شوروی 
هیچکدام نمی توانیم تفاوت‌های موجود در افکار و 
راه و روش خود را خواستار شویم. اما بايد هميشه 
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جاده حفره بزرگی بر اثر انفجار مین بوجود آمده 
و سپس پر شده بود. نکته جالب توجه این که 
تقریباً در همه این موارد یک مرکز بازرسی متعلق 
به نیروهای چریک مردمی در فاصله ۵۰ تا یکصد 
یاردی۱ وجود داشت. وان می گفت این مساله 
تصادفی نیست. ویت کنگ‌ها از روی عمد جاده‌ها 
را حفر می کنند و در آن مین کار می گذارند. انجام 
این کار مستلزم کار بدنی زیاد و حفر گودال در 
سطح جاده است. این کارها آنقدر سر و صدا ایجاد 
می کند که حتی از فاصله نیم مایلی قابل شنیدن 
است بنابر این سربازان ارتش جمهوری ویتنام و 
نیروهای چریک مردمی و حتی گروههای نیروهای 
محلی شهرکهای منطقه می توانند این سر و صداها 
رابشنوند و کار ویت کنگ ها را ببینند. این اوضاع 
به روستائیان درس آشکاری می داد و آن درس 
این بود که چه کسی منطقه را در شب در کنترل 
خود دارد و چقدر آنها می توانند به محافظت دولت 
ویتنام جنوبی از آنها در مقابل نیروهای جبهة 
آزادیبخش ملی دلگرم باشند و اتکا کنند, البته اگر 
آنها خواهان چنین محافظتی باشند. 

یکی از شیوه‌هانی که در طول مسافرت باوان 
برای تشخیص وضع امنیتی جاده در مدت کوتاهی 
فراگرفتم این بود که به سیم های خاردار نزدیک 
مراکز بازرسی و در امتداد جاده با دقت نگاه کنم. 
باید به سیم های خاردار نگاه می کردم و درمی یافتم 
که آیا آنها بریده شده‌اند یا خير و اگر این طور باشد 
چه موقع بریده شده‌اند. وان نزدیک یکی از مراکز 
بازرسی» خودرو رامتوقف کرد تابه من نشان بدهد 
که برخی زاين سیم هاس خاردار بریده شده چندان 
از این مقر فاصله ندارند. سیم خاردار در ان نقطه 
کهنه بود» اما قسمتهای بریده شده برق می زدند و 
هنوز زنگ نزده بودند. وان گفت: «احتمالا این 
سیم ها شب گذشته یا یکی دو روز پیش قطع 
شده‌اند. به روش بریده شدن انها توجه کن. انها 
فقط به ایجاد یک شکاف در میان حصار سیمی 
کشیده شده اقا کرد اند که همه مهار 
بریده اند که این روش بریدن سیم ها پیامی 
دور دارا کاماا ررش برد اگر قرقق سی کے اسك 
شبه نظامی محلی ویت کنگ را پیدا کند» می توانست 
در همان اطراف آنها رابیابد. ویت کنگ ها در جاده 
مین کار می گذاشتند یا در آن حفره می کندند و یا اینکه 
در کنار جاده‌ها کمین می کردند. آنها دقیقاً در مناطقی 
که روزهای قبل این کار را کرده بودند مجددابه حفر 
جاده» مین گذاری و یا کمین گذاری مبادرت 
می کردند. 
. هر یارد تقریباً ٩۰‏ سانتی متر است. مترجم 


ادامه دارد 


این مهم را به خاطر داشته باشیم که در هر حال 
دارای منافع مشتر کی هستیم.)... 
برای یک لحظه فرض کنید که یک «ایوان» و 
یک «آنیا» می توانستند خود را با یک «جیم» و یک 
«سالی» در اتاق انتظار و یا اينکه در سرپناهی از باران 
او ا ی ا ك 
نداشت. آیا آنها در این صورت "تفاوت‌های بین بين 
دولت های متبوع خود را مورد ملاحظه ترا 
می دادند؟ یا به مقايسة نکاتی در مورد کودکانشان و 
برای ادامه زندگی انجام می داد. 
ی رواش ر پیش از آنکه آنها به مصاحبت با 
ی چیرهاز تنم ا کر جاه طلبی ها و 
سرگرمی‌ها و آنچه برای بچه های خود می خواستند 
می کردند. وقتی انها راههای جداگانه خود را 
می رفتندء شاید «آنیا» به «ایوان» می گفت: «آیا (سالی» 
جذاب نبود او هم موسیقی درس می دهد. شاید 
جيم درباره انچه ایوان راجع به رئیسش خوشش 
می آمد یا نمی آمد با «سالی» گفتگو می کرد. حتی 
امکان داشت آنچه تصمیم گرفته باشند که به زودی 
برای صرف شام شبی گردهم 


ادامه دارد 


رئیس مرکز مدیریت بیماریها اعلام کرد: 


سن ابتلا به سر خکت در کشور افز یش بافته است 


رئیس مرکز مدیریت بیماریها 
گفت: سن ابتلا به سرخک در کشور 
از محدوده ۰ ۲۵ سال وبالاتر رو 
به افزایش است 

دکتر «محمدمهدی گویا» در 
«همایش یک روزه علمی س 
واکسیناسیون همگانی سرخک - 
سرخجه)» موارد ابتلا به سرخک در 
گرو لین کسیر از شم سان ادر 
کشور را ثابت عنوان کرد و گفت: 
ابتلا به سرخک در سنین بالا به 
مراتب خطرناکتر از سنین پایین تر 
استا: 

دکتر «گویا» با بیان اینکه ایمنی 
نسبت به سرخک» پس از 
واکسیناسیون در زمان طفولیت صد 
در صد نیست گفت: در حدود پنج 
درصد افرادی که در دوران طفولیت 
برای سرخک واکسینه شده اند 
احتمال دارد که سرخحک کی له 


برای حذف 
سرخک و سرخجه 
مادرزادی طرم 
واکسیناسیون 
همگانی اهرا 
می شود 
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کرد و گفت: هرسال در کشور 
درصدی از افراد وجود دارند که یا 


واکسن تزریق نکرده‌اند و يا پس 
از تزریق ایمنی مناسب را کسب 
نکر ده اند. 

وی گفت: های 


نا راحتی 


جمله عوارض ابتلا به سرخحک در 
سنین بزرگسالی محسوب می شود 
و در کشور به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر 
۵ فر به سرخعک مبتلا می‌شوند. 

این عضو کمیته ملی ایمنسازی 
در خصوص سندرم سرخحچه 
مادرزادی نیز گفت: در حال حاضر 
در کشور به ازای هر یک هزار تولد 
زنده, یک مورد تولدء به سرخچه 
مادرزادی مبتلا می شود. 

دکتر «گویا» کوچکی مغز» 
تاساب اشنو ایی ی واو 
استخوانی را از جمله عوارض 
مبتلا يان ډه سند رم سر خحجه 
مادرزادی عنوان کرد و افزود: 
مبتلایان به این بیماری تا هنگام 
مرگ هیچ گونه بازدهی برای جامعه 
نداشته و درسنین بلوغ جان خود را 
از دست می دهند. 

وی هزینه نگهداری مبتلایان 


برای اصلاح رفتار ترافیکی در جامعه 
باید از کودکان شروع کرد 


جانشین مرکز لر مالدهی 
کنترل راهنمایی و رانندگی گفت: 
اصلاح رفتارهای ترافیکی 
نیازمند فرهنگسازی در جامعه 
است و در صورتی که این 
گیرد» مسلما نتیجه بخش تر خواهد 
بو د. 

سرهنگ عباس خالقی ,در 
گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان این 
مطلب گفت: انسان, راه و وسیله 
نقلیه از مهمترین عوامل بروز 
تصادفات رانندگی در سطح شهر 
و جاده های کشو ند و عدم 
وجود فرهنگ ترافیکی صحیح 
نیزدر این ن¿ میان به بروز تخلفات و 
تصادفات رانندگی دامن زده و 
سلامت و امنیت جامعه راهر چه 
بیشتر به خطر می اندازد. به همین 
دلیل لزوم سرمایه گذاری در امر 
اموزش در حهت ارتقاء سطح 
فرهنگ رانندگی در حامعه 
ضروری بوده و در صورتی که این 
اموزش از سنین خردسالی انجام 
پذیرد مسلما نتیجه بخش تر خواهد 
بو د. 


مدیر پروژه آموزش ترافیک 
افزود: اداره راهنمایی و رانندگی 
در هفته نیروی انتظامی به منظور 
ارتقاء سطح فرهنگ ترافیک. » اقدام 
به برگزاری برنامه های #گشی 
در زمینه قوانین و مقررات 
را و راکد کے در اد 
آموزشی ترافیک واقع در میدان 
در که ان 
برنامه ها در قالب تځاتر» سرود 
آموزش عملی مقررات ژاهنمایی 
و رانند گی به دانش آموز اا 
مدارس مقطع ابتدایی» اجرا 
می شود. 

سرهنگ خالقی اظهار داشت 
در ابتدای برنامه‌ها کودکان در 
سالن آمفی تئاتر جمع شده و به 
اجرای برنامه‌های شاد و اجرای 
مسابقات سرگرم کننده و آموزشی 
پرداخته و سپس تعدادی از 
کارشناسان راهنمایی و رانندگی به 
زبان ساده و قابل درک تاریخچه 
راهنمایی و رانندگی از ابتدا تا زمان 
حال به دانش آموزان آموزش 
می دهند» همچنین دانش اموزان 
در محوطه پارک این امکان را پیدا 


صوفی با که آنه صافی است جام مرا 


5 او صمای می 


کل قار مرا 


رار دیون پس ده م ۰ مست رس 


٠ شک] مس ڪس نشود دام‎ E 

کاس همىشه ناد به دست است دام ما 
دم عيش تقد کوش ڪه چون آبخوم نان 

هشت مروصه دا مرا لسلام را 
دص A2‏ دوص» بك دو قدح در ڪش و و 


نی طہ 
را 
پس انه ر 


مداسص وصال دوام مرا 
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کن هنری» تل و نام مرا 


۳ مر م‌استان و س حق ارک ات 
ای خواحه با مه بین به 
م‌سان شيخ را 


حافظ مره 


و ننده ِِ 


می کنند تا با دوچرخه واتومبیل 
های کوچک در مسیرهای تعیین 
شده رانندگی کرده و در ضمن آن 
قوانین و مقررات راهنمایی و 
رانٹدگ را در قالب ساعات و 

وی تصریح کرد از آنجا که در 
مه ان فان ار تیاده از 
نزدیک ارتباط برقرار می کنند. 
قوانین راهیمایی و رانندگی از زبان 
پلیس برای کودکان شنیدنی تر 
راهنمایی و رانندگی در قالب چنین 
برنامه هایی» در صوزت مستمر 
بودن و ادامه داشتتق » مو جب 
خواهد شد با نسل آیگكه ازبار 
فرهنگی غنی نسبت به قوانین 
رانند گی برخوردان بوده و تحت 
هر شرایطی به این فژّانین استرام 
بگذارند و خود را ملزم به رعایت 
ان نمایند. 


به این بیماری رادر کشورهای فقیر 
حدود سه هزاردلار در سال عنوان 
کرد و گفت: هزینه نگهداری این 
افراد تا زمان مرگ در این کشورها 
بین ۵۴ تا ۶۳ هزار دلاراست. 

وی افزود: به منظور حذف 
«سر خحک ) و «سندرم سرخجه 
تب نع 
۳میلیون نفر از جمعیت ج 
سال از ۱۵ آذر ماه اسال به مدت 
یک هفته در سراسر کشور اجرا 
می شود. 

«همایش یکروزه علمی طرح 
واکسیناسیون همگانی سرخک - 
سرخجه ویژه اعضای هیات علمی 
دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر 
کشور» امروز (شنبه) در سالن شماره 
چهار همایش‌های بین المللی رازی 
برگزار شد. 


سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۸۲ - شمار ۲۲۹۰۶ 


تاس کباب (غذای رژیمی) 
فروغ میرفندرسکی 


شت از مرغ که پوست آن 


مواد لازم 


E GS 


گرفته شده باشد هم می توان استفاده کرد) 
سیب زمینی شسته و پوست کنده و حلقه حلقه شده 
هویج شسته و پوست کنده و حلقه حلقه شده 
«به» پاک کرده و شسته و تکه تکه شده 


آلوی خشک 


پیاز شسته و پوست کنده و حلقه حلقه شده 
رب گوجه فرنگی» زردچوبه» نمک و فلفل و دارچین (نمک به مقدار کم ) 
مقدار کمی روغن یا کره (می توان از آن استفاده نکرد) و آب به مقدار لازم. 


طرز تعیه 


روغن و ورقه های پیاز را در قابلمه قرار داده روی آن به ترتیب گوشت 


یامرغ؛ هویج» سیب زمینی 


مینی» به» آلو نمک و ادویه هاو آب رامی‌ريزيم و می گذاریم 


باشعله کم بیزد (اگر از مرغ استفاده می کنیم آب باید کمتر باشد)و اگر بجای در 
قابلمه روی آن دم کن بگذاریم باآب کمتری می پزد بعد از این که خوب پخت 


و به اندازه دصف لیوان اب داشت غذا اماده مصرف اتس . 


انار میوه ای مقوی و حاوی 
ویتامینهای ع ٥,‏ ,۸,8و اهن» تاتن و 
قند است.به گزارش ایسناء انار 
میوهای شیرین» معتدل» مقوی, ملین 
و ادرار اورست؛ خوردن انار شیرین 
موجب شادی و جوانی می شود و 
به دلیل تصفیه حون رنگ چهره را 
گلگون کرده و خوردن آن پس از 
غذا باعث هضم سریع می شود. 

آب انار شیرین باعث تسکین 
سرفه و صدا را صاف کرده و باعث 
خوش صدایی می شود. 

همچنین» خوردن انار شیرین 


خارش بدن را تسکین می دهد. 

لازم به ذکر است که انار ترش 
طبیعی» قابضء مسکن حرارت معده 
و مقوی کبد است؛ اما زیاده‌روی در 
a Ds‏ 
می شود. بنابراین کسانی که بر اثر 
بیماری دهانشان زخم شده آب آن 
را در دهان مزه مزه کنند بهبود 
می یابند. 

رت نان 

کسانی که دچار گرفتگی صدا 
و کدر شدن پوست و تشنگی مفرط 
شده‌اند با استفاده از رب انار بهبود 


خوردن انار 


می یابند. رب انار برطرف کننده 
التهاب افراد تب دار نیز شناخته شده 
است. زنان بارداری که در زمان 
حاملگی دچار ویارهای بی جا مثلا 
خوردن خاک زغال و برفک یخچال 
می شوند با خوردن رب انار این 
حالت برطرف می شود. 

همچنین برگ انار خاصیت ضد 
استفراغ » اشتهارآور و مقوی معده 
دارد و برای این منظور برگ انار را 
جوشانده مانند جای بنوشید. استفاده 
از برگ انار مانند سا باع بلندی و 
تیرگی مو می شود. 


